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विधिक चेतावनी- 

लेखक की लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक की कोई भी सामग्री 
किसी भी माध्यम से प्रकाशित या उपयोग करने की अनुमति नही 
होगी, 

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती 
गयी है, फिर भी किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक व लेखक 
जिम्मेदार नहीं होंगे! 

किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र केवल प्रयागराज ही होगा। 
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07 एटा (उक्त) संस्कृत 


प्राक्कथन 
प्रिय संस्कृतबन्धो! 
नमः संस्कृताय! 
मित्रों! उत्तर-प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता (०07) परीक्षा के सभी प्रश्‍नपत्रो की 
व्याख्या ''व्याख्यास्मि'' के नाम से आपकी सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। 
इस पुस्तक में सन्‌ 2000 से लेकर अब तक के सभी प्रवक्ता परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के चारों विकल्पों की बृहद्‌ 
व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। 
इस पुस्तक द्वारा विगत प्रवक्ता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से तो आप परिचित होंगे ही साथ ही सभी महत्त्वपूर्ण 
सम्भावित प्रश्नों का उत्तर भी आपको इसमें मिलेगा। 
इस पुस्तक में केवल प्रश्नों की व्याख्या मात्र नहीं है अपितु प्रवक्ता के लिए एक “Completes ४०९४” है, जैसे- 
साहित्यदर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम क्या हे? इस प्रश्न की व्याख्या में साहित्यदर्पण के सभी दसौं परिच्छेदों 
का नाम लिख दिया गया है। 
सभी प्रश्नों का स्रोत भी प्रामाणिक पुस्तकों से लिखा गया है। जैसे- संस्कृत साहित्य का इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-425 आदि। इसीप्रकार सभी प्रश्नों के सही उत्तर का स्रोत प्रामाणिक लेखकों की पुस्तक से प्रत्येक प्रश्न के 
नीचे दिया गया है। 
इस पुस्तक में मुद्रणदोष की सम्भावना भी नगण्य है यदि कुत्रचित्‌ आपको मुद्रणदोष या उत्तर गलत लगे या किसी 
व्याख्या में आपको आपत्ति हो तो कृपया निम्नलिखित नम्बरों पर हमें सूचित करें। 
9839852033, 780038404 
इस पुस्तक के लेखनकार्य में संस्कृतगङ्गा की सम्पादकीय एवं लेखकीय टीम को हार्दिक धन्यवाद; जो अहर्निश परिश्रम 
कर इस गुरुतर कार्य को पूरा किये हैं- जिनमें कविता सिंह, गायत्री तिवारी , पूनम दुबे, अमृता, प्रतिमा, 
ज्योतिमा , खुशबू, अंजना, शफीना, रिकी, संगीता, स्वागतम्‌ , गायत्री, अरुण पाण्डेय निर्मोही, अरुण 
कुमार पाण्डेय, राजीव शुक्ल, केदारनाथ तिवारी, आशुतोष, अम्बिकेश प्रताप सिंह, गणेश जी, शिवम्‌ 
आदि का अविस्मरणीय योगदान रहा । साथ ही संस्कृतगङ्गा कार्यालयीय कार्या के हमारे सभी सहयोगियों को भी 
साधुवाद जो मुद्रण सम्बन्धी सभी कार्यो को यथासमय पूरा करते हैं। विशेष रूप से गोपेश मिश्र, योगेश मिश्र, 
कृष्ण कुमार, सन्तोष ( साहब ), जितेन्द्र मिश्र, आदि। 
इस पुस्तक के पृष्ठविन्यास हेतु सुहदवर एवं मुद्रण हेतु को एवं प्रकाशन कार्य को शीघ्र सम्पन्न कराने हेतु राजू 
पुस्तक केन्द्र अल्लापुर एवं युनिवर्सल बुक्स को कोटिशः साधुवाद, जिनके सहयोग से इस कार्य को 
सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। 
भवदीय 

॥4 नवम्बर 2020, दीपावली सर्वज्ञभूषण 

संस्कृतगड़ा , दारागंज प्रयागराज 
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उ. प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड, इलाहाबाद 
UP-PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत पाठ्यक्रम 


निम्नलिखित साहित्यिक ग्रन्थों का अध्ययन ( गद्य, पद्य एवं नाटक ) 

७ बाणभट्ट की कादम्बरी कथामुख ७ त्रिविक्रमभट्ट का नलचम्पू (प्रथम उच्छ्वास) 

७ माघ का शिशुपालवधम्‌ (प्रथमसर्ग ७ कालिदास का अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (सम्पूर्ण) 
७ शूद्रक का मृच्छकटिकम्‌ (सम्पूर्ण) 

७ कालिदास का रघुवंशमहाकाव्यम्‌ (द्वितीय सर्ग) इन दोनों ग्रन्थों का भी सामान्य 
७ श्रीहर्ष का नैषधीयचरितम्‌ (प्रथमसर्ग) अध्ययन अपेक्षित है। 


संस्कृतसाहित्य का इतिहास- गद्यकाव्य, महाकाव्य एवं नाटक के उद्भव और विकास का सामान्य परिचय 
संस्कृतवाङमय में प्रतिबिम्बित भारतीयदर्शन 
निम्नलिखित दार्शीनिकग्रन्थों के प्रमुख दार्शनिक सिद्धान्तों का सामान्य परिचय 
७ श्रीमद्भगवद्गीता ७ केशवमिश्र की तर्कभाषा/अन्नंभट्ट का तर्कसंग्रह ७ इश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका ७ सदानन्द का वेदान्तसार 
काव्यशास्त्र मम्मट के काव्यप्रकाश एवं विश्वनाथ के साहित्यदर्पण के अनुसार निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय विषयों का ज्ञान- 
७ काव्यप्रयोजन ७ काव्यहेतु ७ काव्यलक्षण ७ काव्यभेद ७ शब्दशक्तियाँ (अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना) 
७ ध्वनि ७ रस ७ काव्यगुण 
अलङ्कार ( शब्दालङ्कार ) अनुप्रास, यमक, श्लेष। (.अर्थालङ्कार )- उपमा, रूपक, उठ्रेक्षा, सन्देह, ्रान्तिमान्‌, अतिशयोक्ति, 
स्वभावोक्ति, विरोधाभास, परिसंख्या, विभावना एवं विशेषोक्ति। 
5. भाषाविज्ञान- ७ भाषा का उद्भव एवं विकास @ःध्वनिनियम (ग्रिम, ग्रासमान एवं वर्नर) ७ ध्वनिपरिवर्तन एवं अर्थपरिवर्तन 
6. व्याकरण- ७ सभी गणों की प्रतिनिधि धातुओं का दसों लकारों में रूप (लघुसिद्धान्तकौमुदी के आधार पर) 
यथा- () भ्वादिगण-भू धातु (होना) (५४) तुदादिगण- तुद्‌ धातु (दुःख देना) 
(४) अदादिगण-अद्‌ धातु (खाना) (शा) रुधादिगण रुधिर्‌ धातु (रोकना) 
(¡) जुहोत्यादिगण-हु धातु (हवन करना) (ता) तनादिगण तन्‌ धातु (तानना, फैलाना) 
(४) दिवादिगण-दिव्‌ धातु (खेल करना) (४) क्र्यादिगण-क्रोञ्‌ धातु (खरीदना) 
(४) स्वादिगण- सु धातु (स्नान, मद्य चुआना, निचोड़ना) (४) चुरादिगण-चुर्‌ धातु (चोरी करना) 
भट्टोजिदीक्षित के सिद्धान्तकौमुदी के आधार पर निम्नलिखित व्याकरण विषयों का ज्ञान 
७ कारक एवं विभक्तियों का प्रक्रियात्मक ज्ञान ९ समास ७ सन्धि का सामान्य ज्ञान 
लघुसिद्धान्तकौमुदी के आधार पर निम्नलिखित प्रत्ययों का ज्ञान 
प्रत्यय- ७ तव्यत्‌ ७ अनीयर्‌ ७ यत्‌ ७ घञ्‌ ७ तृच्‌ ७ क्त ७ क्तवतु ७ क्त्वा ७ ल्यप्‌ ७ शतृ ७ शानच्‌ ७ तुमुन्‌ 
द्रतप्रत्यय- ७ अण्‌ ७ वतुप्‌/मतुप्‌ ७ मयट्‌ ७ ठक्‌ ७ ढक्‌ ७ फक्‌ ७ ख ७ यत्‌ ७ छ 
त्रीप्रत्यय- ७ टाप्‌ ७ डीप्‌ ७ डीष्‌ ७ डीन्‌ 
-> वाच्यपरिवर्तन (कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य) = संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का ज्ञान > आशुद्धिपरिमार्जन 
7. अपठित, ज वाद एवं निबन्धरचना 
७ संस्कृत के गद्य, पद्य खण्डों का हिन्दी रूपान्तर ७ हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद 
७ संस्कृत में निबन्ध रचना ७ संस्कृत में पत्रलेखन 
8. नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान- (दशरूपक अथवा साहित्यदर्पण के अनुसार) 
७ प्रस्तावना ७ सूत्रधार ७ कञ्चुकी ७ विदूषक 
७ कथावस्तुभेद ७ नायकभेद ७ पताकास्थानक 
७ पञ्च अर्थेपक्षेपक- विष्कम्भक, चूलिका, अङ्कास्य, अङ्कावतार, प्रवेशक 
७ पञ्च अर्थप्रकृतियाँ- बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी, कार्य 
७ पञ्च कार्यावस्थायें- आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम 
७ पञ्च सन्धियाँ- मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श (विमर्श), उपसंहृति (निर्वहण) 
७ नियतश्राव्य ७ सर्वश्राव्य ७ स्वगत ७ जनान्तिक 
७ अपवारित ७ आकाशभाषित ७ रूपक के दस भेद ७ नेपथ्य 
९ नान्दी ७ प्रेक्षागृह आदि 
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“आ परितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ 
बलवदपि शिश्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः'' यह 


श्लोक किस काव्य का है ? 
(A) उत्तररामचरितम्‌ (8) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
(0) किरातार्जुनीयम्‌ (0) शिशुपालवधम्‌ 


व्याख्या- 

A. उत्तररामचरितम्‌- 

भवभूति विरचित उत्तररामचरितम्‌ नाटक के तृतीय अङ्क में 

सूत्रधार नटी से कहता है कि- 

सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो ह्यावचनीयता। 

यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः। 
(उत्तर.]/5) 

सभी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। सर्वथा] निर्दोषता 

कैसे सम्भव हो सकती है? मनुष्य जिसप्रकार' ख््रियों-के 

पातिव्रत्य के सम्बन्ध में छिद्रान्वेषी होते हैं उसीप्रकार बाणी 

की निर्देषता के विषय में भी छिद्रान्वेषी होते हैं। 

8. आभिज्ञानशावनुन्तलम्‌- कालिदास वृत्त 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के प्रथम अङ्क में सूत्रधार नटी 

से कहता है- 

आ परितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌। 

बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः॥ 
(अभि./2) 

विद्वानों के सन्तुष्ट न होनें तक मैं अभिनय के कोशल को 

पूर्ण नहीं समझता हूँ क्योंकि अत्यधिक शिक्षित मनुष्यों का 

भी मन अपने विषय में अविश्वासयुक्त होता है। 

अतः विकल्प 9 सही है। 

८. किरातार्जुनीयम्‌- भारवि द्वारा रचित किरातार्जुनीयम्‌ 

महाकाव्य के प्रथमसर्ग में वनेचर नीतिज्ञान में अपनी अल्पज्ञता 

के विषय में युधिष्ठिर से कहता है कि- 

निसर्गदुर्बोधमबोधविक्लवाः 

क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः? 

तवानुभावोऽयमवेदि यन्मया 

निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम्‌ (किरात./6) 


2000 


स्वाभाव से ही दुर्बोध राजाओं का चरित कहाँ? 

और आज्ञान से बोझिल मुझ जैसा जीव कहाँ? 

अतः शत्रुओं के अत्यन्त गूढ़ रहस्यों से भरी जो कूटनीति 
की बातें मुझे ज्ञात हो सकी हैं यह तो केवल आप का 
अनुग्रह है। 

9. शिशुपालवधम्‌- भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवर्षि नारद के 
अवयवों को देखकर क्रमशः समझ पाये कि यह नारद हैं- 
चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा 

ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ 
विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति 

क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः॥ (शिशु./3) 

सर्वप्रथम तेजों का समूह, उसके बाद मनुष्य आकार वाला 
शरीरधारी और फिर हाथ, पैर आदि अङ्ग दिखाई देने के 
बाद श्रीकृष्ण ने उन्हें क्रमानुसार नारद समझा। 


स्त्रोत- 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (/2)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-8 


“कामी स्वतां पश्यति’ यह सूक्ति है- 
(A) दुष्यन्त की (B) कण्व की 
(0) शकुन्तला की (0) दुर्वासा की 


व्याख्या- 
A. दुष्यन्त- 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' के द्वितीय अङ्क में 
राजा दुष्यन्त शकुन्तला की मनोवृत्तियों एवं हाव-भाव की 
समीक्षा करके कहते हैं कि वह सब कुछ मुझे ही लक्ष्य 
करके किया गया था, फिर सोचते हैं कि आश्चर्य है कि 
कामी पुरुष सर्वत्र अपने अभिप्राय को देखता है- 
“अहो कामी स्वतां पश्यति।'' (अभि.2/2 ) 
अतः विकल्प 4 सही है। 
8. कण्व- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में काश्यप 
(कण्व) विदा होती हुई शकुन्तला से कहते हैं कि- 
वनौकसोऽपि सन्तो लौकिकज्ञा वयम्‌। 
(अभि.अङ्क-4 ) 
वनवासी होते हुये भी हम लौकिक व्यवहार को जानने वाले 
हैं। 


8 संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


८. शकुन्तला- शकुन्तला अपनी सखी अनसूया एवं 
प्रियंवदा से कहती हैं कि ' दुर्लभमिदानीं मे सखीमण्डनं 
भविष्यति।' (अभि.अङ्क-4) “अब मेरे लिए सखियों के 
द्वारा अलंकृत होना दुर्लभ हो जायेगा।'” 
D. दुर्वासा- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में महर्षि 
दुर्वासा शकुन्तला को शाप देते हुए कहते हैं कि- 
विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा 
तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌। 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌ 
कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव॥ 
(अभि.4/१) 
“अनन्य हृदय से जिसका चिन्तन करती हुई तू उपस्थित हुए 
मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है, बह तेरे स्मरण दिलाने 
पर भी तुझको स्मरण नहीं करेगा, जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले 
कही हुई बात को स्मरण नहीं करता हे | 
स्त्रोत-अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (2/2)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज- 95 


3. 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' का दुष्यन्त नायक है- 


(A) धीरप्रशान्त (B) धीरोदात्त 
(0) धीरललित (D) धीरोद्धत 
नायक चार प्रकार 
I I ला, हा 
धीरप्रशान्त धीरोदात्त धीरललित धीरोद्धत 
(चारुदत्त) (दुष्यन्त) (उदयन) (भीम) 


> धीरललित- निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी 
मृदुः।' (दश. 2/3) चिन्ता से मुक्त, कलाओं का प्रेमी, 
सुखी तथा कोमल प्रकृति का नायक धीरललित कहलाता 
है। जैसे- रत्नावली का नायक उदयन। 

> धीरप्रशान्त- 'सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः।' 
(दश.2/3) सामान्य गुणों से युक्त द्विज आदि नायक धीरप्रशान्त 
नायक कहा गया है। जैसे- मृच्छकटिकम्‌ का नायक चारुदत्त | 

> धीरोदात्त- 
महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः। 
स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो दृढव्रतः॥ 

(दश. 2/4) 
विशाल एवं अविचल अन्तःकरणवाला, अत्यन्त गम्भीर, 
क्षमाशील, आत्मप्रशंसा न करने वाला (अर्थात्‌ ढींग न 
हाँकने वाला), अविचल, अभिमान को दबाकर रखने 


व्याख्यास्मि 


वाला तथा दृढव्रती नायक धीरोदात्त कहा गया है। 
जैसे- उत्तररामचरितम्‌ का नायक राम, अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
का नायक दुष्यन्त, किरातार्जुनीयम्‌ का नायक अर्जुन, नलचम्पू 
का नायक नल आदि धीरोदात्त नायक हैं। 

> धीरोद्धत- 
दर्पमात्सर्यभूयिष्ठो मायाच्छदापरायणः। 
धीरोद्धतस्त्वहङ्कारी चलश्चण्डो विकत्थनः॥ 

(दश.2/5) 

घमण्ड और डाह की अधिकता से युक्त, माया और कपट 
से भरपूर, अहङ्कारी, अस्थिर, अत्यन्त क्रोधी तथा अपनी 
प्रशंसा करने वाला नायक धीरोद्धत नायक कहा गया है। 
जैसे- वेणीसंहार का नायक भीम धीरोद्धत नायक है। 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, भृ.पेज-86 


4. ' अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में शकुन्तला को शाप किसने 
दिया ? 


(A) वसिष्ठ 
(0 दुर्वासा 


(B) नारद 
(D) विश्वामित्र 


व्याख्या- 
A. बसिष्ठ- कालिदासकृत 'रघुवंशमहाकाव्य’ के द्वितीयसर्ग 
में वशिष्ठ की नन्दिनी गाय की सेवा राजा दिलीप एवं 
सुदक्षिणा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु की गयी है- यथा- 
अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌। 
वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच 
(रघु. 2/) 
8. नारद- माघकूत 'शिशुपालवधम्‌' के प्रथमसर्ग में इन्द्र 
का सन्देश लेकर नारद का आगमन एवं श्रीकृष्ण नारद 
सम्भाषण का वर्णन है- 
“क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः' (शिशु. /3 ) 
८. दुर्वासा- 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌’ के चतुर्थं अङ्क में 
अनन्यमानसा शकुन्तला को अतिथि तिरस्कार से क्रोधित 
होकर दुर्वासा ने शाप दे दिया- 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌ 
कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव (अभि. 4/]) 
अतः विकल्प € सही है। 


D. विश्वामित्र- शकुन्तला, विश्वामित्र एवं मेनका की 

'औरस' पुत्री है तथा महर्षि कण्व की “मानस पुत्री (पालिता 

या धर्मपुत्री) है। 

“अस्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्रनामधेयो 

महाप्रभावो राजर्षिः ............. तमावयोः प्रियसख्याः 

प्रभवमवगच्छ।'' (अभि.अङ्क-] ) 
स्त्रोत-अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-(4.।) कपिलदेव द्विवेदी, पेज-84 


5. ' धीवर प्रसङ्ग' अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के किस अङ्क 
में है? 

(^) तृतीय 

(0) षष्ठ 


(8) पञ्चम 
(0) सप्तम 


व्याख्या- 


* ।. प्रथम अङ्क ( आश्रम प्रवेश )- शिकार खेलते हुए 
दुष्यन्त का कण्व आश्रम में प्रवेश, भ्रमर द्वारा शकुन्तला 
को पीड़ित किया जाना, उन्मत्त हाथी का प्रवेश। 

* 2. द्वितीय अङ्क ( आश्रम निवेश )- विदूषक (माधव्य) 
का मंच पर प्रथम आगमन,राजा को करभक द्वारा हस्तिनापुरे 
का सन्देश प्राप्त होना। 

भ 3. तृतीय अङ्क ( मिलन )- दुष्यन्त एवं शकुन्तला का 
गान्धर्व विवाह एवं मिलन दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला को 
अँगूठी दिया जाना। 

* 4. चतुर्थ अङ्क ( विदाई )- दुर्वासा द्वारा शकुन्तला को 
शाप दिया जाना, केवल चतुर्थ अङ्क में कण्व की उपस्थिति, 
शार्ङ्गरव, शारद्वत एवं गौतमी के साथ शकुन्तला की विदाई। 

* 5. पञ्चम अङ्क ( प्रत्याख्यान )- शार्ङ्गरव, शारद्वत, और 

गौतमी के साथ शकुन्तला का हस्तिनापुर में प्रवेश, 

दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला को न पहचानना, शार्ङ्गरव, आदि का 
शकुन्तला को हस्तिनापुर में छोड़कर आश्रम की ओर प्रस्थान। 

6. षष्ठ अङ्क ( पश्चात्ताप )- धीवर प्रसङ्ग (प्रवेशक), 

इन्द्र के सारथि मातलि द्वारा दुष्यन्त को स्वर्ग ले जाना, 

मेनका की सखी सानुमती का प्रवेश। इससे स्पष्ट है कि 

“धीवर प्रसङ्ग: अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के पश्चाताप नामक 

षष्ठ अङ्क में है। 

अतः विकल्प € सही है। 

7. सप्तम अङ्क ( पुनर्मिलन )- स्वर्ग से लौटते समय 

दुष्यन्त का हेमकूट पर्वत पर स्थित मारीच आश्रम में प्रवेश, 

पुत्र सर्वदमन, शकुन्तला एवं दुष्यन्त का मिलन। 

स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-307 
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6. “अविश्रमो5यं लोकतन्त्राधिकारः।'इस उक्ति से युक्त 
नाटक है- 


(A) मुद्राराक्षसम्‌ 


(B)अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
(0) मृच्छकटिकम्‌ 
(D) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 
A. मुद्राराक्षसम्‌- ' अत्यादरः शङ्कनीयः।' अड्ठु-] 
चन्दनदास का आत्मगत कथन अत्यधिक आदर शङ्का को 
उत्पन्न करने वाला होता है। 
B. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- 
अविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः। (अङ्क-5) 
कण्व शिष्यां की सूचना देने के लिए कञ्चुकी राजा की 
व्यस्तता को सोचकर कहता है कि मैं सूचना देने का साहस 
नहीं कर पा रहा हूँ अथवा “यह लोक की रक्षा करने का 
अधिकार विश्राम से रहित होता है। 
अतः विकल्प 5 सही है। 
€. मृच्छकटिकम्‌- 
बलवता सह को विरोधः। (मृच्छ. 6/2) आर्यक, राजा 
पालक के विषय में विचार करके कहता है कि- बलवानों 
से विरोध कौन करना चाहेगा? 

स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌(अङ्क-5 )-कपिलदेव द्विवेदी, पेज-249 


7. ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते। 
प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात्‌ प्रतिपद्यते हि जनः॥ 
यह श्लोक निम्नलिखित में किससे सम्बन्धित है- 


(A) मृच्छकटिकम्‌ /शर्विलक 

(8) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌/मातलि 
(©) उत्तररामचरितम्‌ /लव 

(0) किरातार्जुनीयम्‌ “द्रौपदी 


व्याख्या- 
A. मृच्छकटिकम्‌ के चतुर्थ अङ्क में शर्विलक मदनिका से 
कहता है कि- साहसे श्रीः प्रतिवसति। (मृच्छ. अङ्क-4) 
साहस में लक्ष्मी का निवास होता है। 

3. 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में इन्द्र का सारथी मातलि राजा 
दुष्यन्त को क्रोध दिलाने के लिए विदूषक को पीटता है इस 


स्त्रोत 


संस्कृतगड्ठा, दारागञ्ज, प्रयागराज 


पर राजा के क्रोधित होने पर मातलि कहता हे कि 

“'ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते। 

प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात्‌ प्रतिपद्यते हि जनः॥'' 

(अभि.6/36) अग्नि ईधन को हिलाने पर जलने लगती 

है, छेड़ा हुआ सर्प फण फैला लेता है। क्योंकि प्रायः मनुष्य 

उत्तेजना से अपनी महिमा को प्राप्त कर लेता है। 

अतः विकल्प B सही है। 

८. उत्तररामचरितम्‌ के पञ्चम अङ्क में क्रोधित लव चन्द्रकेतु 

से कहता है - 

ऋषयो राक्षसीमाहुर्वाचमुन्मत्तदूप्तयोः। 

स योनिः सर्ववैराणां सा हि लोकस्य निष्कृतिः॥ 
(उत्तर.5/29) 

ऋषि लोग उन्मत्त एवं गर्वयुक्त मनुष्यों की वाणी को राक्षसी 

वाणी कहते हैं वह सारे झगड़ों की जड़ है और वही लोगों 

के तिरस्कार का कारण है। 

9. किरातार्जुनीयम्‌ के प्रथमसर्ग में द्रौपदी युधिष्ठिर से 


कहती हें कि- प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा 


विधानसंवृताङ्गान्निशिता इवेषवः॥ (किरात.ै/30) धूर्त 
लोग तथाविध सौम्य पुरुषों के आत्मीय बन कर उन्हे मार 
ही डालते हैं जैसे तीक्ष्ण बाण कवच से अनाच्छादित-शरीर 
वालों के भीतर घुस कर उन्हें मार ही डालते हैं। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-6/37 


निम्नलिखित सूक्ति किस रचना से ली गई है ? 
'' एष क्रीडति कूपयन्त्रघटिकान्यायप्रसक्तो विधिः॥'' 


(A) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (8) स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
(0) मृच्छकटिकम्‌ (D) रत्नावली 


व्याख्या- 

A. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के छठे अङ्क में विदूषक राजा से 
कहता है कि- 

“भवितव्यता खलु बलवती।' (अभि.अङ्क-6) 
होनहार होकर रहती है अर्थात्‌ जो भाग्य में है उसे टाला 
नहीं जा सकता। 

उ. स्वप्नवासवदत्तम्‌ के चतुर्थ अङ्क में विदूषक राजा से 
कहता है- 

' अनतिक्रमणीयो हि विधिः।' (स्वप्न. अङ्क-4) 

भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। 


व्याख्यास्मि 


८. मृच्छकटिकम्‌ के दशम अङ्क में चारुदत्त शर्विलक से 

कहता है- 

“एष क्रीडति कूपयन्त्रघटिकान्यायप्रसक्तो विधिः।' 
(मृच्छ. 0/60) 

कूपयन्त्र (रहट) की घटिकाओं की पद्धति का अनुसरण 

करने वाला वह भाग्य क्रीड़ा करता है। 

अतः विकल्प € सही है। 

9. रत्नावली के द्वितीय अङ्क में राजा विदूषक से कहता है- 

' अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रौषधीनां प्रभावः।' 

(रत्ना.अङ्क-2 ) 
मणि, मन्त्र एवं औषधि का प्रभाव अचिन्तनीय होता है 
अर्थात्‌ इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। 


स्त्रोत-मृच्छकटिकम्‌ (0/60)- रमाशंकर त्रिपाठी, पेज-742 


मृच्छकटिकम्‌ का नायक कौन है? 
(A) शकार 
(0) संवाहक 


(8) दुर्योधन 
(D) चारुदत्त 


व्याख्या- 


A. शकार- शूद्रककृत 'मृच्छकटिकम्‌' प्रकरण का प्रतिनायक 
(खलनायक) शकार है। यह राजा पालक का श्यालक 
(साला) है एवं लोभी, धीरोद्धत्त, जड़ प्रकृति वाला, पापी 
और व्यसनी है। 
B. दुर्योधन- भारविकृत 'किरातार्जुनीयम्‌' का प्रतिनायक 
है। दुःशासन इसका छोटा भाई है। 
0. संवाहक- “मृच्छकटिकम्‌, में दरिद्रता के कारण संवाहक 
का व्यवसाय करने वाला एक गृहपति का पुत्र है जो 
चारुदत्त के यहाँ नौकरी करने के पश्चात्‌ जुआरी बन जाता 
हे बाद में वसन्तसेना द्वारा ऋणमुक्त किये जाने पर बौद्धभिक्षु 
बन जाता है। 
D.चारुदत्त- मृच्छकटिकम्‌ का नायक चारुदत्त उज्जयिनी 
का एक ब्राह्मण युवक है। इसकी विवाहिता पत्नी धूता 
तथा पुत्र रोहसेन है। वसन्तसेना (गणिका नायिका) चारुदत्त 
पर आसक्त है। यह धीरप्रशान्त कोटि का नायक है। 
'सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः।' 
(दश.2/4) 
अतः विकल्प 9 सही है 


स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 


पेज-327 


0. 'मृच्छकटिकम्‌' की कथा किसमें समायोजित है ? 


(4) उद्योत (8) सर्ग 

(0) अङ्क (0) उच्छ्वास 
व्याख्या- 

ग्रन्थ विभाजन 


4 उद्योत 
6 सर्ग 

70 अङ्क 
8 उच्छ्वास 


आनन्दवर्धन 


. ध्वन्यालोक (लक्षणग्रन्थ) 

2. ऋतुसंहारम्‌ (गीतिकाव्य) कालिदास 

3. मृच्छकटिकम्‌ (प्रकरण) शूद्रक 

4. दशकुमारचरितम्‌ (गद्यकाव्य) | दण्डी 
अतः विकल्प € सही है। 

संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, पेज- 307 


. सुजनः खलु भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते। 
पिशुनः पुनर्द्रव्यगर्वितो दुष्करः खलु परिणामदारुणः॥ 
इस शलोक के ग्रन्थ और उसके कवि हैं- 

(A) मृच्छकटिकम्‌ / शूद्रक 


(उ) नीतिशतकम्‌ / भर्तृहरि 
(0) किरातार्जुनीयम्‌ /भारवि 
(D) मेघदूतम्‌ /कालिदास 


व्याख्या- 
A. शूद्रककृत मृच्छकटिकम्‌ के तीसरे अङ्क में चेट कहता 
है कि- 
“सुजनः खलु भृत्यानुकम्पकः 

स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते। 
पिशुनः पुनर्द्र॑व्यगर्वितो 

दुष्करः खलु परिणामदारुणः॥' 
नौकरों पर दया करने वाले सज्जन मालिक निर्धन रहने पर 
भी सुखदायी (शोभित) होता है, किन्तु धन के मद में चूर 
दुष्ट मालिक दुःख से सेवा करने योग्य तथा अन्त में 
भयंकर होता है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 
8. “वर पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः सह। 

न मूर्खजनसम्पर्कः सुरेन्द्रभवनेष्वपि॥'' 
नीति. परिशिष्ट (श्लोक-2) 

वनचरों के साथ पर्वतां पर तथा दुर्गमस्थानों में विचरण 
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करना अच्छा है परन्तु मूर्खा के साथ सुरेन्द्र(इन्द्र) के भवन 
में भी रहना अच्छा नहीं है। 
८. ''सदाऽनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम्‌। 
नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः॥'' (किरात. /5) 
राजा और मन्त्री के परस्पर सर्वदा अनुकूल रहने पर ही 
उनमें सब प्रकार की समृद्धियाँ अनुरक्त होती हैं। 
D. “कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा। 
नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण 
मेघ. (उत्तरमेघ-49) 
नियम से सुख ही सुख अथवा दुःख ही दुःख सदा किसको 
रहा? सदा पहिए के घेरे के क्रम के अनुसार सुख-दुःख 
नीचे और ऊपर जाते रहते हैं। 
स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌ (3/4 ), रमाशंकर त्रिपाठी, पेज- 79 


।2. आगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का 
निर्माण किसने किया था? 


(A) राम 
(C) वाल्मीकि 


(B) लक्ष्मण 
(0) शिव 


व्याख्या- 

^ भवभूतिकृत उत्तररामचरितम्‌’ के नायक राम द्वितीय अङ्क 
में शम्बूक का वध करते हैं- 
हे हस्त दक्षिण! मृतस्य शिशोर्द्विजस्य 
जीवातवे विसृज शूद्रमुनौ कृपाणम्‌ 
रामस्य बाहुरसि निर्भरगर्भखिन्न 
सीताविवासनपटोः करूणा कुतस्ते॥ 

(उत्तररामचरितम्‌ 2/0) 

हे दक्षिण हाथ! ब्राह्मण के मृत बालक को जीवित करने के 
लिए शूद्र तपस्वी पर कृपाण चला। तू पूर्ण गर्भ के भार से 
खिन्न सीता के निर्वासन में चतुर राम की भुजा है। तुझमें 
दया कहाँ? 

8. सुमित्रानन्दन लक्ष्मण ने आगस्त्याश्रम में राम के रहने के 
लिए पर्णकुटी का निर्माण किया था। 
अतः विकल्प B सही है। 

©. आदिकवि वाल्मीकि रामायण” के रचयिता एवं लव-कुश 
के संरक्षक हैं। 

D. किरातार्जुनीयम्‌’ में किरातवेशधारी शिव का अर्जुन से युद्ध 
एवं अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। 


॥2 संस्कृतगङ्खा, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 
इति निगदितवन्तं सूनुमुच्चैर्मघोनः D. रघुवंशम्‌- 
प्रणतशिरसमीशः सादरं सान्त्वयित्वा। ईप्सितं तदवज्ञानाद्विद्धि सार्गलमात्मनः। 


ज्वलदनलपरीतं रौद्रमस्त्रं दधानं 
धनुरुपपदमस्मै वेदमभ्यादिदेश। 

(किरात. 8-44 ) 
भगवान्‌ शङ्कर ने उपर्युक्त प्रकार से उच्च स्वर में स्तुति 
करते हुए तथा प्रणामार्थ नतमस्तक इन्द्रपुत्र (अर्जुन) को 
सान्त्वना देते हुए प्रज्वलन्त अग्नि से व्याप्त पाशुपतास्त्र 
को धारण करते हुए धनुर्वेद का आदेश दिया। 

स्त्रोत- वाल्मीकि रामायण (अरण्यकाण्ड)। 5/20 


73. “लौकिकानां हि साधूनामर्थं बागनुवर्तते। 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति॥'' 


यह उपर्युक्त श्लोक किस ग्रन्थ से है ? 
(4) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (8) शिशुपालवधम्‌ 


(0) उत्तररामचरितम्‌ (0) रघुवंशम्‌ 
व्याख्या- 

A. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- अनसूया शकुन्तला से कहती 
है कि- 


'' एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाददीर्घतराम्‌ 
गुर्वपि विरहदुःखमाशाबन्धः साहयति॥'' (अभि.4/6) 
यह भी अपने प्रिय के बिना दुःख के कारण अधिक लम्बी 
रात्रि बिताती है आशा का बन्धन विरह के कठोर दुःख को 
भी सहन करा देता है। 
B. शिशुपालवधम्‌- 
ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः। क्षपातमस्काण्डमलीमसं 
नभः॥ (शिशु.-.38) 
रात्रि के अन्धकार समूह से मलिन आकाश को निर्मल बनाने 
के लिए सूर्य के बिना कौन समर्थ होगा? अन्य कोई नहीं। 
८. उत्तररामचरितम्‌- 
“लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवर्तते। 

ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति॥'' 

(उत्तर. /0) 
राम कहते हैं कि लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का 
अनुसरण करती है, परन्तु प्राचीन महर्षियों की वाणी के 
पीछे अर्थ स्वयं चलता है। 
अतः विकल्प ८ सही है। 


प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः॥ 

(रघु. .79) 
पुत्र प्राप्ति हेतु जब राजा दिलीप कुलगुरु के पास जाते हैं 
तो वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि उस सुरभि का 
अनादर होने के कारण अपने मनोरथ को रुका हुआ 
समझो क्योकि पुज्यों की पूजा का उल्लंघन करना कल्याण 
को रोक देता है। 

स्त्रोत-उत्तररामचरितम्‌ (/।0) कपिलदेव द्विवेदी, पेज-22 


4. ' विक्रमोर्वशीयम्‌' है- 


(A) चम्पूकाव्य (8) खण्डकाव्य 

(0) नाटक (D) त्रोटक 

व्याख्या- 
रचना विभाजन 
नलचम्पू त्रिविक्रमभट्ट | चम्पूकाव्य | 7 उच्छ्वास 
मेघदूतम्‌ कालिदास | खण्डकाव्य | 2 भाग 


(पूर्वमेघ, 
उत्तरमेघ) 
नाटक 
त्रोटक 


7 अङ्क 
5 अङ्क 


अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ [कालिदास 

विक्रमोर्वशीयम्‌ | कालिदास 
अतः विकल्प 9 सही है। 

संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-329 


5. संस्कृत नाटक में 'नान्दी' का उद्देश्य है- 
(A) अर्थप्राप्ति 


(उ) यशप्राप्ति 
(D) विघ्नोपशान्ति 


(©) आनन्दप्राप्ति 


व्याख्या- 

आचार्य मम्मट ने “काव्यप्रकाश” के प्रथमोल्लास में काव्य 

के छः प्रयोजनों का उल्लेख किया है- 

“काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये 

सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥ '' 
(का.प्र.].2) 

काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के 

लिए, अनिष्ट के नाश के लिए, परमानन्द के लिए, 

कान्तासम्मित उपदेश के लिए होता है। 


नाटक में नान्दी का उद्देश्य- साहित्यदर्पणकार आचार्य 

विश्वनाथ ने छठें परिच्छेद में नान्दी के प्रयोजन का वर्णन 

इसप्रकार किया है- 

तथाऽप्यवश्यं कर्तव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये॥ 
साहित्यदर्पण (6/23) 

अर्थात्‌ नाटक में विघ्नों को शान्त करने के लिए नान्दी का 

प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अतः विकल्प 7 सही है। 


स्त्रोत- साहित्यदर्पण (6/23 )- शालिग्राम शास्त्री, पेज-4 72 


(8) संस्कृत और प्राकृत 
(D) शौरसेनी प्राकृत 


(A) संस्कृत 


(C) पालि 


व्याख्या- आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के छठवें 
परिच्छेद में रूपको के पात्रों की भाषा का वर्णन किया है- 
पुरुषाणामनीचानां संस्कृतं स्यात्कृतात्मनाम्‌ । 
शौरसेनी प्रयोक्तव्या तादूशीनां च योषिताम्‌॥ 
आसामेव तु गाथासु महाराष्ट्री प्रयोजयेत्‌। 
अत्रोक्ता मागधी भाषा राजान्तःपुरचारिणाम्‌॥ 
चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्ठानां चार्धमागधी। 
प्राच्या विदूषकादीनां, धूर्तानां स्यादवन्तिजा॥ 
(साहित्यदर्पण 6.58-6]) 
(रूपक-प्रबन्धों में) उच्च श्रेणी के पढ़े-लिखे पुरुषों की 
भाषा संस्कृत हुआ करती है। उच्च श्रेणी की पढ़ी-लिखी 
स्त्रिया “शौरसेनी ' में बातचीत करती दिखाई जाया करती 
हैं। कुलीन स्त्रियों के गीत की भाषा महाराष्ट्री है। राजा के 
अन्तःपुर में रहने वाले वामन आदि की भाषा मागधी 
होती है। चेट, राजकुमार और सेठ लोग अर्धमागधी 
बोलते हैं विदूषकादिक प्राच्या प्राकृत और धूर्त लोग 
अवन्तिजा बोलते हैं। अहीरों की भाषा अभीरी,चाण्डाल 
को भाषा चाण्डाली, मल्लाह आदि की भाषा आभीरी 
अथवा शाबरी होती है लुहार की भाषा पैशाची । 
अतः विकल्प 7 सही है। 


संस्कृत साहित्य का समीक्षा0 इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-272 


(A) रामायण में (B) शिशुपालवध में 


(D) कुमारसम्भव में 


(0) नलचम्पू में 
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. “ पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्‌'' इस सूक्ति के 


व्याख्या- 

A. रामायण 

'' अग्निसंयोगवदहेतुः शास्त्रसंयोग उच्यते।'' 

जैसे आग का संयोग ईधनों को जलाने का कारण 

होता है उसीप्रकार शास्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के 

हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया है। 

B. शिशुपालवध- 

“सदाभिमानैकधना हि मानिनः॥'' (शिशु./67) 

मानियों का अभिमान ही एकमात्र धन होता है। 

अतः विकल्प 3 सही है। 

C. नलचम्पू- 

'“कुलीनमनुळूलं च कलत्रं कुत्र लभ्यते।'' 

(नल.2/22) 

कुलीन और अनुकूल पत्नी कहाँ प्राप्त होती है? 

D. कुमारसम्भव- 

'' अशोच्या हि पितुः कन्या सदभर्तृप्रतिपादिता॥'' 
(कुमार.6/79) 

सत्पात्र (पति) को दी गई कन्या पिता के लिए अशोच्य 

होती है। 


शिशुपालवधम्‌ (/67) तारिणीश झा, पेज-40 


रचयिता हैं- 
(A) कालिदास 
(0) भारवि 


(B) माघ 
(D) भर्तृहरि 


व्याख्या- 


A. कालिदासकृत रघुवंश महाकाव्य के दूसरे सर्ग में नन्दिनी 
गाय की सेवा करने के विषय में राजा दिलीप कहते हैं कि- 
''स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः।'' रघुवंशम्‌ (2/4) 
'मनुवंशी अपनी रक्षा स्वयं करते हैं।' 

B. शिशुपालवध महाकाव्य के प्रथमसर्ग में नारदमुनि श्रीकृष्ण 
से कहते हैं कि- 

“'सतीब योषित्प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसमभ्येति 
भवान्तरेष्वपि॥'' (शिशु. .72) 

मनुष्य की प्रकृति सती स्त्री की भाँति अगले जन्म में इसी 
रूप से प्राप्त होती है। 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


८. द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं कि '*पराभवोऽप्युत्सव 
एव मानिनाम्‌।'' (किरात. .47) “स्वाभिमानी के लिए 
पराभव (पराजय) भी उत्सव के समान होता है।' 

अतः विकल्प ८ सही है। 

D. नीतिशतकम्‌ के अर्थपद्धति में भर्तृहरि राजा को उपदेशित 
करते हुए कहते हैं- 

'' नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमिः।'' 

(नीति. श्लोक-38) 
कल्पवृक्ष की भाँति भूमि अनेक फलों को देने वाली है। 
अर्थात्‌ प्रजा के सुखी रहने पर यह पृथ्वी कल्पलता की 
भाँति अनेक मनोरथों को पूर्ण कर देती है। 
किरातार्जुनीयम्‌ (/47) रामसेवक दुबे, पेज- 38 


, निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं- 


अतिशुद्धस्वभावमपि कृष्णचरितम्‌, अकरमपि 


हस्तस्थितसकल-भुवनतलं राजानम्‌ अद्राक्षीत्‌। 


(A) शूद्रक 
(0) पुण्डरीक 


(उ) वैशम्पायन शुक 
(0) चन्द्रापीड 


व्याख्या- कादम्बरी कथामुख के शूद्रक वर्णन में 
चाण्डालकन्या द्वारा देखे गए शूद्रक का वर्णन इस-प्रकार 
है- 
4. “ अत्यन्तशुद्धस्वभावमपि कृष्णचरितम्‌ अकरमपि 
हस्तस्थितसकलभुवनतलं राजानम्‌ अद्राक्षीत्‌।'' 
(कादम्बरी-कथामुखम्‌) 
“अत्यन्त पवित्र स्वभाव के होने पर भी मलिन चरित्र वाले 
(विरोधपरिहारपक्ष में - कृष्ण के समान चरित्र वाले) और 
कर (हाथ, विरोधपरिहारपक्ष में - राजस्व) से रहित होने 
पर भी सम्पूर्ण पृथ्वीतल को हस्तगत किए हुए राजा को 
देखा।” 
अतः विकल्प 4 सही है। 
उ. कादम्बरी कथामुख के शुक वर्णन में शुक का विशेषण- 
''प्रणय-कलह-कुपित-कामिनी-प्रसादनोपाय- चतुरः , 
गज-तुरग-पुरुष-स्त्री- लक्षणाभिज्ञः, सकल-भूतल- 
रत्नभूतोऽयं वैशम्पायनो नाम शुकः।'' 
प्रेमकलह में रूठी हुई कामिनियों को रिझाने के उपायों में 
पटु, हाथी, घोड़े, पुरुष एवं स्री के शुभाशुभ लक्षणों का 
विशेषज्ञ और सम्पूर्ण भूतल पर रत्नभूत यह वैशम्पायन 
नामक तोता है। 


20. कादम्बरी है- 


^, आख्यायिका |हर्षचरितम्‌ 
उ. कथा 
€. प्रकरण 


व्याख्यास्मि 


८. पुण्डरीक दिव्यरूप में निवास करने वाले महामुनि 
श्वेतकेतु को देखकर आकृष्ट हुई लक्ष्मी का मानस पुत्र है। 
9. कादम्बरी कथा का नायक चन्द्रापीड है- 
*“प्रतिदिनञ्चो त्थायो त्थाय सह विलासावत्या 
विरलपरिजनस्तत्रैव गत्वैनमालोकयामास राजा।'' राजा 
प्रतिदिन उठ-उठ कर विलासवती को साथ लेकर कुछ ही 
सेवकों के साथ उस विद्यामन्दिर में ही जाकर इस चन्द्रापीड 
को देखा करता था। 


स्त्रोत- कादम्बरीकथामुखम्‌- समीर शर्मा, पेज- 54 


(4) आख्यायिका 
(€) प्रकरण 


(B) कथा 
(0) ऐतिहासिक काव्य 


व्याख्या- 


ग्रन्य | विभाजन | ग्रन्थकार 


8 उच्छवास| बाणभट्ट 
बाणभट्ट 
+ मृच्छकटिकम्‌|0 अङ्क | शूद्रक 

भवभूति 


अतः विकल्प उ सही है। 


संस्कृत साहित्य का समीक्षा0 इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, पेज-493 


2।. निम्नलिखित में से किसके मतानुसार संस्कृत गद्य 
काव्य के अन्तर्गत 'प्रबन्धकल्पनाकथा' और 
'आख्यायिकोपलब्धा' का विभाजन हुआ है- 


(A) विश्वनाथ 
(0) दण्डी 


(8) भर्तृहरि 
(D) वामन 


व्याख्या- 
A. विश्वनाथ- आचार्य विश्वनाथ ने गद्यकाव्य के चार 
भेद माने हैं- ॥- मुक्तक 2- वृत्तगन्धि 3- उत्कलिकाप्राय 
4- चूर्णक। 
वृत्तगन्धोज्झतं गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्धि ची 
भवेदुत्कलिकाप्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम्‌॥ 

(सा.द. 6/330,337) 


8. भर्तृहरि- आचार्य भर्तृहरि ने गद्यकाव्य की विधाओं में 
तीन मुक्तककाव्य लिखें हैं- १- शृङ्गारशतक 2- नीतिशतक 
3- वैराग्यशतक। 
८. दण्डी- आचार्य दण्डी ने संस्कृत गद्यकाव्य के मुख्य दो 
भेद माने हैं- ॥ - प्रबन्धकल्पनाकथा 2- आख्यायिकोपलब्धार्था। 
“तत्‌ कथाख्यायिकेत्येका जातिः संज्ञाट्ठयाङ्किता।'' 
(काव्यादर्श /28) 

अतः विकल्प € सही है। 
9. वामन- आचार्य वामन ने 70 शब्दगुण तथा 0 
अर्थगुण मानें हैं। जबकि मम्मटादि अन्य आचार्यो ने तीन 
गुण माने हैं। 
ओजःप्रसादश्लेषसमतासमाधिमाधुर्यसौकुमार्योदारताऽर्थ- 
व्यक्तिकान्तयो बन्धगुणाः। (काव्यालङ्कार सूत्र-3..4) 
ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, 
उदारता, अर्थव्यक्ति और कान्ति ये दस शब्दगुण हैं। यही 
अर्थगुण भी हैं। 

स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का इति0-उमाशंकर शर्मा ऋषि' पेज 375 


. “दशकुमारचरितम्‌' की कथावस्तु के विचार कहाँ 
से लिए गये हैं? 

(A) ऋग्वेद 

(C) बृहत्कथा 


(8) छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(D) महाभारत 


व्याख्या- 


A. भरतमुनि के अनुसार नाटक का कथानक ऋग्वेद से 
लिया गया है- ' जग्राह पाठ्यमृग्बेदात्‌' (नाट्य. 7/77) 
8. सामवेद के 'छान्दोग्योपनिषद्‌' में “सत्यकाम जाबालि 
कथा? वर्णित है। 
८. दण्डीकृत “दशकुमारचरितम्‌' एक गद्यकाव्य है। यह 
आठ उच्छूवासों में विभक्त है जिसमें दस राजकुमारों का 
वर्णन है। इसकी कथावस्तु के विचार गुणाढ्य की बृहत्कथा 
से लिया गया है। अतः विकल्प € सही है। 
D. महाभारत वेदव्यास द्वारा रचित संस्कृत साहित्य का 
आकरग्रन्थ है जिसकी कथावस्तु अठारह पर्वों में विभक्त 
है। महाभारत में पाञ्चाली शैली तथा शान्त रस है। 
स्त्रोत- संस्कृत वाङ्मय का बृहद्‌ इतिहास (खण्ड-5, पेज - 63) 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2000 I5 


23. हर्षचरितम्‌ में उच्छवास हैं- 
(A) दस 
(C) छह 


(B) सात 
(0) आठ 


व्याख्या- 


A. दस अङ्को के प्रकरण ग्रन्थ होते हैं जैसे शूद्रककृत 
मृच्छकटिकम्‌, भवभूति कृत मालतीमाधवम्‌। 

8. सात अङ्क के कई नाटक प्राप्त होते हैं जैसे- 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, उत्तररामचरितम्‌, प्रतिमानाटक इत्यादि। 
0०. छह अङ्को के नाटक जैसे- स्वप्नवासवदत्तम्‌, 
अभिषेकनाटकम्‌, अविमारकम्‌, वेणीसंहारम्‌। 

D. बाणभट्ट कृत “हर्षचरितम्‌” एक आख्यायिका ग्रन्थ है 
जिसमें 8 उच्छवास हैं। 

अतः विकल्प ए सही है। 


ग्रन्थ विभाजन 
+ मृच्छकटिकम्‌ शूद्रक ॥0 अङ्क 
*-अभभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | कालिदास 7 अङ्क 
भः स्वप्नवासवदत्तम्‌ भास 6 अङ्क 
*>हर्षचरितम्‌ बाणभट्ट 8 उच्छ्वास 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-497 


24. ''मेघदूतम्‌'' किस प्रकार की रचना है- 
(A) महाकाव्य (B) उपन्यास 
(D) चम्पूकाव्य 


(0) खण्डकाव्य 


व्याख्या- 


बिधा 
A. महाकाव्य |नेषधीयचरितम्‌ | 22 सर्ग 
B. उपन्यास |शिवराजविजय | 3 विराम, 
42 निःश्वास 
दो भाग 

(पर्व एवं उत्तरमेष) 
7 उच्छ्वास |त्रिविक्रमभट्ट 


विभाजन ग्रन्थकार 
श्रीहर्ष 


अम्बिकादत्तव्यास 


0. खण्डकाव्य|मिघदूतम्‌ कालिदास 

D. चम्पूकाव्य नलचम्पू 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का इतिहास- उमाशंकर शर्मा “ऋषि”, पेज- 
332 


॥6 संस्कृतगड्ठा, दारागञ्ज, प्रयागराज 


नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण।'' 
इस श्लोक का सन्देश है- 


संसार परिवर्तनशील है 

दुःख में स्थिर रहना चाहिए 
सुखःदुख परिवर्तनशील है 
नीच का साथ नहीं करना चाहिए 


(A) 
(B) 
(© 
(D) 


व्याख्या- 
' "कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा। 
नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण।।'' 

(उत्तरमेघ-4 9) 

यक्ष मेघ से अपनी पत्नी यक्षिणी के पास सन्देश भिजवाता 
है कि हे कल्याणी! तुम भी बहुत दुःखी मत होना क्योंकि 
“किसे अत्यन्त सुख या लगातार दुःख प्राप्त होता है? 
लोगों की दशा (भाग्य) पहिये के किनारे के समान ऊपर 
नीचे आया-जाया करती है।” अर्थात्‌ सुख-दुःख परिवर्तनशील 
है। अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- उत्तरमेघ (श्लोक-49)- आर0 बी0 शास्त्री, पेजः22 


26. महाकाव्य-लेखन की अलजङ्कार-नहुल पद्धति 
विचित्रमार्ग के प्रवर्तक हैं- 

(A) भारवि 

(0) माघ 


(B) कालिदास 
(D) श्रीहर्ष 


व्याख्या - 


A. भारवि- अलङ्कार बहुल पद्धति, विचित्रमार्ग के प्रवर्तक, 
अर्थगौरवपूर्ण शैली, भारवेरर्थगौरवम्‌। 
अतः विकल्प 4 सही है। 
8. कालिदास- वेदर्भी रीति के सर्वोत्कृष्ट कवि, उपमा 
कालिदासस्य, रसवादी एवं सरल मार्ग के प्रवर्तक। 
€. माघ- माघे सन्ति त्रयोगुणाः, मेघे माधे गतं वयः, 
घण्टामाघ की उपाधि, उपमा, अर्थगौरव, एवं पदलालित्य 
इन तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। 
9. श्रीहर्ष- उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः 
नैषधं विद्वदौषधम्‌, नेषधे पदलालित्यम्‌ आदि वक्तव्यो से 
विभूषित। 

स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का इतिहास- उमाशंकर शर्मा ऋषि, 
पेज-247 


27. 'बाण' का काल कौन सा है? 

(A) सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध 
(B) छठी शताब्दी 
(0) चतुर्थं शताब्दी 
(D) अष्टम शताब्दी 


A. बाणभट्ट 

B. कुमारदास 
C. ईश्वरकृष्ण 
D. दामोदरभट्ट 


छठी शताब्दी 
चतुर्थ शताब्दी 
अष्टम शताब्दी 


अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी 
पेज-4 9 ॥ 


28. 'शिशुपालवधम्‌! का रचयिता कौन है ? 
(A) सुबन्धु (B) भारवि 
(0) भट्टि (0) माघ 


व्याख्या- 

रचना» ग्रन्थ रचनाकार विधा सर्ग 

A. वासवदत्ता गद्यकाव्य 

B. किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य 48 सर्ग 
C. भट्टिकाव्यम्‌(रावणवध)|भट्टि महाकाव्य 22 सर्ग 
9. शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य 20 सर्ग 


अतः विकल्प 7 सही है। 

विशेष- संस्कृतवाङ्मय में सुबन्धु, भारवि, कुमारदास, 

एवं माघ के केवल एक-एक ग्रन्थ ही प्राप्त होते हैं। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 

पेज-99 


29. 'सांख्यकारिका' के रचयिता कौन है ? 
(A) कपिल (B) वाचस्पति मिश्र 
(00) ईश्वरकृष्ण 


(0) आचार्यशंकर 


व्याख्या- 
न जिन रचनाएँ 
A. कपिल सांख्यसूत्र (6 अध्याय, 527 सूत्र) 
3. वाचस्पति मिश्र | सांख्यतत्त्वकोमुदी (सांख्यकारिका की टीका) 
©. आचार्यशंकर जयमंगला (सांख्यकारिका की टीका) 
D. ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका (70 कारिकायें) 


अतः विकल्प 7 सही है। 
स्त्रोत- सांख्यकारिका-राकेश शास्त्री, भू0 पेज-3 


30. यह भास की रचना नहीं है- 


(A) प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ (8) रत्नावली 
(८) स्वप्नवासवदत्तम्‌ (D) दरिद्रचारुदत्तम्‌ 


व्याख्या- नाटककार भास की तेरह रचनाएँ 


रचनाएँ अङ्क | उपजीव्य 
. दूतवाक्यम्‌ । | महाभारत 
2. ऊरुभङ्ग 4 | महाभारत 
3. दूतघटोत्कच 4 | महाभारत 
4. कर्णभार ॥ | महाभारत 
5. पञ्चरात्र 3 | महाभारत 
6. प्रतिमा 7 | रामायण 
7. बालचरित्र 5 | रामायण 
8. चारुदत्त 4 | लोककथा 
9. प्रतिज्ञायौगन्धरायण 4 | उदयनकथा 
40. स्वप्नवासवदत्तम्‌ 6 | उदयनकथा 
4. अभिषेक 6 | रामायण 
2. अविमारक 6 | लोककथा 
73. मध्यमव्यायोग 4 | महाभारत 
हर्षवर्धन की रचनाएँ- 

]. नागानन्द लोककथा 
2. प्रियदर्शिका लोककथा 
3. रत्नावली लोककथा 


अतः विकल्प 5 सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-275 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2000 ॥7 


3. तर्कभाषा के रचयिता हैं- 


(A) गौतम (उ) वात्स्यायन 
(0) केशवमिश्र (0) पतञ्जलि 
व्याख्या- 
लेखक अनुमानित समय 
A. गौतम (न्यायसूत्रकार) |न्यायसूत्र ।- 
3. वात्स्यायन(न्यायभाष्यकार)| न्यायसूत्रभाष्य द्वितीय शताब्दी ई0 
0. केशवमिश्र तर्कमाषा |।2वीं शताब्दी ई0 
D. पतञ्जलि योगसूत्र 85 ई0 पू0 


अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- तर्कभाषा - श्रीनिवास शास्त्री, भू0 पेज-28 


32. "तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकूती पुनः क्वापि' 
लक्षण है- 


(A) अलङ्कार का 
(0) काव्य का 


(8) गुण का 
(D) दोष का 


व्याख्या- 

A. अलङ्कार का लक्षण- आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश 
के आठवें उल्लास में अलङ्कार का लक्षण इसप्रकार दिया 
है- 

“उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये5ड्भद्धारेण जातुचित्‌। 
हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः॥ ' 

(का0 प्र0 सूत्र-87) 
जो अङ्गभूत शब्द तथा अर्थ के द्वारा विद्यमान होने वाले 
उस अङ्गी रस का हार आदि के समान कभी-कभी उपकार 
करते हैं वे अनुप्रास, उपमा आदि अलङ्कार होते हैं। 

8. गुण का लक्षण- काव्यप्रकाश के आठवें उल्लास में 
गुण की परिभाषा (लक्षण) निम्नवत्‌ है- 

“ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः। 
उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः॥'' 

(का.प्र. सूत्र-87) 
जिस प्रकार आत्मा के शूरता आदि धर्म हैं उसीप्रकार जो 
काव्य में मुख्य रस के धर्म हैं, रसोत्कर्ष के हेतु हैं, रस के 
साथ नियत रूप से रहने वाले हैं वे गुण कहलाते हैं। 

८0. काव्य का लक्षण- काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में 
काव्य का लक्षण इस प्रकार है- 


33. मम्मट के अनुसार काव्यप्रयोजन की संख्या है- 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


“तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः 
क्वापि।'' (का.प्र. सूत्र-। ) 
दोषों से रहित, गुणयुक्त, अलङ्कारसहित परन्तु कहीं-कहीं 
अलंकार रहित शब्द और अर्थ दोनों की समष्टि काव्य 
कहलाती है। अतः विकल्प € सही है। 
D. दोष का लक्षण- काव्यप्रकाश के सातवें उल्लास में 
दोष का लक्षण इसप्रकार दिया गया है- 
''मुख्यार्थहतिर्दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्‌ वाच्यः। 
उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः॥'' 
(का. प्र.सूत्र-7 ) 
काव्य के मुख्य अर्थ का अपकर्षक दोष होता है तथा रस 
मुख्य अर्थ है, इस रस के आश्रय से वाच्य भी मुख्यार्थ है 
उन दोनों के उपकारक शब्द आदि होते हैं अतः उनमें भी 
वह दोष होता है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र-] )- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-] 9 


(A) चार (B) पाँच 
(0) छः (D) तीन 


व्याख्या- काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास में आचार्य 

मम्मट संकेतित अर्थ के विषय में बताते हैं- 

A. संकेतित अर्थ के चार भेद होते हैं- जाति, गुण, क्रिया 

और यदृच्छा। 

“संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा।' 
(का0प्र0सूत्र- 0 ) 

B. आचार्य मम्मट ने विप्रलम्भ श्रृङ्गार के पाँच भेद किये हैं- 

॥. अभिलाषा 2. ईर्ष्या 3. विरह 4. प्रवास, 5. शाप। 

८. काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लास में आचार्य मम्मट ने 

काव्य के छः प्रयोजन इस प्रकार बताये हैं- 

“काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 

सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे।॥'' 

(का.प्र. ].2) 

अतः विकल्प € सही है। 

D. आचार्य मम्मट ने काव्य के तीन हेतु गिनायें हैं, जो 

काव्य के पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं अपितु समुचित रूप से मिलकर 

काव्य के हेतु माने जाते हैं- 


व्याख्यास्मि 


' “शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌। 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे॥'' 
(का.प्र. 4.3) 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश (7.2) आचार्य विश्वेश्वर, पेज-]0 


(A) अभिधा 


(B) लक्षणा 


(C) व्यञ्जना (D) तात्पर्या 


व्याख्या-आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास 
में अभिधा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि- 

A, अभिधा- 

““स मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते।'' 

(का.प्र. सूत्र-।]) 
साक्षात्‌ संकेतित अर्थ मुख्य अर्थ कहलाता है और उस 
मुख्य अर्थ का व्यापार कराने में जो शब्द व्यापार होता है 
वह 'अभिधा' व्यापार कहलाता है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

B. लक्षणा- आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास 
में लक्षणा को इसप्रकार परिभाषित करते हें- 
"मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌। 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया॥'' 

(का.प्र. सूत्र-।2) 
मुख्यार्थं का बाध होने पर, रूढि अथवा प्रयोजन वश अन्य 
अर्थ की प्रतीति जिससे होती है वह आरोपित शब्द व्यापार 
लक्षणा है। 

८. व्यञ्जना- व्यञ्जना को परिभाषित करते हुए आचार्य 
मम्मट द्वितीय उल्लास में कहते हैं कि- 

यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते। 

फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया॥ 

(का.प्र. सूत्र-23) 
जिस शैत्य पावनत्वादि प्रयोजन की प्रतीति को उत्पन्न करने 
के लिये लक्षणा का आश्रय लिया जाता है केवल लाक्षणिक 
शब्द से ही गम्य उस प्रयोजन रूप फल की प्रतीति में 
व्यञ्जना के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार नहीं है। 

9. तात्पर्या- 'अभिहितान्वयवादी' कुमारिलभट्ट आदि 
मीमांसक 'त्ात्पर्या' नामक शक्ति को भी मानते हैं ये 
अभिधा आदि शक्तियों के अतिरिक्त इस शक्ति को मानते 
है। “तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्‌।'' (का.प्र. सूत्र-7) 
अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- साहित्यदर्पण (2-4) शालिग्राम शास्त्री, पेज-26 


35. “मम्मट' के अनुसार काव्यप्रयोजन नहीं है- 


(A) प्रतिभा (8) यश 


(0) अर्थ (0) अनिष्ट-नाश 


व्याख्या- 
प्रतिभा- मम्मट ने हेतुत्रय (शक्ति, निपुणता, अभ्यास) में 
प्रतिभा को 'शक्ति' शब्द से बताया है। “शक्तिः कवित्वबीजरूपः 
संस्कारविशेषः यां विना काव्यं न प्रसरेत्‌, प्रसृतं वा उपहसनीयं 
स्यात्‌” शक्ति, (प्रतिभा) कवित्वबीजरूपी संस्कार विशेष 
होता है। जिसके बिना काव्य नहीं बन सकता यदि एसा 
काव्य बना तो वह उपहास के योग्य होगा। (काव्यप्रकाश 
प्रथम उल्लास कारिका 3 वृत्ति) “नवनवोन्मेषशालिनी 
बुद्धिः प्रतिभा।' नये-नये विचारों को स्फुरित करने वाली 
बुद्धि प्रतिभा कहलाती है। 
काव्य के छः प्रयोजन- आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश 
के प्रथम उल्लास में काव्य के छः प्रयोजन बताये हैं- 
काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये! 
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥ 
(काव्यप्रकाश 7-2) 
मम्मट के अनुसार षड्‌ काव्यप्रयोजनों मे प्रतिभा नहीं है. 
अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश (7.2) - आचार्य विश्वेश्वर, पेज-0 


36. “अर्थ सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः'' 
किस अलङ्कार से सम्बन्धित है- 


(B) रूपक 
(D) उपमा 


(4) यमक 
(0) अनुप्रास 


व्याख्या- 

A. यमक- नौवें उल्लास में आचार्य मम्मट यमक का 

लक्षण करते हैं- 

'' अर्थे सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः यमकम्‌। 
(का.प्र. सूत्र-7) 

अर्थ होने पर भिन्न-भिन्न अर्थ वाले वर्णो की पूर्वक्रम से 

पुनः आवृत्ति यमक अलङ्कार कहलाता है। 

उदाहरण- 

सन्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम्‌। 
सन्नारीभरणोऽमायस्ततस्त्वं पृथिवीं जय॥ 
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इस पद्य में प्रथम पाद के तृतीय पाद में आवृत्ति होने के 
कारण यह सन्देश यमक अलङ्कार है। आचार्य मम्मट ने 
यमक के प्रथम दो भेद किये हैं- () पादवृत्ति यमक (2) 
पादभागवृत्तियमक। पादवृत्ति यमक के प्राचीन नाम सहित 
7 भेद हैं। अतः विकल्प 4 सही है। 

B. रूपक- 

“तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः।' 

(का.प्र. सूत्र-37) 
जो उपमान तथा उपमेय का अभेद आरोप करता है, उसे 
रूपक कहते हैं। 
रूपक अलङ्कार के तीन भेद हैं- 

() साङ्गरूपक (2) निरङ्गरूपक (3) परम्परितरूपक 
उदाहरण- 

यस्य रणान्तः पुरे करे कुर्वतो मण्डलाग्रलताम्‌। 
रससम्मुख्यपि सहसा पराङ्मुखी भवति रिपुसेना॥ 
यहाँ रणभूमि में आरोपित किया गया अन्तःपुर” शब्द द्वारा 
ग्रहण किया गया है, खड्गलता में नायिका का तथा 
'रिपुसेना' में प्रतिनायिका का आरोप अर्थ की सामर्थ्य से ही 
जानने योग्य है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। 

८. अनुप्रास- अनुप्रास का लक्षण काव्यप्रकाश के नौवें 
उल्लास में किया गया है- 

' वर्णसाम्यमनुप्रासः।' (काव्यप्रकाश सूत्र-।03) वर्णो की 
समानता अनुप्रास है। 

उदाहरण- 

ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुःशशी। 

दधे कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम्‌॥ 

उदाहरण में 'स्पन्दमन्दी' में न्‌ तथा द्‌ वर्ण की तथा 'गण्ड 
पाण्डु' में 'ण्‌ तथा 'ड्‌' वर्णो की एक बार समानता होनें 
से अनुप्रास अलङ्कार है। 

D. उपमा- 'साधर्म्यमुपमा भेदे' (का.प्र. सूत्र-।23) 
उपमान तथा उपमेय का भेद होनें पर दोनों के सादृश्य का 
वर्णन उपमा अलङ्कार है। 

उदाहरण- 

स्वप्नेऽपि समरेषु त्वां विजयश्रीर्न मुञ्चति। 
प्रभावप्रभवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा॥ 


37. 'स मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारो5स्याभिधोच्यते ' 
यह वचन है- 
(A) काव्यप्रकाश का 
(0) ध्वन्यालोक का 


(8) साहित्यदर्पण का 
(D) नाट्यशास्त्र का 


व्याख्या- 
A, काव्यप्रकाश- आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के 
द्वितीयोल्लास में अभिधा को परिभाषित करते हैं- 
“स मुख्यो$र्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते।' 
(का.प्र. सूत्र-) 
वह साक्षात्‌ संकेतित अर्थ मुख्य अर्थ कहलाता है, और 
उसका बोध कराने में जो शब्द व्यापार होता है। वह 
अभिधा व्यापार कहलाता है। अतः विकल्प 4 सही है। 
B. साहित्यदर्षण- आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के 
द्वितीय परिच्छेद में लक्षणा को परिभाषित करते हैं- 
“मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययान्योऽर्थः प्रतीयते। 
रूढेः प्रयोजनाद्वाऽसौ लक्षणा शक्तिरर्पिता॥ 
(साहित्यदर्पण 2/5) 
मुख्यार्थ का अन्वय अनुपपन्न होने पर, रूढि! के कारण 
अथवा किसी विशेष प्रयोजन को सूचित करने के लिए, 
मुख्यार्थ से सम्बद्ध अन्य अर्थ का ज्ञान जिस शक्ति के द्वारा 
होता है उसे लक्षणा कहते हैं। यह शक्ति अर्पित अर्थात्‌ 
कल्पित है। 
८. ध्वन्यालोक- आचार्य आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक के 
प्रथम उद्योत में वाच्य अर्थ को बताते हैं- 
तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः। 
बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः ततो नेह प्रतन्यते॥ 
(ध्वन्या. /3) 
वाच्य अर्थ वह है जो उपमादि (गुणालङ्कार) प्रकारों से 
प्रसिद्ध है और अन्यों ने अनेक प्रकार से उनका प्रदर्शन 
किया है। 
D. नाट्यशास्त्र- आचार्य भरतमुनि नाट्यशास्त्र के प्रथम 
अध्याय में नाटक को परिभाषित करते हैं- 
त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकीर्तनम्‌। 
(नाट्यशास्त्र 7707) सभी तीनों लोकों का भावानुकीर्तन 
ही नाट्य है। 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


38. साहित्यदर्पण में परिच्छेदों की संख्या है- 


(A) दस (8) आठ 
(0) चार (D) तीन 
व्याख्या- 
ग्रन्थ विभाजन 
A. * साहित्यदर्पण |0 परिच्छेद विश्वनाथ 
* काव्यप्रकाश |0 उल्लास मम्मट 
* चन्द्रालोक |70 मयूख जयदेव 
8. * राजतरङ्गिणी | 8 तरङ्ग कल्हण 
C. * दशरूपक |4 प्रकाश धनञ्जय और धनिक 
अ रसगङ्गाधर |4 आनन जगन्नाथ 
* ध्वन्यालोक |4 उद्योत आनन्दवर्धन 
D. * व्यक्तिविवेक | 3 विमर्श महिमभट्ट 
अ काव्यादर्श |3 परिच्छेद दण्डी 


अतः विकल्प ५ सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का इतिहास - उमाशंकर शर्मा ऋषि', 
पेज-587 


39. 'लक्षणा' के 80 भेद किसने किये हैं? 
(A) बामन ने (8) विश्वनाथ ने 
()) कुन्तक ने 


(0) मम्मट ने 


व्याख्या- 

A. बामन - काव्यालङ्कारसूत्र - आचार्य वामन ने 

काव्यालङ्कारसूत्र के तृतीय अधिकरण में शब्दगुण एवं अर्थगुण 

की परिभाषा करते हैं। 

विश्वनाथ - साहित्यदर्पण - आचार्य विश्वनाथ ने 

साहित्यदर्पण के द्वितीय परिच्छेद में लक्षणा के कुल 80 

भेद किये हैं। 

€. मम्मट - काव्यप्रकाश - आचार्य मम्मट ने काव्य 
प्रकाश के द्वितीय उल्लास में लक्षणा के कुल 6 भेद किये 
हैं। “लक्षणा तेन षड्विधा।' 

D. कुन्तक - वक्रोक्तिजीवितम्‌ - आचार्य कुन्तक ने 
वक्रोक्तिजीवितम्‌ के प्रथमोन्मेष में वक्रोक्ति के छह भेद किये हैं। 
कविव्यापारवक्रत्वप्रकाराः सम्भवन्ति षट्‌। 
प्रत्येकं बहवो भेदास्तेषां विच्छितिशोभिनः।। (वक्रो. .8) 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- साहित्यदर्पण- शालिग्राम शास्त्री पेज-39 


प्र 


40. 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' के प्रतिपादक हैं- 
(A) मम्मट (B) जगन्नाथ 
(८) विश्वनाथ (0) आनन्दवर्धन 


व्याख्या- 


काव्यलक्षण विभिन्न आचार्यो की दृष्टि में 

* काव्यप्रकाश ( मम्मट) - तददोषौ शब्दार्थौ 
सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि’ (सूत्र-।) दोष से रहित, 
गुणों से युक्त, यदि कहीं अलङ्कार न हों तो भी शब्द अर्थ 
की समष्टि काव्य है। 

न रसगङ्घाधर ( जगन्नाथ) - रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः 

काव्यम्‌।' (.]) रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला 

शब्द काव्य है। 

साहित्यदर्पण ( विश्वनाथ ) - वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌।' 

(4.3) रसात्मक वाक्य ही काव्य है। 

* ध्वन्यालोक ( आनन्दवर्धन ) - “काव्यस्यात्मा ध्वनिशः 

(॥.॥) काव्य की आत्मा ध्वनि है। 

काव्यालङ्कार ( भामह ) - “शब्दार्थौ सहितौ, काव्यम्‌।' 

(१.5) शब्द और अर्थ दोनों के सहभाव को काव्य माना 

है। 

वक्रोक्तिजीवितम्‌ ( कुन्तक ) - “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ 

वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। 

न काव्यालङ्कारसूत्र ( वामन ) - रीतिरात्मा काव्यस्य’ 

(.2.6) रीति काव्य की आत्मा है। 

काव्यादर्श ( दण्डी) - शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना 

पदावली” (१.40) इष्ट सरस मनोहरतया वर्णन करने के 

लिए अभिप्रेत अर्थ से युक्त शब्द को काव्य का शरीर कहा 

जाता है। इष्ट अर्थ से युक्त पद समुदाय को काव्य कहते हैं। 

* औचित्यविचारचर्चा ( क्षेमेन्द्र ) - औचित्य रससिद्धस्य 
स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌।' (औचित्य.श्लोक.5) शृङ्गार आदि 
रसों से प्रसिद्ध काव्य का जीवन औचित्य है। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- साहित्यदर्पण (प्रथम परिच्छेद)-शालिग्राम शास्त्री, पेज- 9 


% 


0३ 


३ 
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47. "श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते' श्लेष के 
इस लक्षण के प्रतिपादक हैं- 


(A) विश्वनाथ 
(0) रुद्रट 


(8) मम्मट 
(0) भामह 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2000 2l 


व्याख्या- 
A. आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के दसवें परिच्छेद में श्लेष 
अलंकार को परिभाषित करते हैं- 
“श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते' 

(सा.द. 0/77) 
श्लिष्ट शब्दों के द्वारा जहाँ अनेक अर्था की प्रतीति होती है 
वहाँ श्लेष नामक अर्थालंकार होता है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

8. आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के दशमोल्लास में श्लेष 
अलङ्कार को परिभाषत करते हैं- 
'श्लेषः स वाक्ये एकस्मिन्‌ यत्रानेकार्थता भवेत्‌।' 

(का.प्र. 0/96) 
जहाँ एक वाक्य में अनेक अर्थो की प्रतीति होती है वहाँ 
श्लेष नामक अर्थालङ्कार होता है। 

€, आचार्य रुद्रट कृत काव्यालङ्कार के चतुर्थ अध्याय में श्लेष 
अलङ्कार का लक्षण इसप्रकार है- 
चक्तुं समर्थमर्थ सुश्लिष्टाक्लिष्टविविधपदसन्धिः। 
युगपदनेकं वाक्यं यत्र विधीयते स श्लेषः॥ 

(हिन्दी काव्यालंकार 4/१) 
अर्थ बताने में समर्थ, सुप्रयोजित कष्ट कल्पना रहित, नाना 
प्रकार के युक्त सुबन्त-तिङ्न्त पदों की सन्धि वाले, एक ही 
प्रयत्न से उच्चारणीय अनेक वाक्यों की जहाँ रचना की 
जाती है उसे श्लेष नामक अलङ्कार कहते हैं। 

D. भामहकृत काव्यालङ्कार के तृतीय परिच्छेद में श्लेष अलङ्कार 
का लक्षण इस प्रकार हैं- 
उपमानेन यत्तत्त्वमुपमेयस्य साध्यते। 
गुणक्रियाभ्यां नाम्ना च श्लिष्टं तदभिधीयते॥ 
(काव्यालङ्कार 4/4) 
यदि गुण, क्रिया और नाम (संज्ञा) से उपमान के साथ 
उपमेय का तादात्म्य (अभेद) बताया जाय तो श्लिष्ट 
अलङ्कार कहते हैं। भामह ने श्लेष के स्थान पर श्लिष्ट 
शब्द का प्रयोग किया है। 
स्त्रोत- साहित्यदर्पण (40/0) - शालिग्राम शास्त्री, पेज-28 2 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


42. रूपको के भेदकतत्त्व हैं- 


(A) अङ्क, संवाद, रस 
(8) वस्तु, नेता, रङ्गमञ्च 


(0) रस, नेता, वस्तु 
(0) रस, कथोपकथन, अङ्क 


व्याख्या- 

आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथम प्रकाश में रूपक के 
तीन भेदक तत्त्वों की चर्चा करते हैं- 

वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः वस्तु च द्विधा। 

(दश. /) 
वस्तु (कथावस्तु), नेता (नायक) और रस उन दशौं रूपकों 
के भेदक तत्त्व हैं। वस्तु के दो भेद हैं- 

१. आधिकारिक कथावस्तु 2. प्रासङ्गिक कथावस्तु। 

दशरूपककार आचार्य धनञ्जय द्वितीय प्रकाश में नेता 

(नायक) के गुणों को बताते हैं- 

नेता- 

नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः 

रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा। 

बुद्धयुत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः। 

शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धार्मिकः॥ 
(दशरूपकम्‌ 2/१) 

रूपक का नायक विनम्र, मधुर, त्यागी, कुशल, प्रियवचन 

बोलने वाला, लोकप्रिय, पवित्र, बोलने में प्रवीण, सुविख्यात 

कुलवाला, स्थिर, युवक, बुद्धिमान्‌, उत्साही, स्मरण, 

अनुचित का विचारक, कलाओं से सम्पन्न, मानी, शूर, 

दृढ, तेजस्वी, शास्त्रों के अनुसार कार्य करने वाला एवं 

धार्मिक होता है। 


> आचार्य धनञ्जय ने दशरूपक के चतुर्थ प्रकाश में रस का 


लक्षण करते हैं- 

रस- 'विभावैरनुभावैश्च सात्त्चिकैर्व्यभिचारिभिः। 

आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायीभावो रसः स्मृतः॥ 
(दश. 4/7) 

विभाव, अनुभाव, व्यभिचारियों तथा सात्विकभावों के द्वारा 

आस्वादन की योग्यता को प्राप्त कराया गया स्थायीभाव ही 

रस कहा गया है। 

अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- दशरूपक (.।])- केशवराव मुसलगाँवकर, पेज-78 


व्याख्यास्मि 


43. आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम- 
(A) अर्थोपक्षेपक हैं 


(8) अर्थप्रकृतियाँ हैं 


(0) सन्धियाँ हैं (D) अवस्थाएँ हैं 


व्याख्या- दशरूपक के प्रथम प्रकाश में आचार्य धनञ्जय 
अर्थोपक्षेपक, अर्थप्रकृतियाँ एवं पञ्चसन्धियों की चर्चा करते 
हैं- 
A, अर्थोपक्षेपक- 
विष्कम्भकचूलिका ङ्कास्याङ्कावतारप्रवेशकैः।'' 
(दश. /58) 
।. विष्कम्भक 2. चूलिका 3. अङ्कास्य 4. अङ्कावतार 
5. प्रवेशक 
B. अर्थप्रकृतियाँ- 
“ बीजबिन्दुपताकाख्यप्रकरीकार्यलक्षणाः।' 
(दश0 /8) 
. बीज 2. बिन्दु 3. पताका 4. प्रकरी 5. कार्य 
C. सन्धियाँ- 'मुखप्रतिमुखे गर्भः सावमर्शोपसंहृतिः।' 
(दश0 /24) 


. मुख सन्धि 
. प्रतिमुख सन्धि 


. गर्भ सन्धि 
. अवमर्श सन्धि (विमर्श) 
उपसंहृति (निर्वहण सन्धि) 


D. कार्यावस्थाएँ- 
' आरम्भयत्नप्राप्त्याशानियताप्तिफलागमः।' 
(दश. /9) 
. आरम्भ 2. यत्न (प्रयत्न) 3. प्राप्त्याशा 
4. नियताप्ति 5. फलागम 
अतः विकल्प 7 सही है। 


स्त्रोत- दशरूपक (/9)- केशवराव मुसलगाँवकर, पेज-30 


44. रूपकों में किस प्राचीन आचार्य ने आठ रस को 


स्वीकार किया है? 


(A) भरतमुनि 
(0) मम्मट 


(B) धनञ्जय 
(D) विश्वनाथ 


व्याख्या- आचार्य भरतमुनि नाट्यशास्त्र के छठवें अध्याय 
में आठ रसों को बताते हैं- 
A.  श्रृड्डारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः। 
बीभत्सादभुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः॥ 
(नाट्यशास्त्र 6/5) 


रस स्थायीभाव देवता 
श्रुङ्गार श्यामवर्ण विष्णु 
हास्य शुभ्रवर्ण प्रमथ 
करुण कपोतवर्ण | यम 

रौद्र रक्तवर्ण रुद्र 

वीर गौरवर्ण महेन्द्र 
भयानक कृष्णवर्ण काल 
बीभत्स नीलवर्ण महाकाल 
अद्भुत पीतवर्ण ब्रह्मा 


8. धनञ्जय भी आठ रसों को मानते हैं। इनके अनुसारःभी 
नाट्य में शान्तरस नहीं हो सकता। 
““शममपि केचित्प्राहुः पुष्टिर्नाट्येषु नैतस्य॥'' 
(दश. 4/35) 
€. आचार्य मम्मट ने नाट्य में आठ रसों को माना हे-किन्तु 
“निर्वेद” स्थायिभाव वाला शान्तरस को नवम रस के रूप में 
मानते हैं। 
''निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः।'' 
(का.प्र. सूत्र 47) 
D. आचार्य विश्वनाथ ने “शम” स्थायिभाव वाले शान्तरस के 
अतिरिक्त “वात्सल्य को दशम रस के रूप में मानते हैं। 
“स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः। 
स्थायी वत्सलतास्नेहः पुत्राद्यालम्बनं मतम्‌॥'' 
(सा.द. 3/257) 
अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- नाट्यशास्त्र (6/5)- ब्रजमोहन चतुर्वेदी, पेज-57 


45. "करुणरस' का स्थायीभाव है- 
(A) उत्साह (B) क्रोध 
(0) भय 


(D) शोक 


व्याख्या- आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के चतुर्थ उल्लास 
में रसों की चर्चा करते हैं- 
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रस- शृङ्घारहास्यकरुणरौद्रबीरभयानकाः। 
बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः॥ 
(का.प्र. सूत्र-44) 
शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, 
अद्‌भुत नाटक में ये आठ रस होते हैं। इसके अतिरिक्त 
शान्त नामक नौवाँ रस भी होता है "शान्तोऽपि नवमो 
रसः।' 
स्थायीभाव- 
रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा। 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः॥ 
(का.प्र. सूत्र-45) 
रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, 
नाटक में ये आठ स्थायीभाव होते हैं। इसके अतिरिक्त 
निर्वेद नामक स्थायीभाव भी होता है जो नौवाँ स्थायीभाव 
है- 'निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः।' 
अतः विकल्प 7 सही है। 
स्त्रोत-नाट्यशास्त्रम्‌ (6/।6)- ब्रजमोहन चतुर्वेदी, पेज-।60 


(A) भइलोल्लट 


(8) शङ्कुक 


(0) भइनायक (0) अभिनवगुप्त 


व्याख्या- 

आचार्य रसोत्पत्तिवाद 

A. भट्टलोल्लट उत्पत्तिवाद 
(अष्टम-नवम शताब्दी) (उत्पाद्य-उत्पादक भाव) 

8. भट्टशङ्कुक अनुमितिवाद 


(नवम शताब्दी का प्रारम्भ) (अनुमाप्य-अनुमापकभाव) 


©. भट्टनायक भुक्तिवाद 
(१0वीं शताब्दी) (भोज्य-भोजक भाव) 
D. अभिनवगुप्त (दशम शताब्दी का | अभिव्यक्तिवाद 
उत्तरार्ध 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध) | (अभिव्याप्य- 
व्यापक भाव) 


अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश (चतुर्थ उल्लास) आचार्य विश्वेश्वर, पेज- 
I07 
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47. तत्सदृश अन्य वस्तु का निषेध निम्न अलङ्कार 
करता है- 

(8) सन्देह 

(D) परिसंख्या 


(A) उत्प्रेक्षा 
(0) विरोधाभास 


व्याख्या- 

A, आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के दशमोल्लास में उत्तेक्षा 
अलङ्कार का लक्षण इसप्रकार करते हैं- 
सम्भावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌। 

(का.प्र. सूत्र-36) 
उपमेय की उपमान के साथ सम्भावना उत्प्रेक्षा कहलाती है। 
उदाहरण- उन्मेषं यो मम न सहते जातिवैरी निशायाज्‌...... 

B. आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश के दशमोल्लास में सन्देह 
अलङ्कार का लक्षण करते हैं- 
ससन्देहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः। 

(का.प्र. सूत्र 37) 
उपमेय में उपमान रूप से संशय होने पर सन्देहं नामक 
अलङ्कार होता है। उदाहरण- अयं मार्तण्डः किं? स खलु 


८. आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश के दशवें उल्लास में विरोधाभास 
अलङ्कार का लक्षण किया है- 
विरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वचः। 
(का.प्र. सूत्रः।65) 
वास्तव में विरोध न होने पर भी विरुद्ध रूप से वर्णन 
करना विरोधाभास नामक अलङ्कार होता है। उदाहरण- 


9. आचार्य मम्मट ने परिसंख्या अलङ्कार का लक्षण दशवे 
उल्लास में किया है- 
'' किंचित्पृष्टमपृष्टं वा कथितं यत्प्रकल्पते। 
तादृगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता॥'' 

(का0 प्र0 सूत्र-।84) 
कोई पूछी गयी या बिना पूछी हुई कही गयी बात उसीप्रकार 
की (तत्सदृश) अन्य वस्तु के निषेध में पर्यवसित होती है 
वह परिसंख्या कहलाती है। उदाहरण- किमासेव्यं पुंसां ? 


अतः विकल्प 9) सही है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश (0.79) आचार्य विश्वेश्वर, पेज, 526 


व्याख्यास्मि 


48. अलङ्कार का भेद नहीं है- 
(^) शब्दालङ्कार 
(0) अर्थालङ्कार 


(B) वर्णालङ्कार 
(D) उभयालङ्कार 


व्याख्या- 


आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश के नवम एवं दशम उल्लास 
में क्रमशः शब्दालङ्कारों एवं अर्थालङ्कारों की चर्चा करते हैं- 
आचार्य मम्मट ने 6 शब्दालङ्कारों तथा 6 अर्थालङ्कारों को 
मिलाकर कुल अलङ्कारं की संख्या 67 मानी है। श्लेष 
अलङ्कार को मम्मट ने उभयालङ्कार (शब्दश्लेष और अर्थ 
श्लेष) के भेद से दो प्रकार का माना है। 
उपर्युक्त विकल्पों में वर्णालङ्कार किसी अलङ्कार का भेद 
नहीं है। 
अतः विकल्प 5 सही है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश- पारसनाथ द्विवेदी, पेज-472 


49. 'पुत्तलिका-नृत्य' से संस्कृत-नाटक की उत्पत्ति 
मानने वाला विद्वान्‌ है- 


(A) ल्यूडर्स (8) डॉ0 कोनो 
(0) डॉ० पिशेल (D) प्रो0 वेबर 
व्याख्या- 

नाट्योत्पत्ति के सिद्धान्त 


A. छाया नाटकवाद - प्रो0 ल्यूडर्स 
8. स्वाँगवाद - प्रो0 हिलब्रान्ड स्टेन कोनो 
0. पुत्तलिका नृत्यवाद - डॉ0पिशेल 
D. यूनानी प्रभाववाद - डॉ0 वेबर प्रो0 बिन्डिश 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव 
द्विवेदी, पेज-265-266 


50. ' ` यन्नाट्यवस्तुनः पूर्व रङ्गविघ्नोपशान्तये। 


कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति स उच्यते॥'' 
(A) सूत्रधार (उ) पूर्वरङ्ग 
(0) प्रस्तावना (D) रङ्गमञ्च 
व्याख्या- 
A. सूत्रधार- 


नाट्यस्य यदनुष्ठानं तत्सूत्रं स्यात्‌ सबीजकम्‌। 
रङ्गदैबतपूजाकूतसूत्रधार उदीरितः॥ 


बीज सहित नाटक के अनुष्ठान को सूत्र कहते हैं, जो 
उसको धारण करने वाला अर्थात्‌ संचालन करने वाला 
होता है तथा रङ्गमञ्च के अधिष्ठातृ देव की पूजा करता है 
उसे सूत्रधार कहते हैं। 


8. पूवरङ्ग- साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ छठें परिच्छेद 


D. 


में पूर्वरङ्ग का लक्षण करते हैं- 
यन्नाट्यवस्तुनः पूर्व रङ्गविघ्नोपशान्तये। 
कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते॥ 

(सा.द. 6/22) 
रङ्ग अर्थात्‌ नाट्यशाला के विध्नों को शान्त करने के लिए 
नाट्यवस्तु से पहले सूत्रधार प्रधान नट जो काम करते हैं 
वह पूर्वरङ्ग कहलाता है। अतः विकल्प 5 सही है। 


, प्रस्तावना- साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ प्रस्तावना 


का लक्षण छठें परिच्छेद में करते हैं- 
''चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथः। 
आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा॥'' 
(सा.द. 6/32) 
रूपकों की प्रस्तावना” वस्तुतः उनका वह आमुख” है 
जिसमें नटी अथवा विदूषक अथवा सूत्रधार का अनुचर नट 
सूत्रधार के साथ ऐसा आलाप-संलाप किया करते हैं, 
जिसमें प्रस्तुत अभिनय का आक्षेप करने वाला, स्वस्वविषयक 
अभिप्राय के सूचक चित्र-विचित्र वाक्यों का प्रयोग हुआ 
करता है। 
रङ्गमञ्च- आचार्य भरतमुनि ने रङ्गमञ्च का लक्षण 
नाट्यशास्त्र के दूसरे अध्याय में किया है- 
त्रिविधः सन्निवेशश्च शास्त्रतः परिकल्पितः। 
विकृष्टश्चतुरस्त्रश्च त्र्यस्त्रश्चैव तु मण्डपः॥'' 
(नाट्यशास्त्र 2/7-8) 
विश्वकर्मा ने नाट्यगृह के विषय में विचार कर उसे शास्त्रानुसार 
तीन प्रकार के बतलाए हैं जिनके नाम हैं- विकृष्ट, चतुरस्र, 
त्र्यत्र। विकृष्ट को ज्येष्ठ, चतुरस्र को मध्यम, त्यत्र को 
अवर (सबसे छोटा) कहते हैं। 


स्त्रोत- साहित्यदर्पण (6/22 )- शालिग्राम शास्त्री, पेज-4 72 
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' “शिरसि धृतसुरापगे स्मरारावरुणमुखेन्दुरुचिर्गिरीन्द्रपुत्री। 
अथ चरणयुगान्ते स्वकान्ते स्मितसरसा भवतोऽस्तु 


भूतिहेतुः॥'' उपर्युक्त श्लोक है- 


(५) ईश-स्तुति 
(0) पूर्वरङ्ग 


(B) मङ्गलाचरण 
(D) द्वादशपदा नान्दी 


व्याख्या- 

किसी भी रचना में ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रन्थ 
के आदि, मध्य अथवा अन्त में ईश-स्तुति अथवा अपने 
अभीष्ट गुरु अथवा देवता की स्तुति की जाती है। 


. संस्कृत वाङ्मय में ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 


मङ्गलाचरण का विधान है। यह तीन प्रकार का होता है। 
॥. आशीर्वादात्मक 2. नमस्कारात्मक 3. वस्तुनिर्देशात्मक। 
““ आशीर्नमस्क्रियावस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌।'' 
साहित्यदर्पण में उद्धृत द्वादशपदा नान्दी का उदाहरण- 

' “शिरसि धृतसुरापगे स्मरारावरुणमुखेन्दुरुचिरगिरीन्द्रपुत्री। 
अथ चरणयुगान्ते स्वकान्ते स्मितसरसा भवतोऽस्तु 
भूतिहेतुः॥' ' 

वह देवी पार्वती आप सामाजिकों का मङ्गल करें जिनका 
मुखचन्द्र भगवान्‌ शङ्कर के मस्तक पर विराजमान भगवती 
गङ्गा के दर्शन मात्र से लाल हो जाया करता हे और चरणों 
पर झुके भगवान्‌ शङ्कर के दर्शन से मन्द मुस्कान से स्निग्ध 
दिखायी देती है। प्रस्तुत उदाहरण में द्वादशपदा नान्दी है। 
अतः विकल्प सही है। 

आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के छठें परिच्छेद में 
पूर्वरङ्ग को परिभाषित करते हैं- 

यन्नाट्यवस्तुनः पूर्व रङ्गविघ्नोपशान्तये। 
कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते॥ 

(सा.द. 6/22) 
रङ्ग अथवा नाट्यमण्डप की विघ्न शान्ति के लिए, नाट्य 
प्रयोग के पहले, नटों के द्वारा किया गया जो भी माङ्गलिक 
गायनवादनादि है वह पूर्वरङ्ग कहा जाता है। 

'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में भगवान्‌ शिव की अष्टमूर्तियों 
की स्तुति की गयी है। 

“या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री। 
यह अष्टपदा नान्दी का उदाहरण है। 


स्त्रोत- साहित्यदर्पण (6/22) शालिग्राम शास्त्री, पेज-72 


52. 


A, 


53. "पितरौ में समास है- 
(A) तत्पुरुष (उ) बहुव्रीहि 
(९ इन्द (D) अव्ययीभाव 
व्याख्या- 
सामासिकपदम्‌ | लौकिकविग्रहः अलौकिक विग्रहः 
A. पूर्वकायः पूर्व कायस्य काय ङस्‌+पूर्व सु 
B. प्रियसर्पिष्कः प्रियं सर्पिःयस्य सः प्रिय सु सर्पिस्‌ सु 
(पुरुषस्य) 
८. पितरौ माता च पिता च मातृ सु पितृ सु 
D. प्रत्यर्थम्‌ अर्थम्‌ अर्थ प्रति अर्थ अम्‌ प्रति 


स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी (चतुर्थं खण्ड) भैमी व्याख्या, पेज-239 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


“तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हतः। 
एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा॥'' 
उपर्युक्त श्लोक किसका उदाहरण है- 


(A) नान्दी 
(C) बिन्दु 


(B) पताकास्थानक 
(D) प्रस्तावना 


व्याख्या- 

आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के छठवें परिच्छेद में 

नान्दी का लक्षण करते हैं- 

नान्दी- आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्प्रयुज्यते। 

देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता॥ 
(सा.द.6/24) 

“नान्दी” देव, द्विज, नृप आदि की ऐसी स्तुतिगीत है जिसमें 

रङ्ग सामाजिकों की शुभाशंसा का अभिप्राय गर्भित रहा 

करता है जैसे- 

नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते। 

मदाभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे॥ 

(दशः/7) 


, पताकास्थानक- साहित्यदर्पण के छठवें परिच्छेद में 


पताकास्थानक को परिभाषित किया गया है- 
यत्रार्थे चिन्तितेऽन्यस्मिंस्तल्लिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते। 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं तु तत्‌॥ 


C. 


व्याख्यास्मि 


जिसे नाट्य के उस स्थान पर जहाँ नाटककार किसी एक 
प्रयोजन अथवा उपाय की चिन्ता कर रहा है उसके समान 
अन्य प्रयोजन अथवा उपाय की अकस्मात्‌ उपस्थिति हो 
जाया करती है। 

बिन्दु- दशरूपककार आचार्य धनञ्जय ने अर्थप्रकृतियों के 
अन्तर्गत बिन्दु का लक्षण प्रथम प्रकाश में करते हैं- 
' अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌।' 

(दश. /7) 
अवान्तर कथा के कारण मुख्य कथावस्तु के विच्छिन्न हो 
जाने पर जो उसे जोड़ने तथा आगे बढ़ाने का कारण होता 
है वह बिन्दु कहलाता है। 


. प्रस्तावना- आचार्य धनञ्जय ने दशरूपक के तृतीय 


प्रकाश में आमुख (प्रस्तावना) का लक्षण किया है- 
सूत्रधारो नटीं ब्रूते मार्ष वाऽथ विदूषकम्‌। 

स्वकार्य प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌॥ 
प्रस्तावना वा ....... (दश. 3/7) 
जहाँ सूत्रधार विचित्र युक्ति के द्वारा नटी अथवा विदूषक को 
आक्षेप करने वाला अपना कार्य बतलाता है वह आमुख 
(प्रस्तावना) कहलाता है। जैसे- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में 
सूत्रधार नटी से कहता है- 

त्तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हतः। 

एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा॥ (अभि.]/5) 
अतः विकल्प 9 सही है। 


(सा.द. 6/45) स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-3 


अतः विकल्प ८ सही है। 


सामासिक सूत्रम्‌ 


'ूर्वाऽपराऽधरोत्तरमेकदेशिनेकाऽधिकरणे” सूत्र से 
तत्पुरुष समास 

“अनेकमन्यपदार्थे” से बहुव्रीहि समास 

“चार्थे द्वन्द्व” से द्वन्द्व समास 


“अव्ययं-विभक्ति-समीप-समृद्धि......... 
साकल्यान्तवचनेषु” सूत्र से अव्ययीभाव समास 
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54. 'पौर्वशालः ' का विग्रह है- 
(4) शालायाः पूर्वम्‌ 
(उ) पौर्व एव शालः 
(0) पूर्वा शाला यस्य सः 
(0) पूर्वस्यां शालायां भवः 


अतः विकल्प 79 सही है। 


'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' (2.।.5) तद्धित प्रत्यय के 
अर्थ का विषय होने पर या उत्तरपद परे होने पर अथवा 
समाहार अर्थात्‌ समूह अर्थ होने पर दिशा और संख्या के 
वाचक समर्थ सुबन्त का समान विभक्ति वाले सुबन्त के 


व्याख्या- 
पौर्वशालः (पूर्व दिशा वाली शाला में होने वाली) 


लौकिक विग्रह | अलौकिक विग्रह | सामासिक सूत्र 


पूर्वस्यां शालायां | पूर्वा डि-शाला ङि 
भवः च” सूत्र से तत्पुरुष समास Me 


साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। 
उदाहरण- पौर्वशालः, पञ्चगवम्‌। 


र टकरा स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमी व्याख्या (खण्ड-4), पेज- 


55. ' द्वियमुनम्‌” में समास है- 


(A) द्विगु (B) तत्पुरुष (0) अव्ययीभाव (0) कर्मधारय 
व्याख्या- 
सामासिक पद |लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह सामासिक सूत्र 
A. पञ्चगवम्‌ पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चन्‌ आम + गो आमू | तद्धितार्थत्तरपदसमाहारे च' सूत्र से तत्पुरुष समास ' 
“संख्यापूर्वो द्विगुः” से द्विगु समास | 
B. द्विजेतरः द्विजाद्‌ इतरः द्विज डसि-+ इतर-सु पञ्चमी तत्पुरुष 
C. द्वियमुनम्‌ द्वयोर्यमुनयोः समाहारः द्वि ओस्‌ यमुना ओस्‌ नदीभिश्च” सूत्र से अव्ययीभाव समास 
D. अखिलभूषणानि | अखिलानि भृषणानि'या अखिल जस्‌ + भूषण जस्‌ | विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌' से कर्मधारय समास 


अखिलानि च तानि भूषणानि 
अतः विकल्प ८ सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमी व्याख्या (खण्ड-4), पेज-42 


56. सुमद्रम्‌’ में कौन सा समास है ? 


(A) कर्मधारय (8) बहुब्रीहि (0) अव्ययीभाव (0) षष्ठी तत्पुरुष 
व्याख्या- 
सामासिक पद | लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह सामासिक सूत्र 
A. निर्मलगुणाः निर्मलाः गुणाः निर्मल जस्‌ + गुण जस्‌ | विशेषण विशेष्येण बहुलम्‌' से कर्मधारय समास 
या निर्मलाश्च ते गुणाः 
B. सुन्दरभार्या सुन्दरी भार्या अस्ति यस्य | सुन्दरी सु + भार्या सु 'अनेकमन्यपदार्थे' से बहुव्रीहि समास 
८. सुमद्रम्‌ मद्राणां समृद्धिः मद्र आम्‌ सु अव्ययं विभक्ति.... से अव्ययीभाव समास 
0. राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः राजन्‌ ङस्‌ + पुरुष सु 'षष्ठी” सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमी व्याख्या (खण्ड-4)- पेज-28 


28 संस्कृतगड़ा, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


57. “पीताम्बरः' शब्द मे कौन सा समास है? 


(4) कर्मधारय (उ) बहुव्रीहि (0 इन्दव (0) तत्पुरुष 
व्याख्या- 
सामासिक पद | लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह सामासिक सूत्र 
A. कृष्णचतुर्दशी | कृष्णा चतुर्दशी कृष्णा सु+चतुर्दशी सु विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌' से कर्मधारय समास 
B. पीताम्बरः पीतम्‌ अम्बरम्‌ अस्ति यस्य सः। | पीत सु+अम्बर सु “अनेकमन्यपदार्थे” से बहुव्रीहि समास 
€. पाणिपादम्‌ पाणी च पादौ च तेषां समाहारः| पाणी औ पाद औ चार्थे द्वन्द्व” से इन्द्र समास 
D. हरित्रातः हरिणा त्रातः हरि टा + त्रात सु ‘कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌” से तृतीया तत्पुरुषसमास 


अतः विकल्प 5 सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- भैमी व्याख्या (खण्ड-4)- पेज-9 (69, 'जञत्रवः स्वर्गम्‌ अगच्छन्‌? वाक्य का णिजन्त रूप 


होगा- 
58. कर्ता का “ईप्सिततम ' कारक कहलाता है- (७) शत्रवः स्वर्गम्‌ अगमयत्‌ 
(^) कर्म (B) करण (8) शत्रून्‌ स्वर्गम्‌ अगमयत्‌ 
(८) सम्प्रदान (D) अपादान (0) शत्रून्‌ स्वर्गम्‌ अगच्छन्‌ 
वयाया (D) शत्रवे स्वर्गम्‌ अगमयत्‌ 
A. कर्मकारक- कर्तुरीप्सिततमं कर्म (।/4/49) व्याख्या- 
कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णो 
प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्मकारक संज्ञा होती है। (/4/5) 
यथा-भक्तः हरि भजति गति (जाना), बुद्धि (जानना), प्रत्यवसान (खाना) अर्थ 
अतः विकल्प 4 सही है। वाली धातुएँ जिनका कर्म कोई शब्द हो ऐसी धातुएँ यथा 
४. करण कारक- साधकतमं करणम्‌ (।/4/42) पठ्‌ (पढना), उच्चर्‌ (बोलना) तथा अकर्मक धातुओं का 
क्रिया की सिद्धि में जो पदार्थ सबसे अधिक उपकारक जो अणिजन्त अवस्था का कर्ता होता है वह णिजन्तावस्था 


में कर्मसंज्ञक हो जाता है। 

जैसे- शत्रवः स्वर्गम्‌ अगच्छन्‌। (अणिजन्त) 

शत्रून्‌ स्वर्गम्‌ अगमयत्‌। (णिजन्त) 

उपर्युक्त उदाहरण में अण्यन्तावस्था का कर्ता "शत्रवः 
ण्यन्तावस्था में शत्रून्‌” कर्मसंज्ञक हो गया। 


होता है उसकी करण संज्ञा होती है। 

यथा-रामेण बाणेन हतो बाली 

0. सम्प्रदान कारक- कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ 
(१/4/32) दान क्रिया के कर्म के द्वारा कर्ता जिसको 


सन्तुष्ट करना चाहता है उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है। विकलक त 
उदाहरण- विप्राय गां ददाति। 


0. अपादान कारक- ध्रुवमपायेऽपादानम्‌ (/4/24)  सोत- br (7/4/5) (कारक प्रकरण), राममुनि 
अलग होने की क्रिया में जो पदार्थ ध्रुव होता है अर्थात्‌ पाण्डेय, पेज-24 
जिससे अलगाव होता है उसकी अपादान कारक संज्ञा (८, ' आसने उपविश्य प्रेक्षते' वाक्य का दूसरा वाक्य 


होती है। 
होगा- 
उदाहरण- धावतो5श्वात्पतति। 
स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी (कारक प्रकरण)-राममुनि पाण्डेय,पेज- 
6 


(५) आसनम्‌ उपविश्य प्रेक्षते (8) आसनं प्रेक्षते 
(0 आसनात्‌ प्रेक्षते (D) आसने प्रेक्षते 
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व्याख्या- 
“ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च' (वा0) का कारण है- 
“ल्यप्‌” और 'क्त्वा' प्रत्ययान्त क्रिया का वाक्य में लोप होने (4) कर्मत्व (8) अभितः कारणात्‌ 
पर उसके कर्म और अधिकरण कारक में पञ्चमी विभक्ति (©) 'अभि' का प्रयोग (0) अनीप्सितत्वात्‌ 
होती है। 
व्याख्या- 
a प्रत्ययान्त |क्त्वा/ल्यप्‌ का लोप अभिरभागे (/4/90) भाग” अर्थ को छोड़कर अर्थात्‌ 
* आसने उपविश्य प्रेक्षते आसनात्‌ प्रेक्षते। लक्षण, इत्थम्भूताख्यान और वीप्सा अर्थो के द्योतित होने 
अन्य उदाहरण पर अभि’ की कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा होती है। जैसे- हरिम्‌ 
* प्रासादम्‌ आरुह्य प्रेक्षते प्रासादात्‌ प्रेक्षते। अभिवर्तते | 
* श्वसुरं वीक्ष्य जिह्वेति श्वसुरात्‌ जिहेति। इस वाक्य में अभि का 'लक्षण' अर्थ द्योतित होने के 
अतः विकल्प ८ सही है। कारण अभिरभागे' सूत्र से अभि” की कर्मप्रवचनीयसंज्ञा 
स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी (कारक प्रकरण) राममुनि पाण्डेय, पेज- तथा 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया’ (2/3/8) से हरि” में 
63 द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। 
6।. 'ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते’ उदाहरण है- * बालक पुस्तकं पठति’ इस वाक्य में “पुस्तकम्‌, में कर्मत्व 
(4)  अभुक्त्यर्थस्य न के कारण द्वितीया विभक्ति हुई है। 
(8) तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ नेम अभितः परितः समयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि (वा0) वार्तिक 
(0 अनुर्लक्षणे से अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति के योग में 
0) हेतौ द्वितीया विभक्ति होती है। 
१~ अभितः ग्रामम्‌। 2- परितः उद्यानम्‌। 3- समया निकषा 
व्याख्या वा उद्यानम्‌। 4- हा! कृष्णाभक्तम्‌। 5- बुभुक्षितं न प्रतिभाति 

A. अभुक्त्यर्थस्य न ( वा0) किञ्चित्‌। 
pa पत धातु स न करना होतो , तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ (/4/50) ईप्सित कर्म की 
आधार की कर्मसज्ज्ञा न | भाँति अनीप्सित नो 
उदाहरण- वने उपवसति। (वन में उपवास करता है) a ग ह बैग शा हती है! 

3. तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ ( ।/4/50 )- जिस प्रकार कर्ता जैसे- ग्राम गच्छन्‌ तृणं स्पृशति। (गाँव जाते हुए घास को 
का ईप्सिततम पदार्थ क्रिया के साथ युक्त होता है,उसी छूता हे) इस वाक्य में कर्ता का गाँव जाना ईप्सित है किन्तु 
प्रकार यदि कर्ता के द्वारा न चाहा जाने वाला पदार्थ भी तृण (घास) ऐसे ही छते हुए जा रहा है। इसलिए तृण में 
क्रिया के साथ युक्त हो तो उसकी कर्मसंज्ञा होती है। “तथायुक्तं चानीप्सितम्‌’ से तथा 'ग्रामम्‌' में 'कर्तुरीप्सिततमं 
उदाहरण- ओदनं भुञ्जानो विषं भुड्क्ते। कर्म! से कर्मसञ्ज्ञा तथा कर्मणि द्वितीया” से द्वितीया विभक्ति 

(भात खाते हुए विष खा लेता है।) हुई है। 


अतः विकल्प B सही है। 
0. अनुर्लक्षणे (।/4/84 )- लक्षण द्योतित होने पर 


अतः विकल्प € सही है। 


“अनु शब्द की कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा होती है। स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी (कारक प्रकरण) राममुनि पाण्डेय, पेज- 
उदाहरण- जपम्‌ अनुप्रावर्षत्‌। (जप के कारण वर्षा हुई) 34 
i ह 273723), हतु अर्थ क वाचक रन्ते मे (68. “सह के योग मे कौन सोति होती है? 
उदाहरण- पुण्येन दृष्टो हरिः। पुण्य से हरि के दर्शन हुए। (4) द्वितीया (8) तृतीया 
स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी (कारक प्रकरण) राममुनि पाण्डेय, पेज- (0) चतुर्थी (0) षष्ठी 


१9 
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व्याख्या- दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌। दान के 
A. अभितः-परितः-समया-निकषा-हा-प्रतियोगेऽपि कर्म द्वारा कर्ता जिसे उद्देश्य बनाता है उसकी सम्प्रदान 
(वा0 ) - वार्तिक से अभितः, परितः, समया, निकषा, सञ्ज्ञा होती है। उदाहरण- विप्राय गां ददाति। 
हा, और प्रति इन छः अव्ययां के योग में द्वितीया विभक्ति 9. कर्म- कर्तुरीप्सिततमं कर्म ( ।/4/49 )- कर्तुः क्रियया 
होती है।अभितः कृष्णम्‌, परितः कृष्णम्‌, ग्रामं समया, आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌। जो कर्ता की क्रिया 
निकषा लङ्काम्‌, हा कृष्णाभक्तम्‌, बुभुक्षितं न प्रतिभाति द्वारा सबसे अधिक अभीष्ट होता है वह कर्मसंज्ञक होता 
किञ्चित्‌। है। 
8. सहयुक्तेऽप्रधाने ( 2/3/॥9 ) - सह के अर्थवाची उदाहरण- सः ओदनं भुङ्क्ते। 
शब्दों के योग में अप्रधान कर्त्ता में तृतीया विभक्ति होती है। (यहाँ 'ओदनं' की कर्मसंज्ञा है।) 


जैसे- पुत्रेण सह आगतः पिता। 
अतः विकल्प 9 सही है। 

€. हितयोगे च ( वा0 ) - हित’ शब्द के योग में चतुर्थी 
विभक्ति होती है। जैसे- ब्राह्मणाय हितम्‌। 

D. कृञः प्रतियत्ने ( 2/3/53 ) - प्रतियत्न अर्थ में 
वर्तमान कृ धातु के शेषत्व की विवक्षा में, कर्मकारक में 


स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी (कारक प्रकरण) राममुनि पाण्डेय, पेज- 
58 


65. “दा + यत्‌' का शुद्ध रूप है- 
(A) दायकः (B) दानीयः 
(0) देयम्‌ (D) दत्त्वा 


षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे- एधोदकस्य उपस्करणम्‌। व्वाख्यी 
स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी (कारक प्रकरण) राममुनि पाण्डेय, पेजः दान देने के अर्थ में 'दा' धातु का प्रयोग होने पर उससे 
8 अचो यत्‌ (3//97) सूत्र से “यत्‌' प्रत्यय होता है। 
64. 'भीत्रार्थानां भयहेतुः' सूत्र से सम्बद्ध है- # दा > यत्‌- हलन्त्यम्‌' (/3/3) से तकार की इत्संज्ञा तस्य 
(4) करण (8) अपादान लोप: (//60) से लोप 
(0) सम्प्रदान ()) कर्म नः दा + य- 'ईद्यति' (6/4/64) सूत्र से यत्‌ प्रत्यय के परे होने 
पर धातु के अन्त में विद्यमान अकार के स्थान पर ईकार 
नाय आदेश होता है। 


A- करण कारक- 'साधकतमं करणम्‌' ( .4.42 )- 
क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसञ्ज्ञं स्यात्‌। 
क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता 
है उसकी करण सज्ज्ञा होती है। 
उदाहरण- रामेण बाणेन हतो बाली। 

B- अपादान-' भीत्रार्थानां भयहेतुः' ( ।/4/25 )- 
भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे भयहेतुरपादानं स्यात्‌। 
भय अर्थ वाली तथा रक्षा (त्राण) अर्थ वाली धातुओं के 
प्रयोग में भय का हेतु अपादान कहलाता है और उसमें 


* दी + य- य को आर्धधातुक मानकर 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः' 
से इंकार को गुण आदेश होकर देय बना। देय की प्रातिपदिक 
संज्ञा, सु को अम्‌ आदेश एवं पूर्वरूप करके देयम्‌’ बना। 
अतः विकल्प ८ सही है। 

> देयम्‌ (देने योग्य) 

> दा + ण्वुल्‌ = दायकः 

> दा + अनीयर्‌ = दानीयः 

> दा + क्त्वा = दत्त्वा 


पञ्चमी विभक्ति होती है। स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-24 

उदाहरण- “चौराद्‌ बिभेति’ तथा “चौरात्‌ त्रायते।' 66. 'पच्‌' धातु में क्त प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा- 

अतः विकल्प B सही है। (A) पचनीयः (उ) पत्तुम्‌ 
€. सम्प्रदान- (0) पक्वः (0) पक्ववान्‌ 


कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ ( ]/4/32 )- 


नैः 


नै 


नै 


नैः 


व्याख्या- 

पच्‌” धातु से 'निष्ठा' सूत्र के द्वारा क्त प्रत्यय। 

पच्‌ + क्त- लशक्वतद्धिते’ से ककार की इत्संज्ञा “तस्य 
लोपः” से लोप 

पच्‌ + त- “पचो वः (8/2/52) से तकार के स्थान पर 
वकार आदेश। 

पच्‌ + व- “चोः कु: (8/2/30) से चकार के स्थान पर 
ककार आदेश। 

पक्‌ + व- वर्ण सम्मेलन, प्रातिपदिक संज्ञा। 

पक्व- सु, रुत्वविसर्ग करके पक्वः’ बना। 

पक्वः (पका हुआ) 

अतः विकल्प € सही है। 

A. पच्‌ + अनीयर्‌ = पचनीयः 

B;- पच्‌ ऊं तल = वतुन, 

D. पच्‌ + क्तवतु = पक्ववान्‌ 


स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-202 
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“गणपति + अण्‌' का रूप होगा- 
(A) गार्ग्यायणः (उ) गणपतिम्‌ 


(©) गणनीयः (D) गाणपतम्‌ 


व्याख्या- 

गणपतेरपत्यादि (लौकिक विग्रह) 

गणपति + ङस्‌ (अलौकिक विग्रह) 

अश्वपत्यादिभ्यश्च (4//84) से अण्‌ प्रत्यय 

अश्वपति + ङस्‌ + अण्‌ 

'कृत्तद्धितसमासाश्च’ से प्रातिपदिक संज्ञा 

“सुपो धातुप्रातिपदिकयोः” से विभक्ति का लुक्‌ 

गणपति + अ 

'तद्धितेष्वचामादेः' से आदि अच्‌ की वृद्धि- गाणपति+अ 
अजादि प्रत्यय परे होने पर पूर्व की यचि भम्‌” से भसंज्ञा 
“यस्येति च' से इकार का लोप 

गाणपत्‌ + अ वर्णसम्मेलन करने पर 

'गाणपत्‌' को “एकदेशविकृतन्याय' से प्रातिपदिक मानकर 
'गाणपत्‌' से सु प्रत्यय 

'अतोऽम्‌’ से अम्‌ आदेश और 'अमि पूर्वः’ से पूर्वरूप 
होकर गाणपतम्‌’ (गणपति की सन्तान) बना। 


> गार्ग्य + फ (आयन) गार्ग्यायणः 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2000 3I 


> गणपतिम्‌ - द्वितीया विभक्ति एकवचन। 
> गण + अनीयर्‌ = गणनीयः 
अतः विकल्प 7 सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी भेमी व्याख्या (खण्ड-5) - भीमसेन 
शास्त्री, पेज-7 


68. “लावणिकः ' का स्त्रीलिङ्ग क्या होगा? 
(A) लावणिकी (8) लावणिका 
(0) लावणिक्‌ (0) लावणिजा 


व्याख्या- 


* 'टिड्ढाणउद्वयसज्दघ्नज्मात्रच्तयप्ठक्ठज्कज्क्वरपः ' 

(4//35) सूत्र में सूत्रस्थ प्रत्ययों से डीपू प्रत्यय। 

* लावणिकः- “लवणं पण्यमस्याः' इस विग्रह में लवणाट्ठज्‌' 
से ठञ्‌ और “ठस्येकः” से इक आदेश होकर “लावणिक' 
बना। उपर्युक्त सूत्र (टिङ्ढा0) से डीप्‌ प्रत्यय लगकर 
“लावणिको' बना। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- 'लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमी व्याख्या (खण्ड-6), पेज-6 


69. 'पठितवत्‌' में प्रत्यय है- 
(A) क्तवतु (छ) शतृ 


(८) क्त 00) तुमुन्‌ 


व्याख्या- 

A. क्तक्तवतू निष्ठा (१//26) सूत्र से क्त, क्तवतु प्रत्यय 
की निष्ठा संज्ञा तथा “निष्ठा” सूत्र से क्त और क्तवतु प्रत्यय 
भूतकाल अर्थ में सभी धातुओं से होते हैं। 
पठ्‌ + क्तवतु = पठितवत्‌ (पठितवान्‌) 

B. पठ्‌ + शतृ = पठन्‌ 

८. पठ्‌ + तुमुन्‌ = पठितुम्‌ 

9. पठ्‌ + क्त = पठितः 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी - कपिलदेव द्विवेदी, पेज-222 


70. “पठेत्‌' रूप है- 

(A) लट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन 
(8) लट्‌ मध्यमपुरुष बहुवचन 
(©) विधिलिङ्‌ प्रथमपुरुष एकवचन 
(0) विधिलिङ्‌ मध्यम पुरुष बहुवचन 
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SU 72. 'अभवत्‌' रूप है- 
पठू धातु भ्वादिगण सकर्मक सेट्‌ परस्मैपद (4) लङ्‌ प्रथमपुरुष एकवचन 
लठ लार (8) लङ मध्यमपुरुष बहुवचन 
एकवचन द्विवचन बहुवचन (0 लुङ्‌ प्रथमपुरुष एकवचन 
प्र०पु0 पठति पठतः पठन्ति (0) लुङ्‌ मध्यमपुरुष बहुवचन 
म0पु0 पठसि पठथः पठथ 
उ0पु0 पठामि पठावः पठामः SR 
विधिलिङ्‌ लकार भू सत्तायाम्‌ भ्वादिगण, अकर्मक, सेट्‌, परस्मैपद “भू 
एकवचन द्विबचन बहुबचन (होना) 
C. प्र०पु0 पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः लड लकार 
0. म0पु पठेः पठेतम्‌ पठेत एकवचन द्विवचन बहुवचन 
उ0पु0 पठेयम्‌ पठेव पठेम प्र०पु० अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ 
अतः विकल्प ८ सही है। म0पु0 अभवः अभवतम्‌ अभवत 
स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-46 उ0पु0 अभवम्‌ अभवाव अभवाम 
7।. 'अदातम्‌' रूप है- शुक ताकात 
(५) लुङ्‌ उत्तमपुरुष एकवचन एकवचन द्विवचन बहुवचन 
(8) लुङ्‌ मध्यमपुरुष द्विवचन प्रणपुए अभूतू अभूताम्‌ अभूवन्‌ 
(0) लङ उत्तमपुरुष एकवचन म0पु0 अभूः अभूतम्‌ अभूत 
(0) लङ्‌ प्रथमपुरुष बहुवचन उ0पु0 अभूवम्‌ अभूव अभूम 


अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- रचनानुवादकोमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-45 


व्याख्या- 
जुहोत्यादिगण, डुदाञ्‌ - दाने। सकर्मक, अनिट्‌ उभयपदी 


'दा' धातु लुङ्‌ लकार 73. मिल्‌ सङ्गमे का लट्लकार अन्यपुरुष ( परस्मैपदी ) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन एकवचन का रूप है- 
प्र०पु0 अदात्‌ अदाताम्‌ अदुः (A) मिलति (B) मिलते 
म0पु0 अदाः अवदातम्‌ अदात (0) दोनों नहीं (0) दोनों ही 
उ0पु० अदाम्‌ अदाव अदाम व्याख्या- 
“दा' धातु लङ्‌ लकार तुदादिगण “मिल्‌” सङ्गमे (मिलना) सकर्मक, सेट्‌, 
एकवचन द्विबचन बहुवचन परस्मैपद लट्‌ लकार 
प्र०पु० अददात्‌ अदत्ताम अददुः एकवचन द्विबचन बहुवचन 
म0पु0 अददाः अदत्तम्‌ अदत्त प्र०पु० मिलति मिलतः मिलन्ति 
उ0पु0 अददाम्‌ अदद्व अददा म0पु0 मिलसि मिलथः मिलथ 


अतः विकल्प सही है। उ0पु0 मिलामि मिलावः मिलामः 


स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-]67 मिल यात. 7 पताल म मिलत. 
रूप बनता है। अतः विकल्प 4 सही है। 


आत्मनेपदी लट लकार 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रेOपु0 मिलते मिलेते मिलन्ते 
म0पु0 मिलसे मिलेथे मिलध्वे 
उ0पु0 मिले मिलावहे मिलामहे 


स्त्रोत- रूपचन्द्रिका- ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, पेज-430 


74. रुधिर आवरणे का लट्लकार अन्यपुरुष एकवचन 
का रूप है- 

(A) रुणद्धि 

(0 दोनों नहीं 


(उ) रुन्धे 
(D) दोनों ही 


व्याख्या- 
रुधादिगण रुधिर्‌ आवरणे (रोकना) द्विकर्मक अनिट्‌, 
उभयपदी 
लट्लकार परस्मैपद 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र0पु0 रुणद्धि रुन्धः (रुन्द्धः) रुन्धन्ति 
म0पु0 रुणत्सि रुन्धः (रुन्द्धः) रुन्ध (रुन्द्ध) 
उ0पु0 रुणध्मि रुच्ध्वः रुन्ध्मः 

लट्लकार- आत्मनेपदी 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रभ्पु0 रुन्धे रुन्धाते रुन्धते 
म0पु0 रुन्त्से रुन्धाथे रुन्द्ध्वे 
उ0पु0 रुन्धे रुन्ध्वहे रुन्ध्महे 


अतः विकल्प 9 सही है। 
स्त्रोत- रूपचन्द्रिका- ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, पेज-466 


75. 'रामेण बाणेन हतो बाली ' इस वाक्य का कर्तृवाच्य 
रूप है- 
(A) रामः बाणेन बालीं हतवान्‌ 


(B) रामेण बाणेन बालीं हतः 
(0) रामेण बाणेन बालीं हतवान्‌ 
(D) रामेण बाणेन बलिं हतवान्‌ 


व्याख्या- 

जिसमें कर्ता प्रधान हो अर्थात्‌ क्रिया कर्ता के अनुसार हो 
वह कर्तृवाच्य है। जैसे- रामः बाणेन बाली हतवान्‌। इस 
वाक्य में “हतवान्‌ क्रिया का साक्षात्‌ सम्बन्ध राम के साथ 
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है। अतः यह कर्तृवाच्य है। जिसमें कर्ता अनुक्त (अप्रधान) 
हो तथा क्रिया (उक्त) कर्म के अनुसार हो वहाँ कर्मवाच्य 
होता है। जैसे- रामेण बाणेन हतो बाली। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- अष्टाध्यायी- 3.4.7, 2. 3. 8, 2.3. 2 


76. निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है- 
(A) त्वं सह अहं चित्रं द्रक्ष्यामि 
(B) तव सह अहं चित्रं द्रक्षष्यामि 


(0) त्वया सह अहं चित्रं द्रक्ष्यामि 
(D) त्वया सः अहम्‌ चित्रं द्रक्ष्यामि 


व्याख्या- 
“त्वया सह अहं चित्रं द्रक्ष्यामि।' यह वाक्य शुद्ध हे 
क्योंकि इसमें “सहयुक्तेऽप्रधाने (2/3/79)- सूत्र से सह के 
योग में अप्रधान 'त्वं' में तृतीया विभक्ति हुई तथा प्रधान 
कर्ता अहं” के कारण क्रिया उत्तम पुरुष एकवचन में प्रयुक्त 
हुई। अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी (कारक प्रकरण) राममुनि पाण्डेय, पेज- 
42 


77. शुद्ध वाक्य है- 


(A) नमस्कृत्वा हरि गच्छति 
(उ) नमस्कृत्य हरये गच्छति 


(0) नमस्कृत्य हरि गच्छति 
(0) नमस्कृत्वा हरये गच्छति 


व्याख्या- 
नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषड्योगाच्च (2/3/6) सूत्र 
से नमः” आदि वाक्यों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। 
जैसे- हरये नमः। किन्तु उपपदविभक्ति से कारक विभक्ति 
बलवती होती हे। “उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः बलीयसी।' 
उदाहरण- नमस्कृत्य हरि गच्छति। 
विशेष- उक्त वाक्य में नमः उपपद एवं कृ धातु के योग 
के कारण कारक विभक्ति हुई है। 
अतः विकल्प ८ सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका - बाबूराम सक्सेना, पेज-205 
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78. अधोलिखित वाक्यो में एक वाक्य शुद्ध है- जा ( अव्यक्त ) | पुरुष 
(५) रामाः दीनाय धनं ददन्ति त्रिगुणम्‌ गुणरहितम्‌ (त्रिगुणातीत) 
(8) रामा दीनान्‌ धनं ददन्ति अविवेकी विवेकी 
(८) रामाः दीनं धनं ददति विषयी अविषयी 
(0) रामाः दीनाय धनं ददति सामान्यम्‌ असामान्यम्‌ 
व्याख्या- अचेतनम्‌ चेतनम्‌ 
प्रसवधर्मी अप्रसवधर्मी 


'रामाः दीनाय धनं ददति।' इस वाक्य मे कर्ता राम अपने 
दान कर्म के द्वारा दीन को सन्तुष्ट करना चाहता है। अतः 
'कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ (/4/32) सूत्र से दीन' स्त्रोतः सांख्यकारिका- राकेश शास्त्री, पेज-38 
की सम्प्रदानसंज्ञा तथा “चतुर्थी सम्प्रदाने' (2/3/3) सूत्र (80. प्रकृति से साक्षात्‌ उत्पन्न है- 


अतः विकल्प 79 सही है। 


से चतुर्थी विभक्ति हुई है। इसीप्रकार चूंकि कर्ता प्रथमपुरुष 


(A) अहङ्कार (8) पञ्चतन्मात्रा 
बहुवचन का है तो क्रिया भी 'दा' धातु लट्‌ लकार प्रथमपुरुष (0) पञ्चमहाभूत (0) महत्‌ 
बहुवचन का 'ददति' रूप प्रयुक्त है। 
अतः विकल्प 7 सही है। व्याच 
स्त्रोत- सिद्धान्तकोमुदी (/4/32) (कारक प्रकरण)- राममुनि सांख्यकारिका में पच्चीस तत्त्वो की चर्चा की गई है उन सब 
पाण्डेय, पेज-46 तत्वों का मूल प्रकृति है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है- 
79. सांख्य के निम्नलिखित तत्त्वों में चेतन तत्त्व कौन- त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
सा है? महत्‌ (बुद्धि) 
(4) बुद्धि (8) अहंकार लेकर 
(©) मन (D) पुरुष 
तामस 

यी : उडि. 

A. ईश्वरकृष्ण प्रणीत सांख्यकारिका में बुद्धि का लक्षण इसप्रकार ऑन वाक्‌ (वाणी) 
है-'अध्यवसायो बुद्धिः'(सां. का.23) बुद्धि (महत्‌) प्रकृति । त्वक्‌ पाणि (हाथ) 
का विकार है। निश्चय करना बुद्धि का गुण है। चक्षु पाद (पैर) 

8. सांख्यकारिका में अभिमान को परिभाषित करते हुए कहते रसना पायु (गुदा) 
हैं- अभिमानो5हड्ढारः' (सां. का. 24) प्राण उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय) 
महत्‌ का विकार अहङ्कार है। सांख्यकारिका में अभिमान Msc a 
को ही अहङ्कार कहा गया है। शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस, गुन्ध। 


८. सांख्यकारिका में मन का लक्षण निम्नवत्‌ है- पञ्च-महाभूत 
आकार ८ ग्नि. जल पृथ्वी 
उभयात्मकं मनः'(सां. का. 27) , वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 
मन उभयेन्द्रिय है अर्थात्‌ कर्मेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय दोनों है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मूल प्रकृति से साक्षात्‌ 


“महत्‌? उत्पन्न है। 
अतः विकल्प 9 सही है। 
स्त्रोत- सांख्यकारिका (कारिका-22)- राकेश शास्त्री, पेज-70 


9. त्रिगुणमविवेकिविषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि। 
व्यक्तं तथा प्रधानं, तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌।। (सां.का. 7) 


8 . सांख्याभिमत में कितने तत्त्व ' प्रकृति और विकृति'' 
हैं? 

(8) अनेक 

(0) ग्यारह 


(4) सोलह 
(0) सात 


व्याख्या- 
मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥ 

(सां.का.- 3) 

अतः विकल्प € सही है। 

* मूल प्रकृति - एक 

* विकृति (विकार) - सोलह 

* प्रकृति विकृति - सात (महत्‌, अहङ्कार, पञ्चतन्मात्रायें) 

न प्रकृति न विकृति - एक (पुरुष) 

पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ - श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक्‌, रसना 

पञ्च कर्मेन्द्रियाँ - वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ 

पञ्च तन्मात्रा - शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
भः पञ्च महाभूत - आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी 

स्त्रोत- सांख्यकारिका (कारिका- 3)- राकेश शास्त्री, पेज-8 


* ई के 


82. सांख्यमतानुसार ' अव्यक्त' है- 
(A) पुरुष (B) ईश्वर 
(0) प्रकृति (0) कोई नहीं 


व्याख्या- 


A. सांख्य के अनुसार पुरुष न किसी का कारण (प्रकृति) न 
विकार (कार्य) होता है। 

“न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः' (सां.का.- 3) 

B. सांख्यदर्शन में ईश्वर की चर्चा नहीं है। पातञ्जल योगदर्शन 
ईश्वर को मानता है इसलिए इसके तत्त्वों की संख्या 26 
है। इसीकारण योगदर्शन को “सेश्वर दर्शन' भी कहा जाता 
है। 

€. सांख्यमतानुसार प्रकृति को अव्यक्त कहा गया है क्योंकि 
यह अत्यन्त सूक्ष्म है लेकिन प्रकृति का अभाव नहीं है। 
'सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिनाभावात्‌' (सां.का.- 08) 

“सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌' (सां.का.-0) 
“तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌’ (सां.का.-02) 
“पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम्‌’ (सां.का.-58) 
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उपर्युक्त उद्धरणों से सिद्ध हे कि सांख्यमतानुसार प्रकृति 
को “अव्यक्त” कहते हैं। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- सांख्यकारिका (कारिका 0)- राकेश शास्त्री, पेज-32 


83. सांख्यदर्शनानुसार प्रकाश से सम्बन्ध है- 
(A) रजोगुण (8) तमोगुण 
(0) सत्त्वगुण (0) इनमें से कोई नहीं 
गुणों की विशेषता 

भ सत्त्वं लघुप्रकाशकमिष्टम्‌ (हल्का एवं प्रकाशक) सत्त्वगुण 


व्याख्या- 


* उपष्टम्भकं चलम्‌ (प्रेरक एवं चञ्चल) रजोगुण 
* गुरुवरणकम्‌ (भारी एवं नियामक) तमोगुण 
* प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः’ ये तीनों गुण मिलकर दीपक के 
समान व्यवहार करतें हैं। 
अतः विकल्प ८ सही है। 
स्त्रोत- `सांख्यकारिका (कारिका 3)- राकेश शास्त्री, पेज-45 


84. तर्कभाषा के अनुसार पदार्था की संख्या है- 
(A) सात (B) सोलह 


(D) दो 


(C) नौ 


व्याख्या- 

A. अन्नम्भट्ट कृत 'तर्कसंग्रह' के अनुसार सात पदार्थ हैं- 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। 

8. केशवमिश्र प्रणीत तकभाषा'के अनुसार पदार्थों की संख्या 

6 है- प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, 

अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, 

छल, जाति और निग्रहस्थान। 

अतः विकल्प B सही है। 

“तर्कसंग्रह' में नौ द्रव्य हैं- पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश, 

काल, दिक, आत्मा और मन। 

D. तकसंग्रह में सामान्य के दो भेद हैं- परसामान्य और 
अपरसामान्य। 


4 


C. 


2, 
न 


तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-4 
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85. 'न्यायदर्शन' में निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण 
स्वीकृत हैं ? 
(A) प्रत्यक्ष, अनुमान 


(8) प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द 
(0) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द 


(0) प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति, उपमान 
व्याख्या- 

प्रमाण प्रवर्तक 

* प्रत्यक्ष,अनुमान गौतम बुद्ध 

* प्रत्यक्ष, अनुमान महावीर स्वामी 


* प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्त (शब्द)| सांख्य/योग | कपिल/पतञ्जलि 
» प्रत्यक्ष, अनुमान,उपमान, शब्द | न्याय/वैशेषिक | गौतम/कणाद 
* प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, | मीमांसा प्रभाकर/मीमांसक 
अर्थापत्ति 
अतः विकल्प ८ सही है। 
स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-50 


86. तर्कभाषा के अनुसार कारणों की संख्या है- 
(^) तीन (8) चार 
(0) पाँच (D) छः 


व्याख्या- 
A. तकभाषा के अनुसार तीन कारण- 


हज उदाहरण 
]- समवायि पट का समवायि कारण तन्तु पट का 
2- असमवायि तन्तुसंयोग असमवायिकरण 

3- निमित्त वेमा, तुरी आदि पट के निमित्तकारण 


अतः विकल्प 4 सही है। 
उ. तर्कभाषा के अनुसार चार प्रमाण- प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान और शब्द। 
८. तकभाषा के अनुसार पाँच हेत्वाभास- असिद्ध, विरुद्ध, 
अनैकान्तिक, प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट। 
D. तर्कभाषा के अनुसार छः सन्निकर्ष- संयोग, संयुक्तसमवाय, 
संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय और विशेष्य 
विशेषणभाव। 

स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-24 


व्याख्यास्मि 


87. वेदान्तसार में वेदान्त के किस मत का निरूपण है? 


(A) शुद्धाद्वैतवाद (उ) अद्वैतवाद 
(0) विशिष्टाद्वैतवाद (D) द्वैताद्वैतवाद 
व्याख्या- 
सिद्धान्त ग्रन्थ ( भाष्यनाम ) 
A. शुद्धाद्रैतवाद बल्लभाचार्य ब्रह्मसूत्र पर अणुभाष्य 
B. अद्वैतवाद शङ्कराचार्य शारीरकभाष्य 
€. विशिष्टाद्वैतवाद | रामानुजाचार्य श्रीभाष्य 
D. द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य वेदान्तपारिजात 
सौरभभाष्य 


विशेष- अद्वेतवेदान्त में एकमात्र ब्रह्म की सत्ता 
स्वीकार की गई है- ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या’। सदानन्द 
कृत वेदान्तसार में अद्वैतवाद के मत का निरूपण है। 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- `वेदान्तसार-सन्तनारायण श्रीवास्तव, भू0 पेज-22 


88. वेदान्तसार के अनुसार सृष्टिक्रम में 'पञ्चभूतों की 
उत्पत्ति क्रम क्या है? 
(A) पृथ्वी, जल, वायु, तैजस्‌, आकाश 
(8) आकाश, तैजस्‌, वायु, जल, पृथ्वी 
(ट) आकाश, वायु, तैजस्‌, जल, पृथ्वी 
(0) आकाश, जल, वायु, तैजस्‌, पृथ्वी 


व्याख्या- 
वेदान्तसार के अनुसार सृष्टिक्रम में पञ्चतन्मात्राओं से 
पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति का क्रम इसप्रकार है। 
शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध 
आकाश-वायु-तैजस्‌-जल-पृथ्वी 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- वेदान्तसार-सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-79 


89. 'पञ्जीकरण' का निरूपण करता है- 
(A) न्याय (B) वेदान्त 
(D) तकसंग्रह 


(0) सांख्य 


व्याख्या- 

A. न्यायशास्त्र में पाँच हेत्वाभासों का निरूपण किया गया 
है। ।- असिद्ध 2- विरुद्ध 3- अनैकान्तिक 4- प्रकरणसम 
5- कालात्ययापदिष्ट | 

5. वेदान्त में “पञ्चीकरण” का निरूपण किया गया है। 
"द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः। 
स्वस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात्‌ पञ्च पञ्च ते॥'' (वेदान्तसार) 
पञ्जीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न महाभूत आकाश, वायु, 
तेजस्‌, जल, और पृथिवी में प्रत्येक का भाग इसप्रकार 
होगा- आकाश १/2 + /8 वायु + 7/8 तेजस्‌ + /8 
जल + ॥/8 पृथिवी = आकाश 

इसीप्रकार अन्य महाभूतों का भी होगा। अतः विकल्प 3 
सही है। 

८. सांख्य में चार प्रत्ययसर्ग (बुद्धिसर्ग) का निरूपण किया 
गया है। 

]- विपर्यय - 5 भेद 

2- अशक्ति - 28 भेद 

3- तुष्टि - 9 भेद 

4- सिद्धि - 8 भेद 

0. 'तकसंग्रह” में पाँच प्रकार के कमो का निरूपण कियां 
गया। 

. उत्क्षेपण 2. अपक्षेपण 3. आकुञ्चन 

4. प्रसारण 5. गमन 

स्त्रोत- वेदान्तसार-सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-78,79 


90. तत्त्वमसि है- 
(A) ब्रह्मवाक्य (3) अनुभववाक्य 
(0) महावाक्य (0) आचार्यबाक्य 
व्याख्या- 
महावाक्य | वेद/उपनिषद्‌ अपर संज्ञा 
तत्त्वमसि सामवेद/ छान्दोग्योपनिषद्‌ उपदेशवाक्य 
अहं ब्रह्मास्मि | शुक्लयजुर्वेद/बृहदारण्यकोपनिषद्‌ | अनुभववाक्य 
ज्ञानं ब्रह्म शुक्लयजुर्वेद/बहदारण्यकोपनिषद्‌ | महावाक्य 


सर्वं खल्विदं ब्रह्म | सामवेद/ छान्दोग्योपनिषद्‌ महावाक्य 
अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-] 2] 
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9 . '' साधनचतुष्टयसम्पन्न'' किसके लिए है- 
(A) सम्बन्ध (उ) विषय 
(0) अधिकारी (D) प्रयोजन 


व्याख्या- 


वेदान्तशास्त्र में अनुबन्ध चार हैं- 'तत्रानुनन्धो 
नामाधिकारि-विषयसम्बन्धप्रयोजनानि ' (वेदान्तसार) 

A. सम्बन्ध- 

“सम्बन्धस्तु तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत्प्रमाणस्य 
च बोध्यबोधकभावलक्षणः।' 

ज्ञान के विषय उन जीव और ब्रह्म का ऐक्य एवं इनका 
प्रतिपादन करने वाले उपनिषद्‌ रूप प्रमाण वाक्यों का 
परस्पर बोध्य-बोधकभाव सम्बन्ध है। 

8. विषय- “विषयो जीवब्रहौक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं 
तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात्‌।' वेदान्त का प्रतिपाद्य विषय 
जीव और ब्रह्म की एकता है। शुद्ध चैतन्य प्रमा का विषय 
हैं क्योंकि समस्त वेदान्त वाक्यों का अभिप्राय उसी शुद्धचैतन्य 
के प्रतिपादन में निहित है। 

ट. अधिकारी- 

“अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाङ्गत्वेनापाततोऽधिगता 
खिलवेदार्थोऽस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवर्जन 
पुरस्सरं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन- 
निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्तनिर्मलस्वान्तः 
साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता।' 

साधनचतुष्टय से सम्पन्न प्रमाता अधिकारी है। 

D. प्रयोजन- प्रयोजनं तु तदैक्यप्रमेयगताज्ञाननिवृत्तिः 
स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्च।' 
जीव और ब्रह्म का ऐक्य विषयक ज्ञान के साथ आज्ञान की 
निवृत्ति पूर्वक अपने स्वरूप का परिचय होने से परम 
आनन्द की प्राप्ति इस शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। 
अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- वेदान्तसार - सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-] ] 


(A) चौदह 


(B) सत्रह 


(0) अठारह (D) बीस 
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व्याख्या- साथ किंचिन्मात्र भी स्वार्थ का सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिए 
“हे अर्जुन! तू निरन्तर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म 
का भलीभाँति आचरण कर क्योंकि आसक्ति रहित होकर 


अध्याय 


अध्याय नाम/वर्णन | श्लोकसंख्या 


9000 अर्जुनविषादयोग 00 कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।” , 
द्वितीय सांख्ययोग 75 अतः विकल्प € सही है। 
तृतीय कर्मयोग 43 स्त्रोत- गीता 5/0, 2/47-48, 3/9, 3/१9 
चतुर्थ ज्ञानकर्मसंन्यासयोग 42 क जम याळ लाया युसन 
पञ्चम कर्मसंन्यासयोग 29 403022 soiled ला र 
त वि आपका मत क्या है ? 
षष्ठ / ध्यानयोग 47 
ह (A) यह उक्ति सही है 
सप्तम ज्ञानविज्ञानयोग 30 नहीं 
यीः ,|| (8) यह उक्ति सही नहीं है। 
अष्टम ऽरब्रह्मयोग 28 
राजविदयारजगुह्ययोग (0) यह उक्ति सर्वथा असम्बद्ध उक्ति है। 
नवम राजविद्याराजगुह्ययोग 34 ह है 
यह उक्ति एकाङ्गी है। 
दशम विभूतियोग 42 य ण कती 
एकादश | विश्वरूपदर्शनयोग 55 व्याख्या- 
द्वादश भक्तियोग 20 उच्चारण एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ आदि ध्वनि परिवर्तन 
त्रयोदश | क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग 34 के दो कारक हैं ।- आभ्यन्तर 2- बाह्य। एक-एक शब्द 
चतुर्दश | गुणत्रयविभागयोग का के अनेक अपभ्रंश प्राप्त होते हैं। 
पञ्चदश | पुरुषोत्तमयोग 20 “एकैकस्य हि शब्दस्य बहवो5पभ्रंशाः।' 
षोडश दैवासुरसम्पद्विभागयोग 24 (महाभाष्य पस्पशाह्निक) 
सप्तदश | श्रद्धात्रयविभागयोग 28 इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन जो जिह्वानर्तन है।' यह उक्ति 
अष्टादश | मोक्षसंन्यासयोग 78 एकाङ्गी है क्योंकि ध्वनिपरिवर्तन मात्र जिह्लानर्तन का कारण 
सोग-700 नहीँ अपितु अनेक परिवेश ध्वनिपरिवर्तन के कारण होते 
हैं 


विशेष- 'श्रीमद्‌भगवद्गीता' कृष्णद्वैपायन भगवान्‌ वेदव्यास 
द्वारा प्रणीत महाभारत” के “भीष्मपर्व” से ली गयी है, इसमें 
8 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं। 
अतः विकल्प ८ सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का इतिहास- उमाशंकर शर्मा ऋषि,पेज- 
I58 


अतः विकल्प 7 सही है। 


95. ध्वनि परिवर्तन का आभ्यन्तर कारण है- 
(५) अनुकरण की अपूर्णता 
(B) अन्य भाषाओं का प्रभाव 
(0) सादृश्य 

(D) काल प्रभाव 


93. गीता का 'कर्मसिद्धान्त' क्या है? 
(A) कर्मत्याग (उ) अशुभ कर्मत्याग 


व्याख्या- 
(©) अनासक्त कर्म (0) साकांक्ष कर्म 0 कणा आपता वकता व र ही जो 
व्याख्या- सीखी जाती है। वाग्यन्त्र की त्रुटि या आज्ञान आदि के 
“तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर। कारण अनुकरण अपूर्ण हो जाता है। जैसे- बच्चे राम को 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥' लाम, रोटी को लोटी। उच्चारण सम्बन्धी परिवर्तन होने के 
(गीता 3/9) कारण यह आभ्यन्तर कारण है। 
कर्म के सिद्धान्त को बताते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं अतः विकल्प 4 सही है। 


कि कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का किसी भी प्राणी के 
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8. काल प्रभाव- काल के प्रभाव से भाषा में विकास या संस्कृत |लैटिन 
परिवर्तन होता रहता है। जैसे- खाद्‌ से खाना, पा से 
पीना, वर्तते से बाटे या बा तथा निवर्तते से निबटता है। 

0. सादृश्य- सादृश्य के आधार पर कुछ ध्वनियों में परिवर्तन 
हो जाता है। जैसे- द्वादश के सादृश्य पर एकादश। तुभ्यम्‌- 
तुझे, मह्यम्‌-मुझे आदि। 

D. अन्य भाषाओं का प्रभाव- अन्य भाषाओं के प्रभाव 
के कारण भाषा की ध्वनियों में परिवर्तन देखा जाता है। |97. क्या 'अर्थपरिवर्तन का कारण ध्वनिपरिवर्तन है? 


युवक स्‌ |Juvencus 

शर्त म्‌ |Centum 

सप्त न्‌ |Septem 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-246 


जैसे- उर्दू के प्रभाव से हिन्दी में क ग ज़ ध्वनियाँ हिन्दी में (A) हाँ 
आ गर्यीं। द्रविड़ परिवार की भाषाओं के सम्पर्क से संस्कृत (B) नहीं 
आदि में टवर्ग ध्वनि आई हैं। प्रकृत-प्रकट, (0) कुछ-कुछ 
संकृत - संकट, विकृत - विकट आदि। (0) दोनों के अधिष्ठान भिन्न हैं। 
स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज- 
228,230 FE 
विभिन्न परिस्थितियों में मानव मन की स्थिति एक सी नहीं 
96. क्या ध्वनि परिवर्तन के लिए वर्नर ने ग्रिम नियमों होती है। यही कारण है कि राग, द्वेष,क्रोध, घृणा आदि में 
में सुधार किया है? उच्चरित शब्दों के अर्था में अन्तर होता है। कभी-कभी 
(^) हाँ अर्थपरिवर्तन में एक के साथ दूसरा कारण भी सम्बद्ध होता 
(B) नहीं है। भारतीय काव्यशास्त्रियों आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, 
(0 दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं है जगन्नाथ ने अर्थभेद या अर्थपरिवर्तन के कारण रूप में 
(0) कुछ भी नहीं लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का सूक्ष्मतम विवेचन किया 
उ है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कुछ-कुछ अर्थ परिवर्तन 
के कारण भी ध्वनि परिवर्तन होता है। 


ग्रिम नियम के अनुसार प्रथम वर्ण परिवर्तन में संस्कृत के 
प्रथम वर्ण को अंग्रेजी में द्वितीय वर्ण, द्वितीय और चतुर्थ 
को तृतीय तथा तृतीय को प्रथम हो जाता है। 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-34] 


98. यो-हे-हो सिद्धान्त सम्बद्ध है- 
(A) भाषोत्पत्ति से (B) ध्वनिपरिवर्तन से 


ध्वनि परिवर्तन | संस्कृत अर्थ 


Rr BOE | (0) भाषावर्गीकरण से 00) अर्थविस्तार से 

भ्‌ बू bh,B Brother | भाई 

गक GK C०७ | गाय व्याख्या- 

ब्‌प्‌ B,P Lip होठ A. भाषोत्पत्ति के सिद्धान्त में विद्वानों ने 2 मत प्रस्तुत 
वर्नर नियम- उपर्युक्त ग्रिम के नियम में कुछ बिन्दुओं पर किये हैं जिनमें श्रम ध्वनि सिद्धान्त' को “यो-हे-हो वाद! 
सुधार किया है, जैसे- मूल भारोपीय भाषा के शब्दों के क्‌ (Yo-He-Ho Theory) तथा “श्रमापहारमूलकतावाद' भी 
त्‌ प्‌ 00,,,9) को जर्मनिक भाषाओं में ह्‌ थ्‌ फ्‌ (h,th,!) कहते हैं इस सिद्धान्त के प्रतिपादक “न्वारे'(\0/7€) नामक 
तभी होगा जब मूल भाषा मे अव्यवहित पूर्व कोई उदात्त भाषाशास्री हैं। इस सिद्धान्त का अभिप्राय है कि मनुष्य के 
स्वर होता है। यदि उदात्त स्वर क्‌ त्‌ प्‌ के बाद होगा तो शारीरिक परिश्रम करते समय अनायास कुछ ध्वनियाँ निकल 
इनके स्थान पर क्रमशः ग्‌ दू ब्‌ होते हैं। जाती हैं। जैसे- धोबी कपड़ा थोते समय हियो, या छियो 


कहता है इसी प्रकार भारी समान उठाते समय मजदूर हो- 
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हो, हूँ-हूँ कहते हैं। श्रमगत उच्चारण शब्दों के कारण भाषा 
उत्पत्ति के सिद्धान्त में इसका नाम 'यो-हे-हो वाद” पड़ा हे | 
8. ध्वनि परिवर्तन- भाषा में ध्वनि परिवर्तन के दो कारण 


बताये गये हैं - 
]- आभ्यन्तर कारण 2- बाह्य कारण। 
८. भाषा का वर्गीकरण- 
भाषा 

पारिवारिक वर्गीकरण नर नतन वर्गीकरण 
(भारतीय विभाजन के ~ 
अनुसार- 8 परिवार अयोगात्मक योगात्मक 
स्वीकृत किये गये हैं) (चीनी, तिब्बती) (संस्कृत आदि) 


D. अर्थविस्तार- कुछ शब्द मूल रूप में किसी विशेष या 
संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते थे, बाद में उनके अर्थ में 
विस्तार हो गया। जैसे- कुशल, प्रवीण, तैल, गोशाला, 
गोष्ठ, महाराज तथा गवेषणा आदि। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-72 


99, 'मे-पोल-सिद्धान्त' में 'मे-पोल' क्या है? 
(A) एक खम्भा (B) एक गृह 
(0) एक नृत्यात्मक त्यौहार (D) एक वृक्ष 


व्याख्या- 

नाटकों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न सिद्धान्तों की 
चर्चा की गयी है, जिनमें एक सिद्धान्त मे पोल सिद्धान्त” 
भी है। यूरोप के कुछ विद्वान्‌ अपने यहाँ होने वाले “मे पोल 
नृत्य' को संस्कृत रूपको का प्रथम रूप कहते हैं। भारत में 
इन्द्रध्वजपर्व शरद्ऋतु में होता था जो इस मे पोल नृत्य” 
के समकक्ष था। अतः विकल्प € सही है। 


संस्कृत रूपकों ( नाटकों ) की उत्पत्ति के सन्दर्भ 


मे विभिन्न सिद्धान्त 
| सिद्धान्त समर्थक विद्वान्‌ 
4. ब्रह्मा द्वारा चारों वेदों के सारभाग आचार्य भरत 
से नास्यवेद रूपी पञ्चमवेद का निर्माण। 
“चतुर्वदाङ्गसम्भवम्‌” 
2. ऋग्वेद के संवाद सूक्तों से नाटक की मैक्समूलर, सिल्वॉ 
उत्पत्ति लेवी, फॉन श्रोएदर, 


हर्टल 


ह सिद्धान्त 
3. यूनानी रूपकों से उत्पत्ति 


समर्थक विद्वान्‌ 
वेबर तथा बिन्डिश 


4. पुत्तलिका नृत्य सिद्धान्त प्रो पिशेल 
5. मृतात्मश्राद्धसिद्धान्त (वीर पूजा) डॉ0 रिजवे 
6. उत्सव/पर्व सिद्धान्त (मे पोल सिद्धान्त) | यूरोपीय विद्वान्‌ 
7. छाया नाटक सिद्धान्त जर्मन विद्वान्‌ 
ल्यूडर्स, 
स्टेन कोनो 
8. स्वांगवाद प्रो. हिलब्राण्ड 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-266 


00. क्या ग्रिम-नियम का त्रिभुज निम्नवत्‌ है? 
कखग 


यरल पफब 
(A) बिल्कुल सही (उ) बिल्कुल गलत 
(0 कुछ रूप तक सही है (0) कह नहीं सकते 


व्याख्या- 
ग्रिम नियम- ग्रिम नियम ध्वनि नियमों में सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण नियम है, ग्रिम नियम के अनुसार ध्वनि परिवर्तन 
पर आधारित त्रिभुज इसप्रकार बनेगा- 


कत प 


ख थ फ 
घधभ 


गदब 


अतः विकल्प 5 सही है। 
स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र - कपिलदेव द्विवेदी, पेज- 
242 


उत्तरमाला 


89) 2.6 उ.8 4.८ S.C 6.B 


चू 


अबकी बार 


UP-TET, C-TET 


7.B 8.C 

I9A 20.8 
3I.C 32. € 
43.D 44.4 
55.6. 56. € 
67.D 68.% 
79.D 80. 9 
LC 92. € 


र . दा 


3 T (, T, P ( T, 
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9.D 

2l.D 
33.C 
45.D 
57. 8 
69.A 
8I.C 
93.C 


I0.C UA 
22. 23.9 
34.A 35.4 
46.A 47.D 
58.0. 59. 8 
70.6 7LB 
82.C 83. € 
94.D 95.4 
सबका उद्धार 


UGC, 


I2.B 
24.C 
36.4 
48. 8 
60. €- 
72.4 
84. उ 
96.A 


DSSSB, MPT, IT, III, RPSC ग्रेड], गा, II 
सर्वश्रेष्ठ सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ कक्षाऐ 


Sanskritganga Online Classes 


सम्पर्क सूत्र 


8004545092 
780038404 
7905859564 
6307455073 


800454509] 
8004545096 
9839852033 
8004545095 


? 
? 
? 
? 
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2 ग प्रवक्ता (PGT) संस्कृत 2002 


॥. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का अड्डीरस है- विशेष- 
(A) वीर (उ) शृङ्गार * 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' के चतुर्थ अङ्क को छोड़कर 
(0) करुण (D) शान्त सभी अङ्को में दुष्यन्त का वर्णन है। 
१ द्वितीय, पञ्चम, एवं षष्ठ अङ्क में विदूषक का चित्रण 
हुआ है। 
* कण्व का चित्रण केवल चतुर्थ अङ्क में हुआ है। 
A. भट्टनारायण * हंसपदिका एवं वसुमती का चित्रण केवल पञ्चम 
B. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | कालिदास | शृङ्गाररस अङ्क में हुआ है। 
€. उत्तररामचरितम्‌ भवभूति करुणरस अतः विकल्प (उ) सही है। 
D. नागानन्द हर्षवर्धन शान्तरस 


र स्त्रोतः अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, (द्वितीय अङ्क) 
विशेष- आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण’ में 'नाटक' का 


लक्षण करते हुए कहते हैं कि “एक एव भवेदङ्गी शृङ्गारो bo °+ 
वीर एव वा” इसप्रकार नाटक होने के कारण 3. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के किस अङ्क के प्रारम्भ में 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का मुख्य/प्रधान/ अङ्गीरस शृङ्गार” है। शुद्ध विष्कम्भक का प्रयोग किया गया है? 
अतः विकल्प (B) सही है। (A) प्रथम अङ्क (8) द्वितीय अङ्क 
स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ - कपिलदेव द्विवेदी, भू.पेज-60 (८) पञ्चम अङ्क (0) चतुर्थ अङ्क 
2. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में विदूषक का चित्रण हुआ है- व्याख्या- 
(A) प्रथम अङ्क रा (8) द्वितीय अङ्क में (A) 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' के प्रथम अङ्क के प्रथम श्लोक 
(©) तृतीय अङ्क में (0) चतुर्थ अङ्क में में स्रग्धरा छन्द में भगवान्‌ शिव की स्तुति एवं 
लला 'अष्टपदा-नान्दी' का प्रयोग किया गया है। 
| प्रमुख पात्र (उ) द्वितीय अङ्क के प्रारम्भ में मृगया से परिश्रान्त विदूषक 
00 प्रथम सूत्रधार, नटी, प्रियंवदा, अनसूया, (माढव्य) शरीराङ्गों को टेढ़ा-मेढ़ा करके बैठा हुआ 
वैखानस, शकुन्तला, दुष्यन्त आदि। एवं शकुन्तला विषयक वार्ता का स्मरण करके राजा 
(8) द्वितीय विदूषक, दुष्यन्त, सेनापति, करभक से कहता है- “ ततो गण्डस्योपरि पिण्डकः संवृत्तः।'' 
आदि। ववे इस मुहावरे का प्रयोग है। 
(0 तृतीय 7 गोत त, र (0) पञ्चम अङ्क का प्रारम्भ आसन पर बैठे हुए राजा और 
(D) चतुर्थ कण्व, अनसूया, प्रियंवदा, शकुन्तला, विदूषक के प्रवेश से र र | दोनों 
दुर्वासा, शार्ङ्गरव, शारद्वत, गौतमी (D) चतुर्थ अङ्क के प्रारम्भ में पुष्पों का चयन करती हुई दोनों 
आदि। सखियाँ (अनसूया-प्रियंवदा) शकुन्तला विषयक चिन्तन 
# पञ्चम कञ्चुकी (वातायन), विदूषक, दुष्यन्त, करती हुई भूत एवं भावी कथा की सूचना दे रहीं हैं। 
शार्ङ्गरव, शारद्वत, गौतमी, सोमरात अतः यहाँ शुद्ध विष्कम्भक है _ 
(पुरोहित), प्रतीहारी (वेत्रवती) आदि। “संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः।'' 
श्र षष्ठ धीवर, श्यालक, चतुरिका, परभृतिका, Fs 
मधुकरिका, सानुमती, कञ्चुकी, दुष्यन्त CR 0?) 
विदूषक, मातलि आदि। अतः विकल्प (0) सही है। 
४९ सप्तम मातलि, मारीच, अदिति, दुष्यन्त, स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-34 


शकुन्तला, सर्वदमन (भरत) तापसी (सुव्रता) 
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4. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक में प्रवेशक का प्रयोग व्याख्या- 

हुआ है - (A) मालविकाग्निमित्रम्‌. - गौतम 

(A) तृतीय अङ्क में (B) द्वितीय अङ्क में (3) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ - माधव्य (माढव्य) 
(0) पञ्चम अङ्क में (2) षष्ठ अङ्क में (0 विक्रमोर्वशीयम्‌ - माणवक 
व्याख्या- (0) मृच्छकटिकम्‌ - मैत्रेय 
प्रवेशक- विष्कम्भक की भाँति प्रवेशक’ भी भूत एवं भावी साहित्यदर्पण के तृतीय परिच्छेद में विदूषक का लक्षण इस 
कथानक को जोड़ने वाला, नीच पात्रों के द्वारा निम्न भाषा प्रकार है- 

(प्राकृत) से प्रयुक्त दो अङ्कां के अन्तराल में, शेष अर्थ का “हास्यकरः कलहरतिर्विदूषकः स्यात्‌ स्वकर्मज्ञः।'' 
सूचक (अर्थोपक्षेपक) प्रवेशक कहा गया है- (सा.द. 3/42) 
तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः। बिदूषक- जो अपनी क्रिया, देह, वेश और भाषा आदि से 
प्रवेशोऽङ्कुद्ठयस्यान्तः शेषार्थस्योपसूचकः॥ हँसाने वाला हो वह 'विदूषक' कहा जाता है। 

(दश. ].60) अतः विकल्प (0) सही है। 

'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' नाटक में प्रवेशक का प्रयोग षष्ठ  स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌- जगदीशचन्द्र मिश्र, भूमिका-पेज-47 

अङ्क में हुआ है। प्रवेशक में सभी नीच पात्र होते हैं। 7. “गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः' 
इसमें नगर रक्षक श्याल (दुष्यन्त का साला) को दो उक्ति किससे सम्बन्धित है? 

सिपाहियों के साथ एक अभियुक्त (धीवर) मछुवारे को (4) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (5) रघुवंशम्‌ 

रस्सी से बाँधे हुए रङ्गमञ्च पर प्रवेश करते हुये दिखाया (©) उत्तररामचरितम्‌ (0) विक्रमोर्वशीयम्‌ 


गया है। इसी से अंगूठी मिलने की जानकारी मिलती है। 
अतः विकल्प ()) सही है। 
स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-3/7 


'व्याख्या- 


अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के प्रथम अङ्क में शकुन्तला के 
विषय में राजा का आत्मगत कथन- 


5. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक का विदूषक है- A. “सताँ हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः- 
(4) मैत्रेय (8) माधव्य करणप्रवृत्तयः। (शाकु >) 
सन्देहास्पद वस्तुओं के विषय में सज्जनों 


(©) माणवक (D) गौतम अन्तःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती हैं। 


B. रघुवंश महाकाव्य के ग्यारहवें सर्ग में विश्वामित्र राम को 


sl माँगने के अवसर पर राजा दशरथ से कहते हैं- 
ग्रन्थ विदूषक “तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते।'' 
(रघु. ] /१) 
(4) मृच्छकटिकम्‌ न तेजस्वियों की आयु नहीं देखी जाती है। व 
(8) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | कालिदास माधव्य ८. उत्तररामचरितम्‌ के चतुर्थ अङ्क में अरुन्धती जनक की 
(0) विक्रमोर्वशीयम्‌ कालिदास माणवक हा बातों का समर्थन करते हुए कहती हैं 
(0) मालविकाग्निमित्रम्‌ | कालिदास | गौतम गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च खा तय. 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ गं चिक (उत्तररामच 4/4) 
डा करात रा म RR गुणी व्यक्तियों में गुण ही उनके पूजा के स्थान है 
श॑ रत्नावली श्रीहर्ष वसन्तक उनमें आयु एवं लिङ्ग का कोई महत्त्व नहीं है। 
अतः विकल्प (B) सही है। 0. “ उत्सङ्गवर्धितानां गुरुषु भवेत्‌ कीदृशः स्नेहः।'' 
क (विक्रमो. 5/0) 
स्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, भूः पेज-90 विक्रमोर्वशीयम्‌ नाटक के पञ्चम अङ्क में कुमार राजा से 
6. मृच्छकटिकम्‌ नाटक का विदूषक है- कहता है कि- गोद में पले पुसे पुत्रों का माता-पिता पर 
(A) गौतम (8) माधव्य कैसा अनुराग होता होगा। 
(©) माणवक (0) मैत्रेय अतः विकल्प (८) सही है। 


स्त्रोत- उत्तररामचरितम्‌- आनन्दस्वरूप, पेज- 347 


. प्रियाशोको जीवं कुसुममिव घर्मो ग्लपयति' यह 
उत्ति किससे सम्बन्धित है- 
(A) मृच्छकटिकम्‌ (उ) मुद्राराक्षसम्‌ 


(©) उत्तररामचरितम्‌ (0) मालविकाग्निमित्रम्‌ 

व्याख्या- 

मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण” के प्रथम अङ्क में चारुदत्त विदूषक से 
कहता है कि- 


A. “नष्टधनाश्रयस्य सौहृदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति।'' 
(मृच्छ. /3) 
जिसके धन का आश्रय नष्ट हो जाता है उसके सुहृद्‌ 
(मित्रादि) भी शिथिल हो जाते हैं। 
8. विशाखदत्त कृत मुद्राराक्षस के प्रथम अङ्क में चन्दनदास 
चाणक्य से कहता है कि- 
“कीदृशः तृणानाम्‌ अग्निना सह विरोधः।'' 


(मुद्रा. अङ्क ।) 
तृणों का अग्नि के साथ कैसा विरोध अर्थात्‌ दुर्बलों 
का बलवानों से कैसा विरोध। 

€. उत्तररामचरितम्‌ नाटक के तृतीय अङ्क में तमसा सीता 
से कहती हैं- 
““प्रियाशोको जीवं कुसुममिव घर्मो ग्लपयति।' ' 

(उत्तर. :3/30) 


तमसा राम के कष्ट को देखकर सीता से कहती है कि 
जिस प्रकार धूप फूल को सुखा देता है, उसी प्रकार 
सीता विषयक शोक (राम के) जीवन को सुखा रहा 
है। 
9. मालविकाग्निमित्रम्‌ नाटक के प्रथम अङ्क में कुमुदिनी 
वकुलावलिका से कहती है- 
'' आकृति विशेषेष्वादरः पदं करोति।'' 

(मालवि0 अङ्क.- ।) 
विशेष व्यक्तियों में आकृति स्थान प्राप्त करती है। 
अतः विकल्प (0) सही है। 

स्त्रोत- उत्तररामचरितम्‌ (3/30)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-220 


9. 'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः' यह कथन किससे 
सम्बन्धित है- 


(A) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (8) किरातार्जुनीयम्‌ 


(0) नैषधीयचरितम्‌ (0) मेघदूतम्‌ 


व्याख्या- 
A. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के चतुर्थ अङ्क में शकुन्तला 
की विदाई के अवसर पर शार्ङ्गरव कहता हे- 


संस्कृतगड़ा, दारागञ्ज, प्रयागराज 


व्याख्यास्मि 


““न खलु धीमतां कश्चिदविषयो नाम।'' 

(अभि.शा. अङ्क- 4) 
बुद्धिमानों के लिए कोई भी विषय आज्ञात नहीं है। 

B. भारवि कृत किरातार्जुनीयम्‌ के प्रथमसर्ग में वनेचर 
युधिष्ठिर से कहता है कि- 

“हितं मनोहारि च दुर्लभं बचः।'' (किरात. /4) 
हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। 

0. नैषधीयचरितम्‌ के पाँचवें सर्ग में नल इन्द्र से कहता 
है कि- 

'आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः।' (नेष. 5 /03) 
कुटिल (धूर्त) व्यक्ति के प्रति सरल होना यह नीति 
नहीं है। 

9. उत्तरमेघ में यक्ष मेघ से कहता है कि - 

“सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्याम्‌ ।'' 

(मेघदूत उत्तरमेघ श्लोक 7) 
सूर्य के अस्त होनें पर कमल अपनी शोभा को नहीं 
प्राप्त होता है। 

अतः विकल्प (B) सही है। 

स्त्रोत- किरातार्जुनीयम्‌ (/4)- रामसेवक दुबे, पेज-50 


॥0. ' अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता' यह उक्ति किसने कही 


(A) भीम 
(0) दुर्योधन 


(B) द्रौपदी 
(0) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


व्याख्या- 

A. “अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता” यह सूक्ति किरातार्जुनीयम्‌ 
के प्रथमसर्ग के 23 वें श्लोक में वनेचर ने युधिष्ठिर 
को बताया कि दुर्योधन अर्जुन एवं भीम के पराक्रम का 
स्मरण कर दुःखी होता है क्योंकि वह जानता है कि 
“बलवानों से किया गया विरोध दुःखान्त होता है।” 
उपर्युक्त तीनों विकल्पों में कोई भी पात्र इस सूक्ति से 
सम्बद्धित नहीं है। 
अतः विकल्प (D) सही है। 

स्त्रोत- किरातार्जुनीयम्‌ (/23)- रामसेवक दुबे, पेज-98 


सम्बन्धित है- 
(A) उत्तररामचरितम्‌ 
(0) किरातार्जुनीयम्‌ 


(B) मेघदूतम्‌ 
(0) कादम्बरी 


व्याख्या- 
A. उत्तररामचरितम्‌ के द्वितीय अङ्क में वासन्ती आत्रेयी से 
कहती है- 
“लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हसि।'' 
(उत्तर02/7) 
“महापुरुषों के चित्त को भला कौन जान सकता है?” 
B. पूर्वमेघ में यक्ष मेघ से कहता है कि- 
“याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा।'' 
(मेघदूतम्‌ /6) 
गुणवान्‌ व्यक्ति के विषय में याचना विफल होने पर भी 
कुछ अच्छा है परन्तु नीच व्यक्ति से की गई याचना 
सफल होने पर भी अच्छी नहीं है। 
€. किरातार्जुनीयम्‌ में वनेचर युधिष्ठिर से दुर्योधन के विषय 
में बताता है कि- 
“' बरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः'' (किरात. /8) 
महात्माओं से किया गया विरोध भी श्रेयस्कर होता है। 
D. कादम्बरी कथामुख के शुकशावक निपातवर्णन में शुक 
राजा से कहता है कि- 
“किमिव हि दुष्करमकरुणानाम्‌।'' 
(कादम्बरी कथामुखम्‌) 
करुणारहित व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है। 
अतः विकल्प (0) सही है। 


स्त्रोत- किरातार्जुनीयम्‌ (/8)- राजेन्द्र मिश्र, पेज-50 


2. 'स्फुटता न पदैरपाकृता न च स्वीकृतमर्थगौरवम्‌' 


किस ग्रन्थ से सम्बन्धित है- 
(B) किरातार्जुनीयम्‌ 
(D) रघुवंशम्‌ 


(A) शिशुपालवधम्‌ 
(0) नैषधीयचरितम्‌ 


व्याख्या- 

(4) शिशुपालवध के प्रथमसर्ग में नारद श्रीकृष्ण से कहते हैं 

“ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमसं 

नभः।' (शिशु0 ॥/38) 

रात्रि के अन्धकार से मलिन आकाश को सूर्य के 

अतिरिक्त कौन दूर करने में समर्थ है। 

(उ) किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य के द्वितीयसर्ग में भारवि की 

विशेषता इसप्रकार की गयी है- 

“स्फुटता न पदैरपाकृता न च स्वीकृतमर्थगौरवम्‌।'' 
(किरात0 2/27) 

आपके वचन में सुबन्त और तिङन्त पद स्पष्टार्थ को 

कहने वाले हैं और अर्थगाम्भीर्य कहीं अस्वीकृत नहीं 

हुई है। 
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अतः विकल्प 5 सही है। 

नैषधीयचरितम्‌ के प्रथमसर्ग में राजा नल की विशेषता 
का वर्णन इस प्रकार हे- 

““क्व भोगमाप्नोति न भाग्यभाग्जनः।'' 

(नैषध. ॥/02) 
भाग्यशाली लोग कहाँ भोग- सामग्री नहीं प्राप्त करते हैं 
अर्थात्‌ सर्वत्र प्राप्त करते हैं? 
रघुवंशम्‌ के चौदहवें सर्ग में राम सीता को वन में छोड़ने 
का आदेश देते हैं उसी समय लक्ष्मण अपने मन में 
सोचते हैं कि- 

“आज्ञा गुरूणां हाविचारणीया।'' (रघु0 4/46) 
गुरुओं (श्रेष्ठजनों) की आज्ञा विचार के योग्य नहीं 
होती है। 


Ne 


Ne 


स्त्रोत- किरातार्जुनीयम्‌ (2/27 )- रामसेवक दुबे, भू.पेज-30 


43. 


> 393 क XX 


शूद्रक अवतार था- 


(A) पुण्डरीक (B) इन्द्रायुध 

(0) वैशम्पायन (0) चन्द्रापीड 
ब्याख्या- 

प्रथम जन्म तृतीय जन्म 
पुण्डरीक शुक 
कपिञ्जल इन्द्रायुध कपिञ्जल 
चन्द्रमा चन्द्रापीड शूद्रक 

रोहिणी पत्रलेखा - 

लक्ष्मी - चाण्डालकन्या 
विशेष- 


श्वेतकेतु का पुत्र पुण्डरीक द्वितीय जन्म में मन्त्री शुकनास 
के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ तथा महाश्वेता के शाप के 
कारण शुक हो गया। 

कपिञ्जल शाप के कारण अश्व इन्द्रायुध के रूप में हो गया 
पुनः शाप निवृत्ति होकर कपिञ्जल रूप में हो गया। 
चन्द्रमा द्वितीय जन्म में राजा तारापीड के पुत्र चन्द्रापीड के 
रूप में पैदा हुआ तथा मित्र वैशम्पायन के शोक में प्राणत्याग 
कर शूद्रक के रूप में उत्पन्न हुआ। 

अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 


पेज-438 


॥4. संस्कृत साहित्य में अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं- 
(A) श्रीहर्ष 


(B) माघ 


(0) भारवि (D) दण्डी 
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व्याख्या- ॥7. 'स्वर्गारोहण' किसकी रचना है? 

न श्रीहर्ष’ के नैषधीयचरितम्‌' की प्रशंसा में किसी विद्वान्‌ ने (A) पतञ्जलि (B) पाणिनि 
कहा है कि- 0 

©) वररुचि D) बाणभट्ट 

“उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः।' `) 0 ८ 
अर्थात्‌ श्रीहर्ष द्वारा नैषधीयचरितम्‌ लिखे जाने पर भारवि व्याख्या- 
और माघ का भी स्थान नहीं ठहरता।। 

* महाकवि माघ उपमा, अर्थगौरव एवं पदलालित्य इन तीनों EE यन्थकार 
गुणों में सिद्धहस्त हैं। इन कवियों की प्रशंसा में उद्भट ने A. पतञ्जलि महाभाष्य, योगसूत्र 
लिखा है- B. पाणिनि अष्टाध्यायी 
''उपमा कालिदासस्य भारवरर्थगौरवम्‌। €. वररुचि (कात्यायन) स्वर्गारोहण 
दण्डिनः पदलालित्यं माधे सन्ति त्रयो गुणाः॥ 9. बाणभट्ट कादम्बरी 


संस्कृत साहित्य में कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। 
* संस्कृत साहित्य में महाकवि भारवि 'अर्थगौरव' के लिए 
प्रसिद्ध हैं। 
* संस्कृत साहित्य में महाकवि दण्डी पदलालित्य के लिए 
प्रसिद्ध हैं। जबकि माघ में ये तीनों गुण विद्यमान हैं। 
अतः विकल्प €? सही है। 
स्त्रोत- किरातार्जुनीयम्‌- राजेन्द्र मिश्र, पेज-24 


]5. ध्वन्यालोक किसकी रचना है? 


(A) रुद्रट (B) राजशेखर 

(ट) अभिनवगुप्त (D) आनन्दवर्धन 

व्याख्या- 

ENE. ग्रन्थ 

स्द्र्ट काव्यालङ्कार 

राजशेखर काव्यमीमांसा 

अभिनवगुप्त अभिनवभारती 
(नाट्यशास्त्र की टीका) 

आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक 


अतः विकल्प `D' सही है। 
स्त्रोत- साहित्यदर्पण- अभिराजराजेन्द्र मिश्र, पेज-22 
6. 'पृथ्वीराजविजयम्‌' किसकी रचना है? 


(A) अश्वघोष (B) चण्डकवि 
(0) जयदेव (D) हर्षदेव 


ग्रन्थ काव्यविधा 
A. बुद्धचरितम महाकाव्य 
B. पृथ्वीराजविजयम्‌ नाटक 
८. प्रसन्नराघवम्‌ नाटक 
D. नागानन्द नाटक 


अतः विकल्प ` 8' सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-255 


अतः विकल्प `C' सही 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव 
द्विवेदी, पेज- 254 


8. महावीरचरितम्‌ किसकी रचना है? 


(A) कालिदास (B) शूद्रक 
(ट) भवभूति (D) अश्वघोष 
व्याख्या- 
ग्रन्थकार काव्यविधा 
A, कालिदास अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | नाटक 
B. शूद्रक मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण 
€. भवभूति महावीरचरितम्‌ नाटक 
9. अश्वघोष सौन्दरानन्द महाकाव्य 


अतः विकल्प ` €' सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव 
द्विवेदी, पेज-395 


9. प्रबोधचन्द्रोदय किसका नाटक है? 


(A) राजशेखर (B) कृष्णमिश्र 

(©) दिङ्नाग (D) मुरारि 

व्याख्या- 

ग्रन्थकार विभाजन 
A. राजशेखर काव्यमीमांसा 5 अध्याय 
B. कृष्णमिश्र प्रबोधचन्द्रोदय 6 अङ्क 
८. दिङ्नाग कुन्दमाला 7 अङ्क 
D. अश्वघोष सौन्दरानन्द 48 सर्ग 


अतः विकल्प `B' सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव 
द्विवेदी, पेज-452 
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20. नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? “तददोषौ शब्दार्थौ त पुनः न 
काव्यप्रकाश सूत्र-] 
र योड 0 क दोषों से रहित, गुणों से युक्त, यदि कहीं पर अलङ्कार न भी 
हो तो शब्द और अर्थ की समष्टि को काव्य कहा जाता है। 
व्याख्या- ८. भामह- आचार्य भामह प्रथम परिच्छेद में काव्य का 
आचार्य विभाजन लक्षण करतें हैं- 
A. भरतमुनि नाट्यशास्त्र 36 अध्याय “शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌' (काव्यालङ्कार सूत्र-.76) 


शब्द और अर्थ से सहित वाक्य को काव्य कहते हैं। 


B. मम्मट काव्यप्रकाश 0 उल्लास त Oca nied ता 
D. - पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर के प्रथम 


C [नाथ साहित्यदर्पण परिच्छेद में हें 
, विश्व साहित्यदर्पण ॥0 परिच्छेद आनन में काव्य का लक्षण इस प्रकार करते हैं- 
D. जगन्नाथ रसगङ्गाधर 4 आनन 'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌।' 
अतः विकल्प “५” सही है। (रसगंगाधर प्रथम आनन-) 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। 
पेज-263 अतः विकल्प `B' सही है। 


ह स्त्रोत- काव्यप्रकाश (/2) - आचार्य विश्वेश्वर, पेज-9 
2।. आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? 


(A) चार (B) पाँच 


(0) छः (D) सात (^) तात्पर्यां (8) अभिधा 

(0 लक्षणा (0) व्यञ्जना 
व्याख्या- न्न्य 
आचार्य मम्मट “काव्यप्रकाश” के प्रथमोल्लास में काव्ये के ह नति ड 
छः प्रयोजन बताये हैं 4 .यशप्राप्ति 2. अर्थ (धन) प्राप्ति 3: शब्द शक्तियों का विवेचन काव्यप्रकाश के द्वितीयोल्लास में 
व्यवहार ज्ञान के लिए 4. अकल्याण का नाश 5. शीघ्र किया गया है- 
आनन्द प्राप्ति एवं 6. कान्ता के समान उपदेश प्रदान-करने 4. तात्पर्यां - तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्‌ 
वाला। (काव्यप्रकाश सूत्र-7 ) 
काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। अभिहितान्वयवादी के मत में तात्पर्या भी एक शब्दशक्ति है 
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥ ऐसा मीमांसकों का मत है। 


(का0 प्र? ॥/2) 5B. अभिधा-“ स मुख्योऽर्थभ्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते 
विशेष- इन षड्‌ प्रयोजनों में सद्यः परनिर्वृत्ति' को क कर (काव्यप्रकाश सूत्र-77) 


'सकलप्रयोजनमौलिभूतम्‌' (सभी प्रयोजनों में मुख्य) कहा वह साक्षात्संकेतित अर्थ ही मुख्यार्थ है जो उस 
जाता है। RR तिते 2 दस वाचक 
साक्षात्संकेतित अर्थ के विषय में इस वाचक शब्द का 


अतः विकल्प *€' सही है। अपा छिया 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश (/2) आचार्य विश्वेश्वर, पेज-0 वा FE क या वृत्ति है वह अभिधा शक्ति है- 
{तितं योऽर्थमभिधत्ते स वाचकः। 


(काव्यप्रकाश सूत्र-9) 


से सम्बन्धित आचार्य हैं- जो साक्षात्‌ सङ्केत किये गए अर्थ को कहता है वह वाचक 
(A) विश्वनाथ (B) मम्मट शाब्द है। 
(0) भामह (D) जगन्नाथ अत विकल्प स 
व्याख्या- ८. लक्षणा- मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ 
A, विश्वनाथ- साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ प्रथम परिच्छेद अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया। 
में काव्य का लक्षण करते हैं- (का0प्र0 सूत्र-।2) 
वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ (सा.द.।.3) मुख्य अर्थ का बाध होने पर तथा उस मुख्यार्थ के साथ 
(रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं।) ति सम्बन्ध होने पर प्रसिद्धिवश अथवा प्रयोजन से जिस 
8. मम्मट- आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में शब्दवृत्ति के द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है वह शब्द 


पण करते हैं- हि 
काव्य का लक्षण करें हैं में कल्पितवृत्ति या व्यापार लक्षणा है। 
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D. व्यञ्जना- 

यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते॥ 

फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया॥ 
(काव्यप्रकाश सूत्र-23) 

जिस शैत्यपावनत्वादि प्रयोजन की प्रतीति को उत्पन्न करने 

के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है केवल 

लाक्षणिक शब्द से ही गम्य उस प्रयोजन रूप फल की 

प्रतीति में व्यञ्जना के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार नहीं है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश (/2) - आचार्य विश्वेश्वर, पेज-50 


24. ' गङ्घायां घोषः' का लक्ष्यार्थ है- 
(A) गङ्गातटे घोषः 

(उ) घोषप्रान्तवाहिन्यां गङ्गायाम्‌ 
(0) घोषे शीतत्वं पावनत्वम्‌ 
(0) गङ्काजलप्रवाहे घोषः 


व्याख्या- 


आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के द्वितीयोल्लास में शब्द-की 
तीन शक्तियों का विवचेन करते हैं- 

अभिधा शक्ति से अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ, लक्षणा शक्ति से 
लक्ष्यार्थ तथा व्यञ्जनाशक्ति से व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है। 

* गङ्गायां घोषः” में गङ्गा पद का मुख्यार्थ भगीरथखातावच्छिन्न 
जलप्रवाह है घोष का अर्थ है 'कुटिया' यहाँ पर जलप्रवाह 
कुटिया का आधार नहीं बन सकता अतः यहाँ पर मुख्यार्थ 
का बाध होता है। 

* गङ्गा के साथ तट का सामीप्य सम्बन्ध होने पर “गङ्गातटे 
घोषः”? इत्यादि के प्रयोग से अलभ्य शैत्य पावनत्वादि धर्मो 
की प्रतीति स्वरूप प्रयोजन से मुख्य गङ्गा का प्रवाह रूप 
अर्थ से अमुख्य तीरादि जो लक्षित होता है वह शब्द का 
व्यवहितार्थ विषयक आरोपित शब्द व्यापार लक्षणा है। 
गङ्गायां घोषः’ लक्षणलक्षणा का उदाहरण है। इसप्रकार 
गङ्गायां घोषः” का लक्ष्यार्थ ‘गङ्गातटे घोषः’ ही होगा | 
अतः विकल्प `4' सही है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश (/2) - आचार्य विश्वेश्वर, पेज-6१ 


25. ‘राम-लक्ष्मणौ व्यञ्जक है- 
(A) संयोग (B) विरोधिता 
(0) साहचर्य (0) अर्थ 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट व्यञ्जना की चर्चा काव्यप्रकाश के द्वितीय 
उल्लास में करते हैं- 

A. संयोग- सशंखचक्रो हरिः। (शंख-चक्र के साथ हरि) 


व्याख्यास्मि 


B. विरोधिता- रामार्जुनगतिस्तयोः। (यहाँ विरोधिता वाच्यार्थ 
का नियामक है। इसीकारण राम शब्द का वाच्यार्थ परशुराम 
तथा अर्जुन का कार्त्तवीर्य हो, क्योंकि परशुराम तथा कार्त्तवीर्य 
की शत्रुता पुराणादि में प्रसिद्ध है।) 

0. साहचर्य- रामलक्ष्मणौ। ( यहाँ राम शब्द के बलराम, 
परशुराम आदि अनेक अर्थ होते हैं,लेकिन राम और लक्ष्मण 
के साहचर्य से राम शब्द दशरथ पुत्र राम का वाचक हो 
जाता है। उसीप्रकार लक्ष्मण शब्द, सारस, दुर्योधन पुत्र 
आदि अनेकार्थक में भी समझना चाहिए।) 

D. अर्थ- स्थाणुं भज भवच्छिदे। (यहाँ स्थाणु शब्द के लिये 
ठूंठ, संकु, रुद्र आदि अनेक अर्थ हैं किन्तु अर्थ अर्थात्‌ 
फल या प्रयोजन की दृष्टि से “स्थाणु' शब्द का अर्थ है 
शिव) 

विशेष- राम-लक्ष्मणौ’ इस प्रयोग में साहचर्य के कारण राम और 
लक्ष्मण दोनों शब्दों का “दशरथ पुत्र' में नियन्त्रण होता है। 
अतः विकल्प ८ सही है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश (/2) - आचार्य विश्वेश्वर, पेज-78 


26. 'सशङ्कचक्रो हरिः' में व्यञ्जना है- 


(A) संयोग (8) प्रकरण 
(0) लिङ्ग 


(D) विप्रयोग 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट ने व्यञ्जना का उल्लेख काव्यप्रकाश के 
द्वितीयोल्लास में करते हैं- 

A. संयोग- 'सशंखचक्रो हरिः।' (शंख-चक्र के साथ हरि) 
यहाँ शंख और चक्र का विष्णु के साथ सम्बन्ध होने से हरि 
शब्द विष्णु अर्थ में नियन्त्रित हो जाता है। 

३. प्रकरण- “सर्वं जानाति देवः’ (देव सब जानते हैं) यहाँ 
प्रकरण शब्द का अर्थ है प्रसङ्ग, सन्दर्भ अथवा वक्ता श्रोता 
की बुद्धि में किसी बात का होना। 

€. लिङ्ग “कुपितो मकरध्वजः? ( मकरध्वज कुपित हो रहा है) 
यहाँ लिङ्ग शब्द का अर्थ है चिह्न विशेष संयोग से भिन्न 
सम्बन्ध द्वारा दूसरे पक्ष की व्यावृत्ति कराने वाला धर्म 
अथवा असाधारण धर्म) 

D. विप्रयोग-'अशङ्खचक्रो हरिः’ (शंख चक्र से रहित हरि) 
यहाँ विभाग अथवा प्रसिद्ध सम्बन्ध का अभाव नियामक 
तत्त्व के हरि शब्द का अर्थ है विष्णु। 

विशेष- शङ्घ-चक्र सहित हरि ('सशङ्कचक्रो हरिः) यहाँ संयोग 
र कारण हरि शब्द अच्युत (विष्णु) अर्थ में नियन्त्रित होता 
| 
अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-78 


27. किसी प्रकृत अर्थात्‌ प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के 
रूप में सम्भावना प्रकट करने पर अलङ्कार होता है- 


(A) अनुप्रास (8) श्लेष 
(0) उत्प्रेक्षा (0) यमक 


व्याख्या- 

अलङ्कार की चर्चा आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के 9वें, 

१0वें उल्लास में करते हैं- 

अनुप्रास- 'वर्णसाम्यमनुप्रासः' (का.प्र. सू.- 04) वर्णो 

की समानता (आवृत्ति) का नाम अनुप्रास है। 

उदाहरण- 

ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुः शशी। 

दध्रेकामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम्‌।। 

श्लेष- 

“वाच्यभेदेन भिन्ना यद्‌ युगपद्‌ भाषणस्पृशः। 

श्लिष्यन्ति शब्दाःश्लेषो5सावक्षरादिभिरष्टधा॥ 
(का.प्र. सू.- 8) 

अर्थभेद होने से भिन्न शब्द एक साथ उच्चारण के कारण 

जब मिलकर एक हो जाते हैं तब वहाँ श्लेष नामक 

शब्दालङ्कार होता है। 

उदाहरण- 

पृथुकार्त्तस्वरपात्रै भूषितनिःशेषपरिजनं देव। 

विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌।। 

(का.प्र.पेजः446) 


' उत्प्रेक्षा- सम्भावनमथोतेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ 


(का.प्र.सू.-37) 
किसी प्रकृत (उपेमय) की अप्रस्तुत (उपमान) के साथ 
सम्भावना उत्रेक्षा कहलाती है। 
उदाहरण- 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्विफलतां गता।। 


. यमक- अर्थ सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः यमकम्‌। 


(का.प्र.सूत्र- 6 ) 

अर्थ होने पर भिन्नार्थक वर्णों की उसी क्रम से पुनः 
श्रवण यमक नामक शब्दालङ्कार कहलाता है। 
उदाहरण- 

सन्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम्‌। 
सन्नारीभरणोऽमायस्ततस्त्वं पृथिवीं जय।। 

अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- छन्दोऽ लङ्कारसौरभम्‌- राजेन्द्र मिश्र, पेज-69 


(A) स्वभावोक्ति (B) रूपक 


(0) अतिशयोक्ति (D)काव्यलिङ्क 
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व्याख्या- 
A. स्वभावोक्ति- 
“स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्‌' 
(का.प्र. सूत्र-।67) 
बालक आदि को अपनी स्वाभाविक क्रिया आथवा रूप 
का वर्णन स्वभावोक्ति अलङ्कार कहलाता है। 
उदाहरण- पश्चादंघ्री प्रसार्य त्रिकनतिविततं............ | 
B. रूपक- 'तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः।' 


(का.प्र.सू.-38) 
उपमान और उपमेय का जो अभेद वर्णन है वह रूपक 
अलङ्कार है। 
उदाहरण- 


यस्य रणान्तः पुरे करे कुर्वतो मण्डलाग्रलताम्‌ । 
रससम्मुख्यपि सहसा पराङ्मुखी भवति रिपुसेना॥ 
€. अतिशयोक्ति- 

निगीर्याध्यवसानन्तु प्रकृतस्य परेण यत्‌ 

प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्‌॥ 
कार्यकारणयोर्यश्च पौर्वापर्यविपर्ययः। 
विज्ञेयाऽतिशयोक्तिः सा (का.प्र. सूत्र- 52) 
अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अतिशयोक्ति अलङ्कार होता 
है। यह कार्यकारण एवं पौर्वापर्यादि भेद से चार प्रकार का 
होता है। 

9. 'काव्यलिङ्ग- “काव्यलिङ्गं हेतोर्वाक्यपदार्थता' 
(का.प्र. सूत्र-73) 

हेतु का वाक्यार्थ अथवा पदार्थ रूप में कथन काव्यलिङ्ग 
अलङ्कार होता है। 

उदाहरण- 

वपुःप्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा 

पुरारे! न प्रायः क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ । 

नमन्मुक्तः सम्प्रत्यहमतनुरग्रेऽप्यनतिभाक्‌ 

महेश! क्षन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि।। 
अतः विकल्प ` €' सही है। 

स्त्रोत- छन्दोऽलङ्कारसौरभम्‌- राजेन्द्र मिश्र, पेज-7 ] 
29. उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता 
या न्यूनता का वर्णन होने पर अलङ्कार 


होता है- 


(A) भ्रान्तिमान्‌ (8) व्यतिरेक 
(ट) अपहनुति (D) दृष्टान्त 


व्याख्या- 
(A) भ्रान्तिमान्‌- ' भ्रान्तिमानन्यसंवित्‌ तत्तुल्यदर्शने।' 
(का.प्र.सूत्र 0/99) 
उस अन्य अप्राकरणिक वस्तु के समान प्राकरणिक वस्तु के 
देखने पर जो अन्य अप्राकरणिक अर्थ का भान होता है वह 
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भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार कहलाता है। 

उदाहारण- कपाले मार्जारः पय इति करान्‌................. 
व्यतिरेक- 

“उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः" 

(का.प्र. सूत्र- 758) 
उपमान से उपमेय का आधिक्य वर्णन ही व्यतिरेक अलङ्कार 
होता है अर्थात्‌ जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता 
या न्यूनता का वर्णन हो। 
उदाहारण- 
क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽभिवर्धते सत्यम्‌। 
विरम प्रसीद सुन्दरि! यौवनमनिवर्ति यातं तु।। 
अतः विकल्प ` 8' सही है। 
अपह्नुति- 

“प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपहनुतिः। 

(का.प्र. सूत्र- 45) 
जहाँ प्रकृति (उपमेय) का निषेध करके जो अन्य (उपमान) 
की सिद्धि की जाती है वह अपहुति अलङ्कार कहलाता है 
अवाप्तः प्रागल्भ्यं परिणतरुचः शैलतनये.............. 

(D) दृष्टान्त- 
'दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम्‌।' 

(का.प्र. सूत्र- १54) 
उपमान, उपमेय, उनके विशेषण और साधारण धर्म आदि 
का बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव होने पर दृष्टान्तालङ्कार होता है] 
उदाहरण- 
त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम्‌ । 
आलोके हि हिमांशोर्विकसति कुसुमं कुमुद्वत्याः । । 

स्त्रोत-छन्दोलङ्कारसौरभम्‌- राजेन्द्र मिश्र, पेज-75 


(8) 


(८) 


30. 'कमलमिव मनोज्ञं मुखम्‌' में कौन सा अलङ्कार है- 
(A) उपमा (B) रूपक 
(0 उत्प्रेक्षा (D) यमक 


व्याख्या- 


A. उपमा- 
“साधर्म्यमुपमा भेदे’ (का0प्र0सूत्र- 24) 
उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर दोनों के सादृश्य का 
वर्णन उपमा अलङ्कार है। 
उदाहरण-“कमलमिव मुखं मनोज्ञमेतत्‌ कचतितराम” 
यह श्लेष उपमा की प्रतीति की उत्पत्ति का हेतु नहीं है, 
अपितु उपमा ही श्लेष की आभास प्रतीति का उत्पादक है 
जैसे कि 'कमल के समान सुन्दर यह मुख दीप्त हो रहा है 
इत्यादि में गुण, साम्य, क्रियासाम्य, अथवा उभयसाम्य के 
कारण उपमा है। 
अतः विकल्प “4? सही है। 


व्याख्यास्मि 


B. रूपक- 
“तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः।' 

(का.प्र. सूत्र- 38) 
जो उपमान तथा उपमेय का अभेद का आरोप है उसे 
रूपक कहते हैं। 
उदाहरण- सौन्दर्यस्य तरङ्गिणी तरुणिमोत्कर्षस्य 


०. उत्प्रेक्षा- 
'सम्भावनमथात्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌' 
(का.प्र.सूत्र-36) 
जहाँ उपमेय की उपमान के साथ सम्भावना की जाती 
है वह उत्प्रेक्षा है। 
उदाहरण- 
उन्मेषं यो मम न सहते जातिवैरी निशायाम्‌............ | 
D. यमक- “अर्थ सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा 
पुनः श्रुतिः यमकम्‌।' (का.प्र.सूत्र- 6) 
अर्थ होने पर भिन्न-भिन्न अर्थ वाले वर्णो की पूर्वक्रम से पुनः 
आवृत्ति यमक अलङ्कार कहलाता है। 
उदाहरण- 
व्रिनायमेनो नयताऽसुखादिना विना यमेनोनयता सुखादिना। 
महाजनोऽदीयत मानसादरं महाजनोदी यतमानसादरम्‌।। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश- पारसनाथ द्विवेदी, पेज-527 


3. नवपलाशपलाशवनं पुरःस्फुटपराग-परागत- 
पङ्कजम्‌' में अलङ्कार है- 

(A) अनुप्रास (उ) यमक 

(0) श्लेष (D) उत्प्रेक्षा 


व्याख्या- 


A. अनुप्रास- 
' अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌' 
(सा.द.0/3) 
स्वर की विषमता रहने पर भी शब्द अर्थात्‌ पद, पदांश के 
साम्य को अनुप्रास कहते हैं। स्वर की समानता हो चाहे न 
हो परन्तु अनेक व्यञ्जन जहाँ एक से मिल जायँ वहाँ 
अनुप्रास अलङ्कार होता है। 
उदाहरण-आदाय बकुलगन्धानन्धीकुर्वन्पदे पदे भ्रमरान्‌। 
अयमेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावनः पवनः।। 
उ. यमक- 
'सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः। 
क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते॥' 
(सा.द. 0/8) 


यदि अर्थवान्‌ हो तो भिन्न अर्थ वाले, स्वर व्यञ्जन 

समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक कहते हैं। 

उदाहरण- 

नवपलाश पलाशवनं पुरः स्फुटपराग-परागतपङ्कजम्‌। 

मृदुल तान्त-लतान्तमलोकयत्स सुरभिं सुरभिं सुमनोभरे: । । 

जिसमें पलाशों का वन नवीन पलाश (पत्तों से युक्त हो 

गया है और कमल बढ़े हुए पराग (पुष्पराज) से “परागत” 

(युक्त) हो गये हैं एवं लतान्त जिसमें मृदुल और तान्त 

(विस्तृत) हो गये हैं पुष्पों की अधिकता से सुरभि उस 

सुरभि को श्रीकृष्ण ने रैवतक पर्वत पर देखा। 

अतः विकल्प “9 सही है। 

श्लेष- 'श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते ' 
(सा.द. 0.4) 

श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थो का अभिधान होने पर 

श्लेष अलङ्कार होता है । 

उदाहरण- 

प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता] 

अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि।। 

उत्प्रेक्षा - 

' भवेत्सम्भावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। 

वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता॥' 
(सा.द. 0/46) 

किसी प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत के रूप में सम्भावना 

करने को उस्रेक्षा कहते हैं । 

उदाहरण- 

उरुः कुरङ्गकदृशश्चञ्चलचेलाञ्चलो भाति। 

सपताकः कनकमयो विजयस्तम्भः स्मरस्येव ।। 


स्त्रोत- साहित्यदर्पण (70.8) शालिग्राम शास्त्री, पेज-280 


32. योऽसकृत्परगोत्राणां पक्षच्छेदक्षणक्षमः। 
शतकोटिदतां विभ्रद्विबुधेन्द्रः स राजते॥ में अलङ्कार 
है? 


(4) उपमा 
(0) श्लेष 


(B) रूपक 
(D) यमक 


व्याख्या- 

आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश के नवम एवं दशम उल्लास 
में अलङ्कार का लक्षण किया है- 

. उपमा- 'साधर्म्यमुपमा भेदे (का.प्र.सूत्र-।24) 
उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर दोनों के सादृश्य का 
वर्णन उपमा अलङ्कार है। 
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उदाहरण- 
स्वप्नेऽपि समरेषु त्वां विजयश्रीर्न मुञ्चति। 


प्रभावप्रभवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा।। 
उपमा के भेद- पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा उपमा के भेद हैं। 
पूर्णोपमा के 6 भेद तथा लुप्तोपमा के ।9 भेद हैं। 


. रूपक- 'तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः।' 


(का.प्र.सूत्र-।38) 
रूपक जो उपमान तथा उपमेय के अभेद का आरोप है उसे 
रूपक कहते हैं। 
उदाहरण- 
ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणधवला बिभ्रती तारकास्थी।। 


, शलेष- 


“वाच्यभेदेन भिन्ना यद्‌ युगपद्भाषणस्पृशः। 
श्लिष्यन्ति शब्दाः, श्लेषोऽसावक्षरादिभिरष्टधा॥' 
(का.प्र.सूत्र-]8) 
अर्थ भेद से भिन्न-भिन्न शब्द जब एक साथ उच्चारण के 
विषय होने से एक रूप प्रतीत होते हैं, वह श्लेष अलङ्कार है 
तथा वह अक्षर आदि भेद से आठ प्रकार का होता है- 
उदाहरण-योऽसकृत्परगोत्राणां पक्षच्छेदक्षणक्षमः। 
शतकोटिदतां बिश्रद्विबुधेन्द्रः स राजते।। 
जो इन्द्र बार-बार श्रेष्ठ पर्वतों के क्षण भर में पंख काटने में 
समर्थ है, वज्र नामक अस्त्र विशेष से असुर विनाश की 
क्षमता को धारण करता हुआ देवराज इन्द्र सुशोभित होता 
है। 
यहाँ पर प्रकरणादि द्वारा अर्थ का नियम न होने से दोनों ही 
अर्थ वाच्य है अतः यहाँ पर श्लेष अलङ्कार है। 


. यमक- “अर्थ सत्यर्थ भिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः 


यमकम्‌।' (का.प्र.सूत्र-।]6) 

अर्थ होने पर भिन्न-भिन्न अर्थ वाले वर्णो की पूर्वक्रम से पुनः 
आवृत्ति यमक अलङ्कार कहलाता है। 

उदाहरण- 

विनायमेनो नयताऽसुखादिना विना यमेनोनयता सुखादिना। 
महाजनोऽदीयत मानसादरं महाजनोदी यतमानसादरम्‌।। 
अतः विकल्प ८ सही है। 


स्त्रोत- छन्दोलङ्कारसौरभम्‌- राजेन्द्र मिश्र, पेज-63 
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नूपुरमेकमुर्व्याम्‌' में अलङ्कार है- 

(A) उपमा (8) दृष्टान्त 

(0) उत्प्रेक्षा (D) श्लेष 

व्याख्या- 

A. उपमा- 

“साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक्य उपमा द्वयोः।' 
(सा.द. 0.4) 

एक वाक्य में दो पदार्थों के वैधर्म्य रहित वाच्य सादृश्य को 

उपमा कहते हैं। 


उदाहरण- मधुरः सुधावदधरः पल्लवतुल्योऽतिपेलवः पाणिः। 
चकितमृगलोचनाभ्यां सदृशी चपले च लोचने तस्याः।। 
उ. दृष्टान्त- 
' दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिब्रिम्बनम्‌॥' 
(सा.द.-0.50) 
दो वाक्यों में धर्म सहित वस्तु अर्थात्‌ उपमानोपमेय, के 
प्रतिबिम्ब को दृष्टान्त अलङ्कार कहते हैं। 
उदाहरण- 
अविदितगुणापि सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्‌। 
अनधिगतपरिमलापि हि हरति दृशं मालती माला।। 
०. उत्प्रेक्षा- 
' भवेत्सम्भावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। 
वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता॥' 
(सा.द.0/40) 
किसी प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत के रूप में सम्भावना करने 
को उत्प्रेक्षा कहते हैं। 
उदाहरण- सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया 
नूपुरमेकमुर्व्याम्‌ लङ्का से लौटते समय पुष्पक विमान पर 
बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजी ने सीता से कहा है- यह वह स्थान है 
जहाँ तुम्हें ढूँढते हुए मैने तुम्हारे पैर में से पृथ्वी पर गिरा 
हुआ एक नूपूर देखा था। यह हेतूत्रेक्षा का उदाहरण है। 
अतः विकल्प '€7' सही है। 
D. श्लेष- 
श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते।' 
(सा.द.]0.7) 
श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थो का अभिधान होने पर श्लेष 
अलङ्कार होता है। वर्ण, प्रत्यय, लिङ्ग, प्रकृति, पद, विभक्ति, 
वचन, भाषा के भेद से श्लेष के आठ भेद हैं। 
उदाहरण- अयं सर्वाणि शास्त्राणि हृदि ज्ञेषु च वक्ष्यति। 
सामर्थ्यकृदमित्राणां मित्राणां च नृपात्मजः ।। 
स्त्रोत- छन्दोलङ्कारसौरभम्‌- राजेन्द्र मिश्र, पेज-70 


34. आचार्य विश्वनाथ की काव्य पारिभाषिक शब्दावली 


(A) रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ 


(B) वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ 
(0 वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ 
(0) तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि 


व्याख्या- 
विभिन्न काव्यशास्त्रियों ने अपने ग्रन्थों में काव्य का लक्षण 
निम्न रूपों में करते हैं 
A. जगन्नाथ- (77 वीं शताब्दी) 
' रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌।' 
अर्थात्‌ रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य कहलाता 
है। 
8. विश्वनाथ- (4 वीं शताब्दी) 
“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌।' 
रसात्मक वाक्य ही काव्य है। 
८. कुन्तक- (7 वीं शताब्दी) 
“वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌।' 
वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। 
D. मम्मट (2वीं शताब्दी) 
“तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा-वनलङ कृती पुनः क्वापि।' 
दोषों से रहित गुणों से युक्त यदि कहीं पर अलंकार न 
भी हो तो शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य है। 
अतः विकल्प '5' सही है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-27 


35 . साहित्यदर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम 
है- 

(५) काव्यदोष निरूपण 

(8) काव्यस्वरूप निरूपण 

(0) काव्यप्रयोजन निरूपण 


()) काव्यलक्षण निरूपण 
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र 37. “प्रकृति छन्द' में अक्षरों की संख्या होती है- 
आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण का विभाजन (A) 32 (B) 44 
निम्नलिखित प्रकार से करते हैं- (C)48 (D) 84 
विभाजन वर्णन व्याख्या- 
]. प्रथम परिच्छेद - काव्यस्वरूप ब | वर्णो की सं 
डत छ्न्द वर्णो की संख्या 
2. द्वितीय परिच्छेद - वाक्यस्वरूप 
भः अनुष्ठुप्‌ 08 X 4 = 32 
3. तृतीय परिच्छेद - रसादिनिरूपण वजा 
त हर पक नः र गिरवत जन 
चत च्छ - गणान पूतव्यङ्गय 
4. चतुर्थ परिच्छेद ध्वनिगुणीभूत * उपेन्द्रवज्रा ] ५4 = 44 
5. पञ्चम परिच्छेद - व्यञ्जनावृत्ति 4 जाति ॥ SPER 
6. षष्ठ परिच्छेद -  दृश्यश्रव्यकाव्यनिरूपण , रथोद्धता कववता 
7. सप्तम परिच्छेद - दोषनिरूपण * शालिनी 44 (4 44 
8. अष्टम परिच्छेद - गुणनिरूपण * स्वगता 0 44 
9. नवम परिच्छेद - रीतिनिरूपण * वंशस्थ [2 4 5 48 
0.दशम परिच्छेद - शब्दार्थालङ्कारनिरूपण नः द्रुतविलम्बित I2 4 = 48 
अतः विकल्प ` B' सही है। २. त्रोटक 2 X4 = 48 
म भः | भुजङ्गप्रयात I2 X 4 = 48 
. अलङ्कार सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है- # | पति (खग्धरा) Ena 


(^) कुन्तक (8) वामन अतः विकल्प `D' सही है। 


स्त्रोत- वैदिक साहित्य का इतिहास- पारसनाथ द्विवेदी, पेज-90 


(0) भामह (D) क्षेमेन्द्र 


लाक FE लिक डक 38. नाटकों में विष्कम्भक का प्रयोग होता है- 
विभिन्न आचार्यों ने काव्य की आत्मा को निम्न रूपों में (4) प्रारम्भ में (8) अन्त में 
स्वीकार किया है- (0) मध्य में (D) कहीं पर भी 


A. कुन्तक- (वक्रोक्ति) “वक्रोक्ति काव्यजीवितम्‌’ वक्रोक्ति ही 
काव्य का जीवन आत्मा है। 

B. वामन- (रीति) रीतिरात्मा काव्यस्य’ रीति ही काव्य की 
आत्मा है। 

0. भामह- (अलङ्कार) “शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌'। 
(काव्यालङ्कार 7.।6) शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव ही 


व्याख्या- 

* नाटकों के प्रारम्भ में होने वाले अथवा व्यतीत हो चुके कथा 
के अंशों का सूचक, संक्षिप्त अर्थ वाला तथा मध्यम श्रेणी 
के पात्रों द्वारा प्रयुक्त अर्थोपक्षेपक 'विष्कम्भक' कहा गया 
है। यह शुद्ध तथा संकीर्ण के भेद से दो प्रकार का होता है- 
'' वृत्तवर्त्तेष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः। 


काव्य है। संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः॥'' 

ए. क्षेमेन्द्र- (औचित्य) 'ओचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं (दशरूपक-/59) 
काव्यस्यजीवितम्‌’ (औचित्यविचारचर्चा -5) शृङ्गारादि रसों % विष्कम्भक की तरह भूत एवं भावी कथा को जोड़ने 
से प्रसिद्ध काव्य का जीवन औचित्य ही है। वाला नीच पात्रों द्वारा निम्नभाषा से प्रयुक्त, दो अड्डों के 
अतः विकल्प ` €' सही है। मध्य में स्थित, शेष अर्थ का सूचक प्रवेशक' कहा गया 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, भू.पेज- 6 हे। 
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तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः। 
प्रवेशोऽङ्कुट्ठयस्यान्तः शेषार्थस्योपसूचकः॥ 
(दशरूपक / 60) 
इस प्रकार नाटकों में विष्कम्भक का प्रयोग अङ्क के प्रारम्भ 
में एवं प्रवेशक का प्रयोग दो आङ्कों के मध्य होता है। 
अतः विकल्प `4' सही है। 
स्त्रोत- दशरूपक(/59)- रमाशंकर त्रिपाठी, पेज-99 


39. नाटकों में प्रवेशक की भाषा होती है- 
(A) संस्कृत 


(B) प्राकृत 
(0) संस्कृत एवं प्राकृत दोनों 
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


व्याख्या- 

A. नाटकों में उत्तम श्रेणी के पुरुष पात्रों की भाषा संस्कृत 
ही होती है। जैसे- राजा, मन्त्री, पुरोहित, आदि। 

B. संस्कृत नाटकों में प्रवेशक” की भाषा प्राकृत ही होती है, 
क्योंकि प्रवेशक नामक अर्थोपक्षेपक में निम्न श्रेणी के पात्र 
होते हैं। यह दो अङ्कां के मध्य प्रयुक्त होता है। जैसे-चोर, 
व्याध, सेविका, सेवक आदि। 
तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः 

(दशरूपक /60) 
अतः विकल्प `B' सही है। 
स्त्रोत- दशरूपक (].60)- रमाशंकर त्रिपाठी, पेज-]00 


40. “विक्रमोर्वशीयम्‌' का विदूषक है- 


(A) माणवक (B) मैत्रेय 
(©) वसन्तक (D) माधव्य 
व्याख्या- 
रूपक ग्रन्थकार 
A. विक्रमोर्वशीयम्‌ माणवक कालिदास 
8. मृच्छकटिकम्‌ मैत्रेय शूद्रक 
८. स्वप्नवासवदत्तम्‌ वसन्तक भास 
09. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | माधव्य कालिदास 


अतः विकल्प `4' सही है। 
स्त्रोत- वस्तुनिष्ठ संस्कृतसाहित्यम्‌- सर्वज्ञभूषण, पेज-304 


4]. प्रियदर्शिका नाटिका का नायक है- 


(A) राजवाहन (B) उदयन 

(0) चारुदत्त (D) पुरुरवा 

व्याख्या- 

ग्रन्थ काव्यविधा 
A. दशकुमारचरितम्‌ राजवाहन गद्यकाव्य 
B. प्रियदर्शिका, रत्नावली | उदयन नाटिका 
€. मृच्छकटिकम्‌ चारुदत्त प्रकरण 
9. विक्रमोर्वशीयम्‌ पुरुरवा त्रोटक 


अतः विकल्प `8' सही है। 
संस्कृत साहित्य का समी. इतिहास, कपिलदेव द्विवेदी, पेज-369 


42. नागानन्द के नायक का नाम है- 


(A) जीमूतवाहन (9) दुष्यन्त 
(0) उदयन (D) श्रीकृष्ण 
व्याख्या- 
ग्रन्थ नायक की कोटि 
A नागानन्द धीरोदात्त 
B. _अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | दुष्यन्त | धीरोदात्त 
€. रत्नावली धीरललित 
0. शिशुपालवधम्‌ धीरोदात्त 


अतः विकल्प `4' सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, कपिलदेव 
द्विवेदी, पेज-377 


43. नागानन्द के नायिका का क्या नाम है? 


(A) धूता (B) मलयवती 
(0) उर्वशी (D) सागरिका 
व्याख्या- 
इछ | नायिका /नायक 
A. धूता, /चारुदत्त 
B. नागानन्द मलयवती/जीमूतवाहन 
८. विक्रमोर्वशीयम्‌ उर्वशी/पुरुरवा 
D. रत्नावली सागरिका/उदयन 
अतः `B' 


स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव 
द्विवेदी, पेज-3 7 । 


44. 'दुर्यवनम्‌' में समास है- 


(A) तत्पुरुष (8) अव्ययीभाव 
(0) बहुव्रीहि (0) द्वन्द्व 
व्याख्या- 
सामासिकपद लौकिक विग्रह ।समास 
A. उमापतिः उमायाः पतिः षष्ठीतत्पुरुष 
उ. दुर्यवनम्‌ यवनानां व्यृद्धिः |अव्ययीभाव 
०. अपुत्रः अविद्यमानः पुत्रो यस्य | बहुब्रीहि 


9. शिवकेशबौ | शिवश्च केशवश्च 
अतः विकल्प `8' सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या भाग-4)- पेज-28 
45. “पञ्चगङ्गम्‌' में समास है- 
(A) अव्ययीभाव 
(C) तत्पुरुष 


(उ) इन्द्र 
(0) बहुब्रीहि 


व्याख्या- 


सामासिकपद | लौकिक विग्रह 
A. पञ्चगङ्गम्‌ |पञ्चानां गङ्गानां समाहारः 
B. पाणिपादम्‌ |पाणी च पादौ च 
८ 
D 


सुपुरुषः शोभनः पुरुषः 
सुपाद्‌ शोभनौ पादौ यस्य सः 
अतः विकल्प `4' सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या भाग-4), पेज-43 


46. “कृष्णश्रितः ' में समास है- 
(A) अव्ययीभाव 
(0) इन्द्र 


(B) तत्पुरुष 
(0) बहुब्रीहि 


व्याख्या- 
सामासिकपद समास 

A. अध्यात्मम्‌ आत्मनि अव्ययीभाव 

B. कृष्णश्रितः कृष्णं श्रितः द्वितीया तत्पुरुष 

८. दधिघृतम्‌ दधि च घृतञ्च द्वन्द्व 

9. चित्रगुः चित्राः गावः यस्य सः | बहुत्रीहि 


अतः विकल्प '5' सही है। 
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व्याख्या- 
सामासिकपद | लौकिक विग्रह |समास 
A. हरित्रातः हरिणा त्रातः तृतीया तत्पुरुष 
उ. चक्रपाणिः | चक्र पाणौ यस्य सः | बहुव्रीहि 
C. प्रत्यर्थम्‌ अर्थम्‌ अर्थं प्रति अव्ययीभाव 
D. इन्द्राग्नी इन्द्रश्च अग्निश्च द्वन्द्व 


अतः विकल्प *५' सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या भाग-4), पेज-67 


48. 'चोरभयम्‌' में समास है- 
(A) तत्पुरुष 


(8) बहुब्रीहि 


(0) अव्ययीभाव ()) इन्द्र 


व्याख्या- 


सामासिकपद | लौकिक विग्रह समास 


A. चोरभयम्‌ । चोरात्‌ भयम्‌ पञ्चमी तत्पुरुष 
8. पञ्चगवधनः | पञ्च गावो धनं यस्य सः बहुब्रीहि 

€; सतृणम्‌ तृणमपि अपरित्यज्य |अव्ययीभाव 
79. | हस्तचरणम्‌ | हस्तश्च चरणश्च द्वन्द्व 


अतः विकल्प `4' सही है। 
स्त्रोत लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या भाग-4), पेज-77 


49. 'कुपुरुषः' में समास है- 
(A) अव्ययीभाव 


(B) ठन्द् 
(D) बहुव्रीहि 


(0) तत्पुरुष 


व्याख्या- 
सामासिकपद | लौ0विग्रह समास 
A. कुपुरुषः | कुत्सितः पुरुषः [| कुत्सित सु पुरुष सु | तत्पुरुष 
B. रामलक्ष्मणौ | रामश्च लक्ष्मणश्च | राम सु लक्ष्मण सु | इन्द्र 
€. अतिहिमम्‌ | हिमस्य अत्ययः | हिम्‌ ङस्‌ अति | अव्ययीभाव 
2. व्यूढोरस्कः | व्यूढम्‌ उरे यस्य सः | व्यूढ सु उरस्‌ सु | बहुव्रीहि 


अतः विकल्प `C' सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या भाग-4), पेज-30 


50. 'रूपवद्‌भार्यः' में समास है- 


स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या भाग-4), पेज-62 


47. हरित्रातः में समास है- 
(A) तत्पुरुष 
(0) अव्ययीभाव 


(A) तत्पुरुष 
(९) इन्द्र 


(उ) बहुत्रीहि 
(D) इन्द्र 


(B) अव्ययीभाव 
(D) बहुब्रीहि 
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व्याख्या- व्याख्या- 
सामासिकपद | लौकिक विग्रह समास सामासिकपद समास 
A. चोरभयम्‌ चोरात्‌ भयम्‌ तत्पुरुष A. मातापितरौ | माता च पिता च | इतरेतर द्वन्द्व 
B. उपराजम्‌ राज्ञः समीपम्‌ अव्ययीभाव 8. पाणिपादम्‌ | पाणी च पादौ च | समाहार इन्द्र 
८. धवखदिरौ धवश्च खदिरश्च द्वन्द्व ८. उवसुरौ श्वश्रृश्व श्वसुरश्च एकशेषद्वन्द्व 
9. रूपवद्धार्यः | रूपवती भार्या यस्य सः | बहुब्रीहि D. युधिष्ठिरः युधिष्ठिरः अलुक्‌ तत्पुरुष 


अतः विकल्प `D' सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या भाग-4), पेज-]99 


5]. "पीताम्बरः? में समास है- 
(A) तत्पुरुष 


(8) बहुब्रीहि 


(©) इन्द्र (D) अव्ययीभाव 


व्याख्या- 


सामासिकपद |लौकिक विग्रह समास 


A. विद्यार्थः विद्यया अर्थः तत्पुरुष 
B. पीताम्बरः पीतम्‌ अम्बरं यस्य सः | बहुब्रीहि 
८. रामकृष्णौ रामश्च कृष्णश्च द्वन्द्व 

D. ससखि सदृशः सख्या अव्ययीभाव 


अतः विकल्प ` 8' सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या भाग-4), पेज-] 9१ 


52. 'प्राप्तोदकः' में समास है- 


(A) इन्द्र (उ) बहुव्रीहि 

(0) अव्ययीभाव (D) तत्पुरुष 
व्याख्या- 

सामासिकपद लौकिक विग्रह | समास 


A. शमीदृशदम्‌ शमी च दृशद्‌ च | इन्द्र 


तयोः समाहारः 
B. प्राप्तोदकः ( ग्रामः ) | प्राप्तम्‌ उदकं यं सः | बहुव्रीहि 
८. सचक्रम्‌ चक्रेण युगपत्‌ | अव्ययीभाव 
D. हरित्रातः हरिणा त्रातः तत्पुरुष 


अतः विकल्प '5' सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या भाग-4), पेज-89 


53. “पाणिपादम्‌' में समास है- 
(A) इतरेतर द्वन्द्व 


(B) समाहार द्वन्द्व 


(0) एकशेष द्वन्द्व (0) अलुक तत्पुरुष 


अतः विकल्प `B' सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या भाग-4), पेज-247 
54. “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' सूत्र है- 


(A) कर्ता कारक का (98) कर्म कारक का 
(0) सम्प्रदान कारक का 


(0) करण कारक का 


व्याख्या- 

A. स्वतन्त्रःकर्त्ता ( ]/4/54 ) क्रिया की सिद्धि में स्वतन्त्र 
रूप से विवक्षित अर्थ की कर्ता कारक संज्ञा होती है 

8. कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ( 2/3/5 ) लगातार संयोग 
गम्यमान होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीया 
विभक्ति होती है। यह सूत्र कर्म कारक प्रकरण में दिया गया 
है। 

ट साधकतमं करणम्‌ ( ]/4/42 ) क्रिया की सिद्धि में 
जो पदार्थ सबसे अधिक उपकारक होता है उसकी करण 
कारक संज्ञा होती है। यथा- रामः बालिं बाणेन हतवान्‌ । 
यहाँ 'हननक्रिया में बाण सबसे अधिक उपकारक होनें से 
करण कारक है अतः तृतीया विभक्ति है। 

9. कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ ( ]/4/32 ) दान क्रिया 
के कर्म के द्वारा कर्ता जिसको सन्तुष्ट करना चाहता है उसकी 
सम्प्रदान संज्ञा होती है। यथा- राजा विप्राय गां ददाति। 
यहाँ राजा अपने गोदान रूपी कर्म से विप्र को सन्तुष्ट करना 
चाहता है अतः विप्र की सम्प्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति हुई। 
अतः विकल्प `B' सही है। 

स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी (कारकप्रकरण)- राममुनि पाण्डेय, पेज-54 


किस सूत्र से हुई है? 
(A) कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे 


(8) अकथितं च 
(0) अधिशीङस्थासां कर्म 
(D) सहयुक्तेऽप्रधाने 


व्याख्या - 


A. कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ( 2/3 /5 )- अत्यन्त 


€. 


ऋ 3 


संयोग (लगातार संयोग ) गम्यमान होने पर कालवाची 
और मार्गवाची शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है । 

जैसे - मासं कल्याणी । (महीने भर सुखदायी) 

अकथितं च ( /4/57 )- जहाँ अपादान आदि 
कारक विशेष अविवक्षित होते हैं, वहाँ अकथितं च' से 
कर्मसंज्ञा होती है और “कर्मणि द्वितीया” से द्वितीया विभक्ति । 
जैसे- () गां दोग्धि पयः। (2) बलिं याचते वसुधाम्‌। यहाँ 
'गाम्‌' और 'बलिम्‌' की ' अकथितं च' से कर्मसंज्ञा होकर 
कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई है। 
अधिशीङ्स्थासां कर्म ( /4 /46 )- यदि शीङ्‌ (शी), 
स्था और आस्‌ धातुओं के पहले अधि उपसर्ग लगा हो तो 
क्रिया के आधार की कर्मसंज्ञा होती है। 

जैसे- 

अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुण्ठं हरिः। 

“रामः गृहम्‌ अधितिष्ठति’ यहाँ स्था धातु में अधिः 
उपसर्ग होने के कारण आधार “गृह” की कर्मसंज्ञा होकर 
द्वितीया विभक्ति हो गयी। 

अतः विकल्प ' € सही है। 


D. सहयुक्तेऽप्रधाने (2/3/9 )- सह एवं सह के 


अर्थवाची शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति 
होती है - जैसे- पुत्रेण सह आगतः पिता। 


स्त्रोत- सिद्धान्तकोमुदी (कारकप्रकरण)- राममुनि पाण्डेय, पेज-42 
56. 'मासमास्ते' 'मासम्‌' पद में कौन सी विभक्ति है? 


(B) द्वितीया विभक्ति 
(D)चतुर्थी विभक्ति 


(A) प्रथमा विभक्ति 


(C) तृतीया विभक्ति 


व्याख्या- 


A. प्रथमा विभक्ति- प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा 


B. 


(2/3/46)- अर्थात्‌ प्रातिपदिकार्थमात्र, लिङ्गमात्र, 
परिमाणमात्र तथा वचनमात्र में प्रथमा विभक्ति होती हैं। 
उच्चैः नीचैः , कृष्णः, श्रीः ज्ञानम्‌ आदि। 

द्वितीया विभक्ति- अकर्मकधातुभियोगे देशः कालो भावो 
गन्तव्योऽध्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यम्‌ (वा.) अकर्मक 
धातुओं के प्रयोग में देश, काल, भाव और गन्तव्य मार्ग 
की कर्मसंज्ञा होती है। () मासमास्ते। (2) कुरून्‌ 
स्वपिति। 


C. 
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तृतीया विभक्ति- कर्तृकरणयोस्तृतीया (2/3/8) अनुक्त 
कर्ता करण में देश, काल, भाव और गन्तव्य मार्ग की 
कर्मसंज्ञा होती है। रामेण बाणेन हतो बाली। 

चतुर्थी विभक्ति- रुच्यर्थानां प्रीयमाणः (१/4/33) रुच्यर्थ 
अर्थात्‌ अभिलाषार्थक धातुओं के प्रयोग में प्रीयमाण व्यक्ति 
की सम्प्रदान सञ्ज्ञा होती है। हरये रोचते भक्तिः। 

अतः विकल्प B सही है। 


स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी (कारकप्रकरण)- राममुनि पाण्डेय, पेज-36 
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“बालकाय मोदकाः रोचन्ते' में बालकाय में कौन- 
सी विभक्ति है? 

(A) द्वितीया विभक्ति 
(0) चतुर्थी विभक्ति 


(B) तृतीया विभक्ति 
(0) पञ्चमी विभक्ति 


व्याख्या- 
अभिनिविशश्च (द्वितीया)- यदि विश्‌ धातु के पूर्व अभि 
और नि ये दोनों उपसर्ग क्रमशः लगे हों तो क्रिया के 
आधार की कर्मसंज्ञा होती है। अभिनिविशते सन्मार्गम्‌। 
अपवर्गे तृतीया (तृतीया)- (2/3/6) 

अपवर्ग का अर्थ है- क्रिया की समाप्ति होने पर फल की 
प्राप्ति। अपवर्ग द्योतित होने पर काल और मार्गवाची शब्द 
से अत्यन्तसंयोग गम्यमान होने पर तृतीया विभक्ति होती है। 
अह्वा क्रोशेन वा अनुवाकोऽधीत। 

रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ( .4.33 ) (चतुर्थी)- रुच्यर्थ 
अर्थात्‌ अभिलाषार्थक धातुओं के प्रयोग में प्रीयमाण व्यक्ति 
की सम्प्रदान सञ्ज्ञा होती है। 

बालकाय मोदकाः रोचन्ते 

हरये रोचते भक्तिः 

पराजेरसोढः ( ।/4/26 ) (पञ्चमी)- यदि जि धातु के 
पूर्व परा उपसर्ग लगा हो तो जो असह्य पदार्थ होता है 
उसकी अपादानसज्ज्ञा होती है। अध्ययनात्‌ 

पराजयते । 

अतः विकल्प *€" सही है। 


स्त्रोत- सिद्धान्तकोमुदी (कारकप्रकरण)-राममुनि पाण्डेय,पेज-66 


58. 


“पुष्पेभ्यः स्पृहयति' में कौन सा कारक है? 
(A) कर्म कारक 


(B) करण कारक 


(0) सम्प्रदान कारक (0) अपादान कारक 


व्याख्या- 

A. कर्तुरीप्सिततमं कर्म ( /4 /49 )- कर्ता अपनी क्रिया 
के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता 
है, उसकी कर्म कारक संज्ञा होती है। 
उदाहरण- बालकः विद्यालयं गच्छति। 

छ. साधकतमं करणम्‌ ( ]/4/42 )- क्रिया की सिद्धि 
में जो पदार्थ सबसे अधिक उपकारक हो उसकी करण 
कारक संज्ञा होती है।- 
जैसे- रामेण बाणेन हतो बाली। यहाँ बाण' करणकारक 
है अतः तृतीया विभक्ति हुई। 

€. स्पृहेरीप्सितः ( ।/4/36 )- स्पृह्‌ (चाहना) धातु के 
योग में इप्सित (जिसे चाहा जाय) पदार्थ की सम्प्रदान संज्ञा 
होती है। जैसे- पुष्पेभ्यः स्पृहयति। 

D. धुवमपायेऽपादानम्‌ ( /4/24 )- अलग होने की 
क्रिया में जो पदार्थ ध्रुव होता है अर्थात्‌ जिससे अलगाव 
होता है उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है, और 
अपादान में पञ्चमी विभक्ति होती है। उदाहरण- धावतोऽश्वात्‌ 
पतति। 
अतः विकल्प *€" सही है। 

स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी(कारकप्रकरण)-राममुनि पाण्डेय, पेज-69 


59. 'मातुः स्मरति’ के ' मातुः ' पद में कौन सी विभक्ति 
है? 


(4) पञ्चमी विभक्ति (98) चतुर्थी विभक्ति 


(0) तृतीया विभक्ति (0) षष्ठी विभक्ति 


व्याख्या- 

(A) अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति ( ]/4/2 8 ) ( पंचमी )- 
व्यवधान (छिपना) होने की क्रिया में कर्ता जिससे छिपना 
चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। 
उदाहरण- मातुर्निलीयते कृष्णः। 

(उ) धारेरुत्तमर्णः ( ]/4/35 ) ( चतुर्थी )- णिजन्त धृ 
धातु के योग में ऋण देने वाले की सम्प्रदान संज्ञा होती है। 
उदाहरण- भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः। 

(0 हेतौ (2/3/23 ) (तृतीया )- हेतु अर्थ के वाची 
शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। 
उदाहरण- 7. पुण्येन दृष्टो हरिः। 2. अध्ययनेन वसति। 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


(D) षष्ठी शेषे (2/3/50 ) (षष्ठी )- शेष अर्थों में षष्ठी 
विभक्ति होती है। शेष अर्थ हैं -कर्म, करण इत्यादि कारकों 
से भिन्न तथा प्रातिपदिकार्थ से भिन्न | 
उदाहरण- 

१. मातुः स्मरति। 2. राज्ञः पुरुषः। 3. सर्पिषो जानीते। 
अतः विकल्प ` सही है। 
स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी(कारकप्रकरण)-राममुनि पाण्डेय, पेज-4 09 


60. 'कृष्णस्य कृतिः' में 'कृष्ण पद में षष्ठी विभक्ति 
किस सूत्र से हुई है? 


(A) षष्ठी शेषे 
(0) कर्तृकर्मणोः कृति 


(B) षष्ठी हेतुप्रयोगे 
(D) उभयप्राप्तौ कर्मणि 


व्याख्या- 

A. षष्ठी शेषे( 2/3/50 )- जहाँ कर्म आदि कारक विवक्षित 
न हो अर्थात्‌ जहाँ प्रथमा से सप्तमी पर्यन्त किसी भी 
विभक्ति का प्रयोग विहित नहीं है ऐसे स्थलों में षष्ठी 
ब्रिभक्ति होती है। 
जैसे- . सतां गतम्‌ (2) फलानां तृप्तः। 

छ: षष्टी हेतुप्रयोगे (2/3/26 )- वाक्य में 'हेतु' शब्द 
का प्रयोग होने पर हेतु (कारण) में तथा हेतु” शब्द में 
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। 
जैसे- अन्नस्य हेतोर्वसति। 

८. कर्तृकर्मणोः कृतिः (2/3/65 )- कृत्‌ प्रत्ययान्त 
(कृदन्त) के योग में अनभिहित कर्ता और कर्म कारक में 
षष्ठी विभक्ति होती है। 
जैसे- ।. कृष्णस्य कृतिः 2. जगतः कर्त्ता कृष्णः | 

D. उभयप्राप्तौ कर्मणि ( 2/3/66 )- यदि कृदन्त के योग 
में कर्ता और कर्म दोनों में एक साथ षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो तो 
केवल अनुक्त कर्म कारक में ही षष्ठी विभक्ति हो। 
जैसे- आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपेन 
अतः विकल्प `C' सही है। 

स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी(कारकप्रकरण)-राममुनि पाण्डेय,पेज-] 20 


62. 'टाप्‌' प्रत्यय होता है- 
(A) अकारान्त प्रातिपदिक से 
(B) ईकारान्त प्रातिपदिक से 


(0) उकारान्त प्रातिपदिक से 
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


व्याख्या- 

* अजाद्यतष्टाप्‌ ( 4/ /4 )- अजादिगण में पठित एवं 
हृस्व अकारान्त शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में “टाप्‌” प्रत्यय 
होता है । उदाहरण- अजा, राधा, रमा आदि। 

* उगितश्च (4//6 )- जिसमें उक्‌ (उ, ऋ, ल) की 
इत्संज्ञा हो गई हो ऐसे प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में 
“डीप? प्रत्यय होता है। जैसे- भवती, पचन्ती, दीव्यन्ती 
आदि। 
अतः विकल्प ` 4' सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी- गोविन्दाचार्य,पेज- 54 


62. ङीप्‌ प्रत्यय होता है- 
(A) अकारान्त प्रातिपदिक से 


(B) ईकारान्त प्रातिपदिक से 
(0) उकारान्त प्रातिपदिक से 
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


व्याख्या- 

* द्विगोः (4//2 )- अदन्त द्विगु समास से स्त्रीत्व की 
विवक्षा में डीप्‌ प्रत्यय होता है। जैसे- त्रिलोकी। 
किन्तु अजादि होने पर टापू प्रत्यय लगकर त्रिफला, त्र्यनीका 
आदि भी बनेगा। 

* उगितश्च (4//6 )- सूत्र से उक्‌ अर्थात्‌ उ, ऋ, ल 
की जहाँ इत्सञ्ज्ञा हो गई है ऐसे उगित्‌ प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व 
की विवक्षा में डीपू प्रत्यय होता है। 
जैसे- भवन्ती, पचन्ती, कुर्वती आदि। 
अतः विकल्प ` €' सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी- गोविन्दाचार्य,पेज- 55 
63. “लाबणिकी' शब्द लावणिक में किस प्रत्यय के 
संयोग से बनता है? 


(A) टाप्‌ 
(C) ङीष्‌ 


(उ) ङीप्‌ 
(0) डीन्‌ 


व्याख्या- 

A. अजाद्यतष्टाप्‌ ( 4//4 )- अजादिगण में पढ़े गये 
शब्द अथवा हृस्व अकारान्त शब्दों से स्त्रीलिङ्ग की 
विवक्षा में टापू प्रत्यय होता है 
जैसे- अजा, एडका, बाला, गङ्गा आदि। 

8. टिड्डाणञ्द्यसज्दघ्नञ्मात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्वरपः 
(4//4)- अनुपसर्जन जो टित्‌, ढा, अणू, द्वयसच्‌ दघ्नञ्‌, 
मात्रच्‌, तयप्‌, ठक्‌ , ठञ्‌, कञ्‌, क्वरपू प्रत्यय के अन्त में 
होने वाले अदन्त प्रातिपदिक से डीपू प्रत्यय होता है। 
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जैसे- लावणिकी, आक्षिकी आदि। 

८. षिद्रौरादिभ्यश्च (4//4 )- षित्‌ प्रत्ययान्त गौरादिगण 
में पठित शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ प्रत्यय होता 
है। 
जैसे- गौरी, नर्तकी, गार्ग्यायणी आदि । 

D. शार्ङ्गरवाद्यञो ङीन्‌ ( 4//73 )- 
शार्ङ्गरवादिगण में पठित शब्दों तथा अज्‌ प्रत्यय अन्त में हो 
ऐसे जातिवाचक प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीन्‌ 
प्रत्यय होता है। जैसे- शार्ङ्गरवी, बेदी, ब्राह्मणी। 
अतः विकल्प `B' सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- गोविन्दाचार्य,पेज- 55 


64. 'नर्तकी' शब्द नर्तक में किस प्रत्यय के संयोग से 


हुआ? 

(A) टाप्‌ (B) ङीप्‌ 
(0) ङीष्‌ (D) ङीन्‌ 
व्याख्या- 

सत्र उदाहरण 


अजा, मूषिका, होडा, 
मन्दा आदि 

कुमारी, किशोरी 
नर्तकी, गौरी 

नारी 


८. षिद्गौरादिभ्यश्च | डीष्‌ 

D. नृनरयोर्वद्धिश्च | डीन्‌ 
अतः विकल्प `C' सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- गोविन्दाचार्य,पेज-]59 


65. ' कुम्भकारः ' में प्रत्यय है- 


(A) शतृ (B) शानच्‌ 
(©) तुमुन्‌ (0) अण्‌ 
व्याख्या- 
हुन वि / प्रत्यय शब्द 

&. इष्‌ + शतृ इच्छन्‌ 

B. धा" शानच्‌ दधानः 

€. भुज्‌ + तुमुन्‌ भोक्तुम्‌ 

D. कुम्भ+ कृ + अण्‌ कुम्भकारः 


अतः विकल्प `D' सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- गोविन्दाचार्य,पेज- 
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66. ' भू? धातु लोट्लकार प्रथमपुरुष एकवचन में हो 
जाता है- 


(A) भविता 
(0) भवतः 


(8) भवतु 
(D) भव 


व्याख्या- 
भू सत्तायाम्‌ ( होना ) भ्वादिगण, अकर्मक, सेट्‌ ,परस्मैपद 
A. भू धातु लुट्लकार प्रथमपुरुष, एकवचन में “भविता” रूप 
बनता है- 
भविता भवितारौ भवितारः 
B+D लोट्लकार, प्रथमपुरुष, एकवचन में “भवतु” तथा मध्यम 
पुरुष एकवचन में भव' रूप बनेगा - 


भवतु भवताम्‌ भवन्तु 
भव भवतम्‌ भवत 
भवानि भवाव भवाम 

€. लट्लकार, प्रथमपुरुष, द्विवचन में भवतः रूप बनेगा - 
भवति भवतः भवन्ति 


अतः विकल्प `B' सही है। 
स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-]45 


67. “गम्‌ ' धातु लटूलकार मध्यम पुरुष द्विवचन में हो 


जाता है- 
(A) गच्छतः (B) गच्छामि 
(0) गच्छत (D) गच्छथः 
व्याख्या- 
गम्ल गतौ ( जाना ) भ्वादिगण, सकर्मक, परस्मैपद, 
अनिट्‌ 

* गम्‌ धातु लट्लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप गच्छथः 
बनेगा। 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्र पु0 गच्छति गच्छतः गच्छन्ति 
म0 पु0 गच्छसि गच्छथः गच्छथ 
उ0पु0 गच्छामि गच्छावः गच्छामः 


अतः विकल्प `D' सही है। 
स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-49 


68. आसीत्‌? क्रिया का लकार है- 
(A) लुड्‌ (छ) लड्‌ 
(0) लङ्‌ 


(0) लिट्‌ 


व्याख्यास्मि 

व्याख्या- 
अस्‌-सकर्मक, सेट, उभयपदी, भ्वादिगण 

4. लुङः 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्रणपु७ अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ 
म0पु0 अभूः अभूतम्‌ अभूत 
उ0पु0 अभूवम्‌ अभूव अभूम 

उ. लङ्‌ 
प्रपुए आसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ 
म0पु0 आसीः आस्तम्‌ आस्त 
उ0पु0 आसम्‌ आस्व आस्म 

C. लिट्‌ 
प्रणपु0० बभूव बभूवतुः बभूवुः 
म0पु0 बभूविथ बभूवथुः बभूव 
उ0पु0 बभूव बभूविव बभूविम 

D. लड 
प्र०पु0 अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 
म0पु0 अभविष्यः अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
उ0पु0 अभविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम 


अतः विकल्प `B' सही है। 
स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-60 


69. 'गम्‌' धातु लिट्‌ लकार प्रथम पुरुष एकवचन में हो 


जाता है- 

(A) अगच्छत्‌ (B)जम्मुः 

(0) जगाम (D) अगमत्‌ 

व्याख्या- 

गम्‌ धातु भ्वादिगण, परस्मैपद, सकर्मक, अनिट्‌ 
A. लङ 

प्र.पु. अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ अगच्छन्‌ 
उ. व ८. लिट्‌ 

प्र.पु. जगाम जग्मतुः जग्मुः 
०. लुङ्‌ 

प्र.पु. अगमत्‌ अगमताम्‌ अगमन्‌ 


अतः विकल्प ` €' सही है। 
स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-49 


70. 'पठ्‌' धातु विधिलिङ्‌ प्रथम पुरुष द्विवचन में हो 


जाता है- 

(4) पठ (8) पठताम्‌ 

(0) पठेताम्‌ (0) पठेत्‌ 

व्याख्या- 

(A) पठ तथा (8) पठताम्‌ यह रूप लोट्लकार प्रथमपुरुष 
में बनता है। 


पठ्‌ विधिलिङ्‌ लकार भ्वादिगण, परस्मैपद सकर्मक 
सेट्‌, परस्मैपद विधिलिङ्‌ 


प्र०पु0 पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः 
म0पु0 पठेः पठेतम्‌ पठेत 
उ0पु0 पठेयम्‌ पठेव पठेम 


अतः विकल्प `€' सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-324 


7]. “बालकेन ग्रन्थः दृश्यते' प्रयोग है- 
(A) कर्तृवाच्य का 
(B) कर्मवाच्य का 


(0) भाववाच्य का 


(D) उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं 
व्याख्या- 

वाच्य उदाहरण 

कर्तृवाच्य - बालकः ग्रन्थं पश्यति। 
कर्मवाच्य - बालकेन ग्रन्थः दृश्यते। 
भाववाच्य बालकेन स्थीयते। 


वाच्य के विषय में कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य- 

भः कर्तृवाच्य- इसमें कर्त्ता मुख्य होता हे कर्ता के अनुसार ही 
क्रिया का रूप होता है, अर्थात्‌ क्रिया का पुरुष, लिङ्ग कर्त्ता 
के पुरुष वचन और लिङ्ग के अनुसार ही होता है। कर्तृवाच्य 
में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के 
अनुसार होती है। 

न कर्मवाच्य- सकर्मक धातुओं से ही कर्मवाच्य होता है 
इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म के अनुसार ही क्रिया 
के लिङ्ग, विभक्ति और वचन होते हैं। कर्मवाच्य के कर्म में 
प्रथमा होती है, कर्ता में तृतीया, क्रिया कर्म के अनुसार। 

न भाववाच्य- अकर्मक धातु से ही भाववाच्य होता है, 
सकर्मक से नहीं। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है 
क्रिया में प्रथम पुरुष एकवचन का प्रयोग होता है। 
अतः विकल्प ' 8› सही है। 

स्त्रोत- रचनानुवादकोमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-52, 53 
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, “छात्रेण उपविश्यते' में प्रयोग है- 


(A) कर्तृवाच्य 

(B) कर्मवाच्य 

(0) भाववाच्य 

(D) उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं 

व्याख्या- 

SBE न उदाहरण 
A. कर्तृवाच्य छात्रः पुस्तकं पठति 
B. कर्मवाच्य छात्रेण पुस्तकं पठ्यते 
€. भाववाच्य छात्रेण उपविश्यते। 


विशेष- कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्मवाच्य में कर्म तथा भाववाच्य 
में भाव (क्रिया) की प्रधानता होती है। 
अतः विकल्प ' €? सही है। 

स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-52-55 


73. सांख्यदर्शन का प्रमुख सिद्धान्त है- 
(A) असत्कार्यवाद (B) विवर्तवाद 
(0) सत्कार्यबाद (D) शून्यवाद 


व्याख्या- 

म जड दर्शन 
A, न्याय 
B. विवर्तवाद वेदान्त 
€. सत्कार्यवाद सांख्य 
D. शून्यवाद बौद्ध 


विशेष- सांख्य दर्शन में कार्य अपने कारण में सत्‌ रूप से 
विद्यमान रहता है। “सांख्यकारिका” में ईश्वरकृष्ण ने सत्कार्यवाद 
की सिद्धि में 5 तर्क दिये हैं- 
।. असदकरणात्‌ 2. उपादानग्रहणात्‌ 3. सर्वसम्भवाभावात्‌ 
4. शक्तस्य शक्यकरणात्‌ 5. कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌।। 
अतः विकल्प *€" सही है। 

स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.9)- राकेश शास्त्री, पेज-29,30 


74. सांख्यकारिका में कुल कितने तत्त्वों का विवेचन 
हुआ है- 


(A) सात 
(0) सोलह 


(B) ग्यारह 
(D) पच्चीस 
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व्याख्या- 

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। 

षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥ 
(सां.का.-3) 

पुरुष, प्रकृति, महत्‌, आहङ्कार, पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ, 

पञ्चकर्मेन्द्रियाँ, मन, पञ्चतन्मात्रायें, पञ्चमहाभूत इस प्रकार 

कुल 25 तत्त्वों का सांख्यकारिका में विवेचन हुआ है। 

प्रकृति विकृतयः- सप्त'-7 

'घोडशकस्तु विकारः? -]6 

केवल प्रकृतिः? (मूल प्रकृतिः) -॥ 

न प्रकृतिः न विकृतिः पुरुष: -] 

इसप्रकार सांख्यकारिका में कुल तत्त्वों की संख्या 25 हैं। 

अतः विकल्प `D' सही है। 

स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.3)- राकेश शास्त्री, पेज-8 
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(3) प्रकृति 
00) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


(^) पुरुष 


(0) ईश्वर 


व्याख्या- 
भ ईश्वरकृष्ण कृत 'सांख्यकारिका' में पुरुष की सत्ता की सिद्धि 
में 5 कारण दिये गये हैं- 
संघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌। 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च 
(सां.का.- 7) 
। . संघटनात्मक समूहरूप वस्तुओं के दूसरे के लिए होनें के 
कारण 2. गुणत्रय धर्मो से विपरीत धर्म वाले की अपेक्षा 
होने के कारण 3. अधिष्ठाता होने की अपेक्षा से 4. भोक्ता 
होने की अपेक्षा से 5. मोक्ष के लिये प्रवृत्त होने से पुरुष की 
सत्ता सिद्ध होती है। 
भ अव्यक्त (प्रकृति) की सत्ता सिद्धि के 5 कारण- 
भेदानां परिमाणात्‌, समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश्च 
कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य 
(सांख्यकारिका- 5 ) 
* सांख्यदर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। 
अतः विकल्प ` 4? सही है। 
स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.7)- राकेश शास्त्री, पेज-56 


76. किस दर्शन में यह प्रतिपादित किया गया है कि 
आत्माएँ अनेक हैं? 

(A) न्यायदर्शन 
(0) सांख्यदर्शन 


(8) मीमांसादर्शन 
(D) वेदान्तदर्शन 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 
ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में पुरुष (आत्मा) बहुत्व (अनेकता) 
सिद्ध करते हैं- 
जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च। 
पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव॥ 

(सा.का. 8) 
जन्म, मरण और इन्द्रियों की व्यवस्था होने के कारण और 
एक साथ प्रवृत्त का अभाव होने के कारण तथा तीनों गुणों 
के भेद के कारण ही पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। 
इसप्रकार पुरुष बहुत्व में तीन कारण बताये गये हैं। 
अतः विकल्प '€' सही है। 

स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.8)- राकेश शास्त्री, पेज-59 


77. सांख्य के अनुसार प्रमाणों की संख्या है- 


(A) दो (8) तीन 
(C) चार (D) पाँच 
व्याख्या- 
र चार्वाक प्रत्यक्ष प्रमाण = एक प्रमाण 
*- जैन/बौद्ध/वैशेषिक | प्रत्यक्ष, अनुमान -दो प्रमाण 
*_ सांख्य/योग- प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द-तीन प्रमाण 
बे न्याय ्रत्यक्ष,अनुमान,उपमान, शब्द- चार 
प्रमाण 
# प्रभाकर मीमांसक | प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द, अर्थापत्ति-पाँच प्रमाण 
* भाइ मीमांसक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द, अर्थापत्ति, अभाव-छः प्रमाण 
भ पौराणिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 


शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, 
सम्भव, ऐतिह्य-आठ प्रमाण 


अतः विकल्प ` B' सही हैं। 
स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.4)- राकेश शास्त्री, पेज-] 2 


. न्याय दर्शन के प्रणेता हैं- 
(A) कपिल (B) गौतम 
(८) शंकर (D) पतञ्जलि 
व्याख्या- 
षड आस्तिक दर्शन प्रणेता ( आचार्य ) 
।. सांख्य - कपिलमुनि 
2. योग - महर्षि पतञ्जलि 
3. न्याय - गौतम 
4. वैशेषिक - कणाद 
5. पूर्वमीमांसा - जैमिनि 
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6. उत्तर मीमांसा ह - बादरायण उ. फला हि विजरो उल £? 
नास्तिक दर्शन (A) तीन (8) पाँच 
]. बौद्ध - गौतम 
2, जैन - ऋषभदेव या महावीर स्वामी २ jd 
3. चार्वाक - चार्वाक व्याख्या- 
अतः विकल्प ` B' सही है। & . केशवमिश्र प्रणीत न्यायदर्शन के प्रकरण ग्रन्थ तर्कभाषा के 
स्त्रोत- भारतीय दर्शन- चटर्जी और दत्त, पेज-68 अनुसार हेतुओं की संख्या तीन मानी गयी है। 


र 


79. तर्कभाषा के अनुसार अनुमान के कितने अवयव हैं? 


(A) तीन (8) चार ॥. अन्वयव्यतिरेकी पर्वतोऽग्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌। 

(0) दो (D) पाँच 2. केवलव्यतिरेकी जीवच्छरीरं सात्माकम्‌ 

लाला 3. केवलान्वयी हेतु शब्दोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ । 
A. सांख्य के अनुसार- अनुमान के तीन भेद हैं- 8. हेत्वाभास के । Sn 

“' त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌'' (सां. का.05) । . असिद्ध हेत्वाभास गगनारविन्दं सुरभि, 

।. पूर्ववत्‌ 2. शेषवत्‌ 3. सामान्यतोदृष्ट अरविन्दत्वात्‌ 


B. pens के अनुसार प्रमाण के चार भेद हैं- सरोजारविन्दवत्‌ 
( प्रत्यक्षानुमा नं श प म नशब्दाः प्रमाणानि ) . विरुद्ध हेत्वाभास- शब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌ आत्मवत्‌। 


नु 2 
ति त के नात क कद हैं. 3. अनैकान्तिक हेत्वाभास- शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌ व्योमवत्‌। 
| र | द्विविधं, स्वार्थ परार्थं चेति) 4. प्रकरणसम हेत्वाभास- शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववत्‌ 
D. के पाँच अवयव- 5. 'कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास- वहिरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌ घटवत्‌। 
]. प्रतिज्ञा 2. हेतु 3. उदाहरण 4. उपनय 5. निगमन ८ \ तर्कसंग्रह के अनुसार 7 पदार्थ हैं- 
अतः विकल्प `D' सही है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। 
स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-92 9. तर्कभाषा के अनुसार चार प्रमाण हैं- 
80. तर्कभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः 
अलौकिक प्रत्यक्ष का भेद नहीं है? प्रमाणानि।' 
(A) सामान्यलक्षण (B) प्रतिज्ञा अतः विकल्प 'B' सही है। 
(0) ज्ञानलक्षण (D) योगज स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-0 


व्याख्या- 82. 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म!” यह महावाक्य किस उपनिषद्‌ 
केशव मिश्र तर्कभाषा में प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तर्गत छह से सम्बद्ध है? 
लौकिक और तीन अलौकिक सन्निकर्षो की चर्चा करते हैं- (4) ऐतरेयोपनिषद्‌ (9) छान्दोग्योपनिषद्‌ 
सन्निकर्ष (८) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (0) माण्डूक्योपनिषद्‌ 
या 
लौकिक सन्निकर्ष (6) अलौकिक सन्निकर्ष ( 3 ) व्याख्या-- 
A. प्रज्ञानं ब्रह्म (ऋग्वेद, ऐतरेयोपनिषद्‌)- सब प्रकार की शक्ति 
]. संयोग (चक्षु-घट) ]. सामान्यलक्षण देने वाले प्रज्ञानस्वरूप परमात्मा है, वे ही हमारे उपास्य देव 
2. संयुक्त समवाय (चक्षु-घटरूप) 2. ज्ञानलक्षण ब्रह्म हैं। 
| 3. योगज 8. सर्व खल्विदं ब्रह्म (सामवेद, छान्दोग्योपनिषद्‌)- यह सारा 
. संयुक्त समवेत समवाय (चक्षु- घटरूपत्व) जगत निश्चय ही ब्रह्म है। 


. समवाय ( श्रोत्र-शब्द) लेय बहा (कृष्णय्जवेंद, वैनिरीयोपनिषद)- 
०० वि 6 ववि (तिः ज . सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (कृष्णयजुर्वेद, द्‌) ब्रह्म 


विशेष्य विशेषणभाव (चक्षु- घटाभाव) को जानने वाला परमात्मा की प्राप्ति करने में सफल हो जाता है। 
जात विकल्प सही है। D. अयमात्मा ब्रह्म (अथर्ववेद, माण्डूक्योपनिषद्‌)- यह सम्पूर्ण 
स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-6 जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, सब का सब ब्रह्म है। 


० पा क. (७२ 
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नोट- महावाक्यों की संख्या चार है- 


* प्रज्ञानं ब्रह्म - ऋग्वेद - ऐतरेयोपनिषद्‌ 

* अहं ब्रह्मास्मि - यजुर्वेद - बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
ऋ तत्त्वमसि - सामवेद - छान्दोग्योपनिषद्‌ 

भ: अयमात्मा ब्रम - अथर्ववेद - माण्डूक्योपनिषद्‌ 


अतः विकल्प `B' सही है। 
स्त्रोत- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (3/74/7 ) गीताप्रेस गोरखपुर, पेज-280 


83. तत्त्वमसि महावाक्य किससे सम्बन्धित है? 


(A) कठोपनिषद्‌ (8) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
(0) छान्दोग्योपनिषद्‌ (0) मुण्डकोपनिषद्‌ 
व्याख्या- 
वाक्य वेद 

A. स्वर्गे लोके न भयं कृष्णयजुर्वेद 
किञ्चनास्ति 

B. आत्मैवेदमग्र बृहदारण्यकोपनिषद्‌ | शुक्लयजुर्वेद 
आसीत्पुरुषविधः 

८. तत्त्वमसि छान्दोग्योपनिषद्‌ | सामवेद 


D. दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः | मुण्डकोपनिषद्‌ | अथर्ववेद 
सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः। 
अतः विकल्प `€ सही है। 

स्त्रोत- छान्दोग्य उपनिषद्‌(6/8/7) गीताप्रेस गोरखपुर, पेज-69 


(A) शिक्षा (B) कल्प 
(८) निरुक्त (0) ज्योतिष 
व्याख्या- 

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। 
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ।। 

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌।। 
तस्मात्‌ साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते।। 
| वेद पुरुष के अङ्ग 
शिक्षा घ्राण 
निरुक्त श्रोत्र 
ज्योतिष नेत्र 
कल्प हाथ 
व्याकरण मुख 
छन्द पाद 


. तर्कसंग्रह के अनुसार गुणों की संख्या है- 
(A) अनन्त (B) सात 
(८) चौबीस (D) दो 


व्याख्या- 
अन्नम्भट्ट कृत तर्कसंग्रह के अनुसार- 

विशेष पदार्थ की संख्या अनन्त है 'नित्यद्रव्यवृत्तयो 
विशेषास्तवनन्ता एव” अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहने वाला 
व्यावर्तक विशेष अनन्त हैं। 

तर्कसंग्रह में पदार्थों की संख्या सात है द्रव्य-गुण-कर्म- 
सामान्य-विशेष-समवाय-अभावाः सप्तपदार्थाः’ अर्थात्‌ 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष,समवाय,अभाव ये सात पदार्थ 
हैं। 

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, 
विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा 
संस्कार ये चौबीस गुण हैं। 

सामान्य की संख्या दो हैं- परसामान्य तथा अपर सामान्य। 
अतः विकल्प *€" सही है। 
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उचरमाला 


l.B 2.B 3.D 4.D 5.8 6.0 7.€- 8.C 9.B I0.D IL.C I2.B 
I3.D I4C 5.0 I6.B I7C 86.6 I9.B 20.4 2LlC 22.8 23.8 24.45 
25... 26.6 27.6 28.C 29.85 ३304 l.B 32.0 ३33. 34.58 35.B 36.0 
37. 38.4 उ39.8 40.4 4I.B 42.5 43.8 44.8 45.4 46.5 47.4 48.4 
49.6७. 50.02 5l.B 52.8 53.8 54.8 55.6. 56.8 STC 58.6. 59D 60.0 
6l.A 62.6. 63.8 64.C 65.02 66.8 67D 68.8 69... 70.6 7l.B 72.0 
73.C 74D 75.46 76.6. 77.8 78.8 79D 80.8 8I.B 82.B 83. 84.09 


85. ८ 
ml 


सम्पर्क सूत्र- 780038404, 9839852033 
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3. प्रवक्ता (PGT) संस्कृत 


“आ परितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌' 


सूक्ति किस ग्रन्थ से सम्बन्धित है? 
(A) उत्तररामचरितम्‌ 


2003 


“गण्डस्योपरि पिण्डकः संवृत्तः' है- 
(A) सूक्ति (B) काव्यलक्षण 
(0) मुहावरा (0) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


(उ) महाभारतम्‌ 
(0) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
(D) किरातार्जुनीयम्‌ 


व्याख्या- 

A. उत्तररामचरितम्‌- भवभूति विरचित उत्तररामचरितम्‌ नाटक 
के द्वितीय अङ्क में तापसी आत्रेयी वनदेवता से कहती है 
कि- 

' रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते।' 

(उ.रा. 2/2) 
“निश्छल एवं विशुद्ध सज्जनों का चरित सदा विजय-को 
प्राप्त होता है।' 

B. महाभारत- महाभारत के द्रोणपर्व में घटोत्कच ने दुर्योधन 
से अलम्बुष का वध करने के पश्चात्‌ कहा- 
‘रिक्तपाणिर्न पश्येत राजानं ब्राह्मणं स्त्रियम्‌।' 

(महा. द्रोणपर्व 74/43) 
राजा, ब्राह्मण एवं स्री से खाली हाथ नहीं मिलना 
चाहिए। 

८. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कालिदास कृत 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के प्रथम अङ्क में प्रस्तावना 
प्रसङ्ग में सूत्रधार नटी से कहता है कि- 

“आ परितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌' 
(अभि. 4/2) 

विद्वानों के सन्तुष्ट न होने तक मैं अभिनय के कौशल 
को पूर्ण नहीं समझता हूँ।' 

अतः विकल्प € सही है। 

D. किरातार्जुनीयम्‌- द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि- 
“शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः।' 

(किरात. /42) 
“शान्तिपूर्वक मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं राजा 

लोग नहीं।' 
स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (/2)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-8 


व्याख्या- 
A, सूक्ति - काव्यो में विशेष कथन के लिए सूक्तियों का 
प्रयोग किया जाता है। 
मारीच आश्रम पर पहुँचने के उपरान्त राजा दुष्यन्त शुभ 
शकुन का अभिनय करते हुए कहते हैं कि- 
“पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवर्तते।' 
(अभि. 7/3) 
“पहले तिरस्कृत किया हुआ कल्याण दुःख रूप में पुनः 
परिणत हो जाता है।' 
8. काव्यलक्षण- मम्मट के अनुसार काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास 
में काव्यलक्षण निम्नवत्‌ है- 
' तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि।' 
(का.प्र. सूत्र-।) 
दोषों से रहित गुणयुक्त और कहीं-कहीं अलङ्कार रहित 
शब्द और आर्थ की समष्टि काव्य कहलाता है। 
€. मुहाबरा- अपनी बात को विशेष कथन के द्वारा प्रस्तुत 
करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे- 
'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' के द्वितीय अङ्क के आरम्भ में मृगया 
से परिश्रान्त विदूषक राजा के आने एवं शकुन्तला दर्शन 
विषयक वृत्तान्त का स्मरण करके कहता है- 
“गण्डस्योपरि पिण्डकः संवृत्तः।' (अभि.अङ्क-2 ) 
फोड़े के ऊपर फोड़ा हो गया अर्थात्‌ एक विपत्ति और आ 
गई। 
अतः विकल्प € सही है। 
स्रोत - अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (अङ्क-2)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-9] 


अपनी किस सखी को भेजा था? 
(B) उर्वशी 
(D) तिलोत्तमा 


(A) सानुमती 
(C) रम्भा 


व्याख्या- 
भ अभिज्ञानशाकुन्तल के छठे अङ्क में दुष्यन्त की मनः स्थिति 
को जानने के लिए मेनका ने सानुमती नामक सखी को 
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भेजा। जो हस्तिनापुर के उद्यानों में छिपकर दो चेटियों के 
द्वारा उत्सव की बातें सुनकर कहती है- 
“उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः' (अभि.शा. अङ्क-6) सभी 
मनुष्य उत्सवप्रिय होते हैं। 

* कालिदासकृत विक्रमोर्वशीयम्‌” त्रोटक में विक्रम (पुरुरवा) 
नायक तथा उर्वशी नायिका है। 

* नाट्यशास्त्र में रम्भा, तिलोत्तमा आदि 24 अप्सराओं का 
वर्णन मिलता है। 
अतः विकल्प (4) सही है। 

स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (अङ्क-6)-कपिलदेव द्विवेदी, पेज-3 8 


4. किस स्थान पर शकुन्तला की अँगूठी गिरी- 
(A) हस्तिनापुर 


(B) कण्वाश्रम 


(0) सोमतीर्थं (D) शचीतीर्थ 


व्याख्या- 

(A) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के द्वितीय अङ्क में हस्तिनापुर 
का वर्णन प्राप्त होता है संदेशवाहक ‘करभक, संदेश लेकर 
वन में आता है। 

राजा दुष्यन्त’ मृगया खेलते हुए कण्वाश्रम में प्रबेश करते 
हैं वहाँ उनका शकुन्तला से प्रेम एवं गान्धर्व विवाह होता 
है। 

महर्षि कण्व शकुन्तला की ग्रह शान्ति के लिए-सोमतीर्थ 
गये हैं- 

'शकुन्तलामतिथिसत्काराय नियुज्य दैवमस्याः 
प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः।' 


(B 


Ne 


(८) 


(अभि.अङ्क-१ ) 
पञ्चम अङ्क में राजा दुष्यन्त को विश्वास दिलाने के लिए 
शकुन्तला अँगूठी दिखाना चाहती है किन्तु अपनी खाली 
अँगुली को देखकर कहती है- हा धिक्‌ हा धिक! 
अङ्गुलीयकशून्य मेऽङ्गलि। तब गौतमी कहती हैं- 

''नूनं ते शक्रावताराभ्यन्तरे शचीतीर्थसलिलं 
वन्दमानायाः प्रभ्रष्टमङ्कलीयकम्‌ ।'' 

शक्रावतार तीर्थ में शचीतीर्थ के जल की वन्दना करते हुए 
तेरी अँगूठी गिर गई। 

अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (अङ्क-5)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज- 283 


(0 


Ne 


5. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में मातलि कौन था? 
(A) दुष्यन्त का पुरोहित (9) दुष्यन्त का सेनापति 


(0) इन्द्र का सारथी (D) कण्व का शिष्य 


व्याख्या- 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के प्रमुख पात्रों के नाम- 
पात्र नाम 

A. दुष्यन्त का पुरोहित - सोमरात 

B. दुष्यन्त का सेनापति - भद्रसेन 

८. इन्द्र का सारथी - मातलि 

9. कण्व के शिष्य - वैखानस, शार्ङ्गरव, शारद्वत, 

गौतम, हारीत। 


अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के अन्य पात्रों के नाम- 


राजा का भृत्य - रैवतक, करभक, वातायन 
ऋषि मारीच का शिष्य - गालव 

दुष्यन्त का सारथी - सूत 

कण्व की धर्मपुत्री - शकुन्तला 

शकुन्तला की सखियाँ - अनसूया, प्रियंवदा 

मेनका की सखी - सानुमती 

द्वारपालिका - वेत्रवती 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- -अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ - कपिलदेव द्विवेदी, भू0 पेज-99 


. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ की कथा महाभारत के किस 
पर्व से सम्बन्धित है? 
(A) वनपर्व से 


(B) सभापर्व 


(0) आदिपर्व (D) भीष्मपर्व 

व्याख्या - 

पर्व कवि 
(A) वनपर्व | किरातार्जुनीयम्‌ भारवि 
(उ) सभापर्व | शिशुपालवधम्‌ माघ 
(©) आदिपर्व | अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ |7 अङ्क |कालिदास 
(D) भीष्मपर्व | भगवद्गीता 8 अध्याय |वेदव्यास 


अतः विकल्प (0) सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, पेज-335 


7. मैत्रेय विदूषक किस नाटक से सम्बद्ध है? 
(A) मृच्छकटिकम्‌ 


(B) मालविकाग्निमित्रम्‌ 


(C) रत्मावली (0) स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
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व्याख्या- 


ग्रन्थ विभाजन | लेखक 


(A) मृच्छकटिकम्‌ 

(उ) मालविकाग्निमित्रम्‌ 

(0) रत्नावली 

(0) स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
अतः विकल्प (4) सही है। 

स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌- रमाशङ्कर त्रिपाठी, भू0 पेज-43 


0 अङ्क | शूद्रक 
कालिदास 
हर्षवर्धन 
भास 


8. 'शिशुपालवधम्‌' में कितने सर्ग हैं? 


(A) ]7 
(८) 9 


(8) ।8 
(0) 20 


व्याख्या- 


विभाजन | ग्रन्थ विशेषता 
(महाकाव्य) 
कुमारसम्भवम्‌ 


किरातार्जुनीयम्‌ 


रघुवंशम्‌ 
शिशुपालवधम्‌ 
अतः विकल्प (7) सही है। 
स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌ - तारिणीश झा,भू0 पेज-27 


9. शिशुपालबध के किस सर्ग में यमुना नदी का 
वर्णन है? 
(4) प्रथम सर्ग 
(0) द्वादश सर्ग 


(8) चतुर्थ सर्ग 
(D) त्रयोदश सर्ग 


व्याख्या- 
(A) प्रथम सर्ग- इन्द्र का संदेश लेकर श्रीकृष्ण के घर देवर्षि 
नारद का आगमन 
तदिन्द्रसन्दिष्टमुपेन्द्र। यद्वचः क्षणं मया विश्वजनीनमुच्यते। 
समस्तकार्येषु गतेन धुर्यतामहिद्विषस्तदूभवतानिशम्यताम्‌॥ 
(शिशुपालवधम्‌ .47) 
(8) चतुर्थ सर्ग- विन्ध्याचल पर्वत के समान ऊँचे रैवतक' 
पर्वत का वर्णन- 
गुर्वरिजस्त्रं दूषदः समन्तादुपर्युपर्यम्बुमुचां वितानैः। 
विन्ध्यायमानं दिवसस्य भतुंमांर्ग पुना रोद्भुमिवोन्नमद्भिः॥ 
(शिशु. 4/2) 
(0 द्वादश सर्ग- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेना के साथ मार्ग में 
“यमुना नदी का वर्णन। 


व्याख्यास्मि 


सीमन्त्यमाना यदुभूभृतां बलैर्बभौ तरदिभर्गवलासितद्युतिः। 
सिन्दूरितानेकपकङ्कणाङ्किता तरङ्गिणी वेणिरिवायता भुवः॥ 
(शिशु. 2/75) 
अतः विकल्प (0) सही है। 
(0) त्रयोदश सर्ग- यमुना पार हो जाने पर भगवान्‌ श्री कृष्ण 
का हस्तिनापुर में स्वागत। 
यदुभर्तुरागमनलब्धजन्मनः प्रमदादमानिव पुरे महीयसि। 
सहसा ततः स सहितोऽनुजन्मभिर्वसुधाधिपोऽभिमुखमस्य निर्ययौ 
(शिशु. 3/2) 
स्त्रोत- शिशुपालवध-तारिणीश झा, भू.पेज- 22,24,27 


।0. 'नैषधीयचरितम्‌' में कितने सर्ग स्वीकृत किये गये 
हैं? 


(A)I8 (B) 50 


(D)28 


व्याख्या- 


विभाजन 


हरविजयम्‌ 
नैषधीयचरितम्‌ 
बुद्धचरितम्‌ 
अतः विकल्प (6) सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, पेज-224 


।. शिवराजविजय’ कितने निःश्चासों में विभक्त है? 


(A) दश (B) बारह 

(©) आठ 

व्याख्या- 

विभाजन ग्रन्थकार 
(A) दश अङ्क मालतीमाधव/प्रकरण [भवभूति 


(उ) बारह निःश्वास |शिवराजविजय/उपन्यास |अम्बिकादत्तव्यास 
(तीन विराम) 


(© आठ उच्छ्वास।हर्षचरितम्‌(आख्यायिका)|बाणभट्ट 

(D) छः सर्ग ऋतुसंहार (गीतिकाव्य) |कालिदास 
अतः विकल्प (उ) सही है। 

स्त्रोत- शिवराजविजय-रमाशङ्कर मिश्र, भू.पेज-6 
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4. “प्रयाग प्रशस्ति’ किसकी रचना है? 


(A) पाँच (B) छः (A) प्रवरसेन (B) धोयी 
(0) सात (0) आठ (0) हरिषेण (D) बाणभट्ट 
व्याख्या- लेला खिया”: 
अङ्क लेखक ग्रन्थ काव्यविधा 
00 पाँच अङ्क बालचरितम्‌ माते A. सेतुबन्ध प्रवरसेन महाकाव्य 
नागानन्द हर्षवर्धन 8. पवनदूत धोयी गीतिकाव्य 
मालविक्राग्निमित्रम कालिदास €. प्रयागप्रशस्ति हरिषेण शिलालेख 
(उ) छः अङ्क तावत सिवता) ! ऑल D. हर्षचरितम्‌ बाणभट्ट आख्यायिका 
अभिषेकनाटकम्‌ भास अतः विकल्प € सही है। 
अविमारक भास स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, 
वेणीसंहारम्‌ भट्टनारायण पेज-254 
(0) सात अङ्क अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | कालिदास (5 'राघवविलास' किसकी रचना है? 
प्रतिमानाटक भास (A) राजशेखर (B) कुन्तक 
उत्तररामचरितम्‌ भवभूति (0) भरतमुनि (D) विश्वनाथ 
महावीरचरितम्‌ भवभूति ला 
मुद्राराक्षसम्‌ विशाखदत्त - 
(0) आठ उच्छ्वास दशकुमारचरितम्‌ दण्डी ग्रन्थकार | रचनाए समय 
हर्षचरितम्‌ बाणभट्ट 4. णाजशेख कर्पूर नवी शताब्दी 
अतः विकल्प (उ) सही है। बालरामायण | का उत्तरा्द्ध 
; बनालभारत 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव bE जा 
द्विवेदी, पेज-275 B. कुन्तक वक्रोक्तिजीवितम्‌ | ग्यारहवीं शताब्दी 
. घोषवती वीणा' का सम्बन्ध किस नाटक से है?| (€. भरतमुनि नाट्यशास्त्र ॥00 ई.पू. 300 ई. 
(4) शिशुपालवधम्‌ (8) मृच्छकटिकम्‌ D. विश्वनाथ राघवविलास | चौदहवीं शताब्दी 
(0) महावीरचरितम्‌ 00) स्वप्नवासवदत्तम्‌ साहित्यदर्पण 
अतः विकल्प 7 सही है। 
oh स्त्रोत- साहित्यदर्पण- राजेन्द्र मिश्र, पेज-39 
जज सम्बद्ध वस्तु 
A. शिशुपालवधम्‌ महती वीणा (4) पण्डितराज जगन्नाथ (B) राजशेखर 
(नारद से सम्बद्ध) (0) मम्मट (D) आचार्य विश्वनाथ 
B. मृच्छकटिकम्‌ मिट्टी की गाड़ी व्याख्या 
(रोहसेन से सम्बद्ध) आचार्य विभाजन 
€. महावीरचरितम्‌ शाङ्ग धनुष A. पण्डित राजजगन्नाथ | रसगङ्ाधर | चार आनन 
(राम से सम्बद्ध) B. राजशेखर काव्यमीमांसा | 8 अध्याय 
D. स्वप्नवासवदत्तम्‌ घोषवती वीणा €. आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश | ।0 उल्लास 
(उदयन से सम्बद्ध) D. आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण | 70 परिच्छेद 


अतः विकल्प 9 सही है। 


अतः विकल्प D सही है। 
ही है स्त्रोत- साहित्यदर्पण-राजेन्द्रमिश्र, पेज-39 


स्त्रोत- स्वप्नवासवदत्तम्‌-तारिणीश झा, भू. पेज-2] 
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॥7. नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? व्याख्या- 
(A) मम्मट (B) पीयूषवर्ष जयदेव लेखक अनुमानित समय 
CO 35 A. प्रवरसेन सेतुबन्ध चतुर्थ शताब्दी 
व्याख्या- B. आनन्दवर्धन | ध्वन्यालोक 850. 
ग्रन्थकार ग्रन्थ/विभाजन | समय 0. गोकुलनाथ | शिवशतक 500. 
गउडवहो 
A. मम्मट काव्यप्रकाश एकादश शताब्दी > Es आ 740. 
(0 उल्लास) | का उत्तरारद्ध poe pon 
ड स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव 
8. पीयूषवर्ष जयदेव | चन्द्रालोक तेरहवीं शताब्दी द्विवेदी, पेज-566 
(0 मयूख) का मध्य भाग 
20. "तिलकमञ्जरी' किसकी रचना है? 
€. भरतमुनि नाट्यशास्त्र ई0पू0 द्वितीय (9 तत 08 हक 
(36 अध्याय) | शताब्दी (0) धनपाल (0) अगस्त्य 
9. रुय्यक अलङ्कारसर्वस्व | बारहवीं शताब्दी 


(28 अलङ्कारो 
का विवेचन) ग्रन्थकार अनुमानित समय 
अतः विकल्प € सही है। < जल्द _ यिप I 0 
हु उ: कल्हण | राजतरंगिणी 4450ई० 
स्त्रोत- साहित्यदर्पण- डॉ0 राजेन्द्र मिश्र,पेज-4 ळ| धनपाल | तिलैकमञ्जरी तेवी वाता 
७. अगस्त्य | बालभारत 300 


, "गाथासप्तशती ' किसकी रचना है? 


(A) धनपाल 
(८) हाल 
व्याख्या- 
ग्रन्थकार 
धनपाल 
अश्वघोष 

हाल 


(उ) अश्वघोष 


(D) विश्वेश्वर पाण्डेय के बालभारत से भिन्न हैं। 


अतः विकल्प ' € ' सही है। 


नोट- बालभारत राजशेखर की भी रचना है जो अगस्त्य 


स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, कपिलदेव 


विशेष द्विवेदी, पेज-57 


महाकाव्य है- 
गीतिकाव्य (A) रूढि लक्षण लक्षणा 


गद्यकाव्य 27. 'गङ्गायां घोषः' किस लक्षणा भेद का उदाहरण 


(B) रूढि उपादान लक्षणा 
(0) प्रयोजन लक्षण लक्षणा 
(D) प्रयोजन उपादान लक्षणा 


० 0फ > 


विश्वेश्वर पाण्डेय |मन्दारमञ्जरी 
अतः विकल्प '(” सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव 


कथा 


द्विवेदी, पेज-566 लियर” रि 
आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के द्वितीय परिच्छेद में 
9. 'शिवशतक' के लेखक हैं - लक्षणा का निरूपण करते हैं- 
(A) प्रवरसेन (8) आनन्दवर्धन मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययाऽन्योऽर्थः प्रतीयते। 
(0 गोकुलनाथ (0) वाकपति रूढेः प्रयोजनाद्वाऽसौ लक्षणा शक्तिरर्पिंता। 


(सा.द.2.5) 
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A. रूढि लक्षण लक्षणा- 'कलिड्डअः साहसिकः” का मुख्यार्थ 
हे- कलिङ्ग साहसी' है। मुख्यार्थ का बाध होने पर रूढिवश 
जिस अन्य अर्थ की प्रतीति लक्षणा से होती है वह कलिङ्गः 
पुरुषः साहसिकः है अर्थात्‌ कलिङ्ग के लोग साहसी हैं। 

8. रूढ़ि उपादान लक्षणा- 'श्वेतो धावति’ का मुख्यार्थ है 


23. 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' किस आचार्य का कथन 
है? 

(A) मम्मट (3) आनन्दवर्धन 

(C) विश्वनाथ (D) जगन्नाथ 


व्याख्या- 
श्वेत दोड़ता हे' यहाँ पर भी मुख्यार्थ का बाध होने पर  मम्मट- “तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः कवापि' 


रूढ़िवश जिस अन्य अर्थ की प्रतीति होती है वह श्वेतो (का: सूत्र-। ) दोषों से रहित गुण युक्त कहीं-कहीं अलंकारों 
अश्वः धावति’ अर्थात्‌ श्वेत अश्व दौड़ा है।' से रहित शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य है। 
८. प्रयोजन लक्षण लक्षणा- "गङ्गायां घोषः' का मुख्यार्थ 3. आनन्दवर्धन- काव्यस्यात्मा ध्वनिः। (ध्वन्यालोक .]) 
है- गङ्गा में घोष है, यहाँ पर भी मुख्यार्थ का बाध होने पर काव्य की आत्मा ध्वनि है। 
प्रयोजनवश जिस अन्य अर्थ की प्रतीति होती हे वह गङ्गा ८. विश्वनाथ- वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌। (सा.द. .3) रसात्मक 
तटेः घोषः” अर्थात्‌ गङ्गा के तट (किनारे) घोष (बस्ती) है। वाक्य को काव्य कहते हैं। 
अतः विकल्प “0? सही है। D. जगन्नाथः रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌। (रस. 
ए. प्रयोजन उपादान लक्षणा- [कुन्ताः प्रविशन्ति’ का मुख्यार्थ १.4)। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला अर्थात्‌ 
है भाले प्रवेश कर रहें हँ" भला निर्जीव भाला स्वतः कैसे जिस शब्द से रमणीय अर्थ का बोध हो, वह शब्द काव्य 
प्रवेश कर सकता है यहाँ पर प्रयोजनवशात्‌ जिस अन्य है। 
अर्थ की प्रतीति होती है वह 'कुन्तधारिणः पुरुषाः प्रविशन्ति' अतः विकल्प (€) सही है। 
अर्थात्‌ भाले से युक्त पुरुष प्रवेश कर रहें हैं। स्त्रोत- साहित्यदर्पण-राजेन्द्र मिश्र, पेज-5 


24. आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण साहित्यदर्पण 
के किस परिच्छेद में दिया है? 

(A) प्रथम (उ) द्वितीय 

(0) तृतीय (D) चतुर्थ 


स्त्रोत- साहित्यदर्पण- अभिराज राजेन्द्र मिश्र, पेज-] 64 


22. "कलिङ्गः साहसिकः' किस लक्षणा भेद का 
उदाहरण है? 
A. रूढ़िवती साध्यवसाना उपादान लक्षणा 


३. रूढ़िवती साध्यवसाना लक्षण लक्षणा 


८. रूढ़िवती सारोपा सोपादान लक्षणा हे न 
यी प्रथम परिच्छेद - २6. 
द्वितीय परिच्छेद - वाक्यस्वरूप निरूपण 
व्याख्या- तृतीय परिच्छेद - रसादि निरूपण 
जज लक भेद उदाहरण चतुर्थ परिच्छेद - ध्वनिगुणीभूतव्यङ्घय 
A. रूढिवती साध्यवसाना | श्वेतो धावति। पञ्चम परिच्छेद - व्यञ्जनावृत्ति 
उपादान लक्षणा (श्वेत दौड़ता है) षष्ठ परिच्छेद - दृश्यश्रव्यकारव्यनिरूपण 
8. रूढिवती साध्यवसाना | कलिङ्गः साहसिकः । सप्तम परिच्छेद - दोषनिरूपण 
लक्षण-लक्षणा (कलिङ्गवासी साहसी होते हैं) अष्टम परिच्छेद $ गुणनिरूपण 
€. रूढ़िवती सारोपा अश्वः श्वेतो धावति। नवम परिच्छेद - रीतिनिरूपण 
उपादान लक्षणा (सफेद घोड़ा दौड़ता है।) दशम परिच्छेद - शब्द एवं अर्थालङ्कार 
अतः विकल्प B सही हैं। अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- साहित्यदर्पण- राजेन्द्र मिश्र, पेज-]59 स्त्रोत- साहित्यदर्पण- राजेन्द्र मिश्र, पेज-]35 
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25. ' ध्वनिरात्मा काव्यस्य' इस परिभाषा से सम्बद्ध 
आचार्य हैं? 

(A) विश्वनाथ 
(©) वामन 


(B) दण्डी 
(D) आनन्दवर्धन 


व्याख्या- 

A. विश्वनाथ - आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के प्रथम 
परिच्छेद में काव्य का लक्षण करते हैं- “वाक्यं रसात्मकं 
काव्यम्‌’ (सा.द.।/3) रसात्मक वाक्य को काव्य कहते 
हैं। 

छ. दण्डी - आचार्य दण्डी काव्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में 
काव्य का लक्षण करते हैं शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना 
पदावली ' (काव्यादर्श 7/]0) 
इष्ट सरस मनोहरतया वर्णन करने के लिए अभिप्रेत अर्थ 
से युक्त शब्द को काव्य का शरीर कहा जाता है। 
इष्ट अर्थ से युक्त पद समुदाय को काव्य कहा जाता है। 

€. वामन- आचार्य वामन काव्यालङ्कार के प्रथम अधिकरणं 
के द्वितीय अध्याय में काव्य का लक्षण करते हैं- ‘रीतिरात्मा 
काव्यस्य' (काव्यालङ्कारसूत्र .2.6) काव्य की आत्मा 
रीति है। 

D. आनन्दवर्धन- आचार्य आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक के प्रथम 

उद्योत में काव्य का लक्षण करते हैं- “काव्यस्यात्मा 

ध्वनिः' (ध्वन्यालोक /7) काव्य की आत्मा ध्वनि है। 
अतः विकल्प ()) सही है। 

काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, भूमिका पेज- 8 


“ विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ' 
किससे सम्बन्धित है? 

(B) आचार्य विश्वनाथ 
(0) आचार्य रुद्रट 


(A) आचार्य मम्मट 
(0) आचार्य भरत 


व्याख्या - 

A. आचार्य मम्मट- आचार्य मम्मट ने रस का लक्षण 
काव्यप्रकाश के चतुर्थ उल्लास में किया है- 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः। 
व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायीभावो रसः स्मृतः॥ 

(का.प्र. सूत्र-43) 

जो लोक में कार्य, कारण और सहकारी कारण कहे जाते 
हैं वहीं काव्य में क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी 
भाव कहलाते हैं,उन विभाव आदि से व्यक्त वह रति आदि 
रूप स्थायीभाव रस कहलाता है। 


व्याख्यास्मि 


B. आचार्य विश्वनाथ- आचार्य विश्वनाथ ने रस का लक्षण 
साहित्यदर्पण के तृतीय परिच्छेद में किया है- 
अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः। 

(सा.द. 3/74) 
अविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव जिसे छिपा न सके वह 
आस्वाद का मूलभूत भाव स्थायी है। 
आचार्य भरत- आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र के छठवें 
अध्याय में रस का लक्षण किया है- 
विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः। (नाट्य.6/32) 
विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस 
निष्पत्ति होती है। 

D. आचार्य रुद्रट- आचार्य रुद्रट काव्यालङ्कार के बारहवें 
अध्याय में रसविषयक काव्य के विषय में कहते हैं- 
तस्मात्तत्कर्तव्यं यत्नेन महीयसा रसैर्युक्तम्‌। 
उद्वेजनमेतेषां शास्त्रवदेवान्यथा हि स्यात्‌॥ 
(काव्या.-2/2) 
बड़े प्रयत्न से रसपेशल काव्य की रचना करनी चाहिए। 
रस के अभाव में शास्त्रों के समान काव्यों से उद्वेग उत्पन्न 
होमे लगता है। 
अतः विकल्प (ट) सही है। 
स्त्रोत- नाट्यशास्त्र (6.32)- ब्रजमोहन चतुर्वेदी, पेज-]82 
27. अभिव्यक्ति के समर्थक हैं- 


(A) भइनायक (8) अभिनवगुप्त 
(D) शंकुक 


() 


(0) भट्टलोल्लट 


व्याख्या- आचार्य भरत के रससूत्र 
“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ' में निष्पत्ति 
शब्द का अर्थ विभिन्न आचार्यो ने अलग-अलग किया है- 

A, भइनायक- इनका सिद्धान्त ' भुक्तिबाद' के नाम से 
जाना जाता है। सामान्यतः ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं 
इनके अनुसार रस की प्रतीति सामाजिकों को होती है। 
इन्होंने शब्द में अभिधा-व्यापार, भावकत्व-व्यापार तथा 
भोजकत्व व्यापार तीन प्रकार का व्यापार माना है। 

उ. अभिनवगुप्त- अभिनवगुप्त काश्मीरी आचार्य हैं। इन्होनें 
आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक पर अभिनवभारती नामक टीका 
लिखी। ये 'अभिव्यक्तिबाद' के समर्थक हैं। आचार्य 
अभिनवगुप्त निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति तथा संयोगात्‌ का 
अर्थ व्यङ्गय-व्यञ्ञकभावरूपात्‌ किया है। 
अतः विकल्प B सही है। 


0०. भट्टलोल्लट- आचार्य लोल्लट का सिद्धान्त ' उत्पत्तिवाद 
के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार रस की प्रतीति 
अनुकार्य राम आदि में होती है। संयोग का अर्थ उत्पाद्य- 
उत्पाद्यक शब्द भाव तथा निष्पत्ति का उत्पत्ति अर्थ किया है। 

0. भद्दशङ्कक- आचार्य शङ्कक का सिद्धान्त 'अनुमितिवाद' 
के नाम से जाना जाता है। ये रस को अनुमेय मानते हैं। 
इन्होंने चित्रतुरगादि न्याय की कल्पना की। ये रस रूप 
साध्य में अनुमाप्य-अनुमापक भाव को माना हे । 

स्त्रोत- दशरूपक- रमाशंकर त्रिपाठी, भू.पेज-] 5 


28. मूलतः ' बुद्धचरितम्‌' की सर्ग संख्या का उल्लेख 
मिलता है? 


(५) 28 (उ) ।7 

(C)I8 (D) 50 

व्याख्या- 

सर्ग संख्या ग्रन्थकार 
A. 28 सर्ग बुद्धचरितम्‌ अश्वघोष 
उ. 7 सर्ग कुमारसम्भवम्‌ | कालिदास 
0. 78 सर्ग सौन्दरानन्द अश्वघोष 

78 सर्ग किरातार्जुनीयम्‌ | भारवि 
D. 50 सर्ग हरविजयम्‌ रत्नाकर 


अतः बिकल्प ५ सही हे। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज- 69 


29. 'बुद्धघरित' महाकाव्य में महात्माबुद्ध को बुद्धत्व 
की प्राप्ति का वर्णन किस सर्ग में हुआ है? 


(4) 9 वें सर्ग में (8) ॥ वें सर्ग में 
(0) 44 वें सर्ग में (0) 26 वें सर्ग में 
व्याख्या- 
ह यन बर्णन 
A. 9 वें सर्ग में कुमार (सिद्धार्थ) का अन्वेषण | 
उ. ।7 वें सर्ग में काम की निन्दा का वर्णन 
८4 वें सर्ग में बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन 
D. 26 वें सर्ग में महापरिनिर्वाण का वर्णन 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज- 69 
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30. महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? 
(A) 4 (B) 5-70 
(0) 0 


(८) 8 


व्याख्या- 

A. आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में नाटिका 
का लक्षण देते हुए कहते हें कि नाटिका में चार अङ्क होने 
चाहिए- *' नाटिका क्लृप्तवृत्ता स्यात्स्त्रीप्राणा 
चतुरङ्किका'' (सा.द. 6/269) नाटिका की कथा 
कविकल्पित होती है इसमें अधिकांश स्त्रियाँ होती हैं इसमें 
चार अङ्क होते हैं- जैसे- रत्नावली 

8. आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में नाटक 
का लक्षण करते हुए कहते हें कि नाटक में पाँच से दस 
अङ्क होनें चाहिए- नाटकं ख्यातवृत्तं 
स्यात्पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌ --- पञ्चादिका 
दशपरास्तत्राङ्काः परिकीर्तिता:॥ (सा.द.6/7-8) 
नाटक की कथा ख्यात अर्थात्‌ रामायणादि इतिहास में 
प्रसिद्ध होनी चाहिए इसमें पाँच से लेकर दस अङ्क होते हैं- 

जैसे- उत्तररामचरित, वेणीसंहार, मुद्राराक्षस। 

€. आचार्य विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य का लक्षण निम्नवत्‌ 
है- सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः---- 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह॥ (सा0द0 
6/35, 320) जिसमें सर्गो का निबन्धन हो वह महाकाव्य 
है इसमें एक देवता या सद्वंश क्षत्रिय राजा जिसमें धीरोदात्तत्वादि 
गुण हो, नायक होता है। इसमें न बहुत छोटे, न बहुत बड़े 
आठ से अधिक सर्ग होते हैं। जैसे- रघुवंशम्‌, कुमारसम्भवम्‌। 
अतः विकल्प € सही है। 

9. लास्य के दस अङ्ग होते हैं- गेयपद, स्थितपाठ्य, आसीन, 
पुष्पगण्डिका, प्रच्छेदक, त्रिगूढ, सैन्धव, द्विगूढक, उत्तमोत्तमक 
उक्त-प्रत्युक्त। 

स्त्रोत- साहित्यदर्पण (6.7-8) 


3. महाकाव्य में अड्जीरस नहीं होता है- 
(A) श्रृङ्गार 


(B) वीर 


(0) करुण (0) रौद्र 


व्याख्या- 
A. आचार्य विश्वनाथ (साहित्यदर्पण)- “एक एव भवेदङ्गी शृङ्गारो 
वीर एव वा” (सा.द. 6/0) 


74 संस्कृतगङ्गा, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


नाटक में एक ही प्रधान (अङ्गी/मुख्य रस होता है। शृङ्गार 32. 'त्रतुसंहार' है- 

अथवा वीर रस। (A) महाकाव्य (उ) गद्यकाव्य 
जैसे- (©) गीतिकाव्य (D) नाटक 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में शृङ्गार, वेणीसंहार में वीर रस। 


व्याख्या- 
' शृ्गारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते। 
(सा.द. 573) विधा | ग्रन्थ/विभाजन लेखक 
उ. महाकाव्य में अड्डी- महाकाव्य में शृङ्गार, वीर अथवा ^. महाकाव्य रघुवंशम्‌ (9 सर्ग) कालिदास 
शान्तरस में से एक आङ्गी रस होता हे | रावणवध (22 सर्ग) भट्टि 


किरातार्जुनीयम्‌ (8 सर्ग) भारवि 
8. गद्यकाव्य | कादम्बरी (कथा) (दो भाग) | बाणभट्ट 
दशकुमारचरितम्‌ (8 उच्छ्वास) | दण्डी 
८. गीतिकाव्य | ऋतुसंहार (6सर्ग) कालिदास 
मेघदूतम्‌ (दो भाग, पूर्व-उत्तर) | कालिदास 
रूपकों में मं D. नाटक वेणीसंहारम्‌ (6 अङ्क) भट्टनारायण 
25) नाटक आदि दस रूपकों में अङ्क नामक रूपक में मुद्राराक्षस (7अङ्क) जा 
स्थायी रस, करुण रस होता है। अतः चि सही इ। 
0. डिम में अङ्गी रस- षड्साःशान्तहास्यशृङ्गारखर्जितः। डिम नामक स्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव 
रूपक में छः रस होते हैं शान्त, हास्य एवं भृङ्गार को द्विवेदी, पेज-52 5 
छोड़कर। 
अतः विकल्प 9 सही है। 


जैसे- . नैषधीयचरितम्‌ में- शृङ्गार रस 
2. शिशुपालवधम्‌ में वीररस 
3. महाभारत में शान्तरस 
€. अङ्क में अङ्गी रस- 
रसोऽत्र करुणः स्थायी बहुस्री परिदेवितम्‌।” (सा. द. 6/ 


. 'रीतिरात्मा काव्यस्य' किसकी उक्ति है? 
(4) मम्मट (8) कुन्तक 


रूपक उदाहरण रस (0) विश्वनाथ (0) वामन 
नाटक अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | शृङ्गार व्याख्या - 
प्रकरण मृच्छकटिकम्‌ शुङ्गार A. आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्य का 
भाण कर्पूरचरितम्‌ शृङ्गार ME करते हैं- 
व्यायोग सौगन्धिकाहरणम्‌ | हास्य, शान्त, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि। 
शृङ्गार को (का.प्र.सूत्र-। ) 
0000 दोषों से रहित गुणों से युक्त यदि कहीं पर अलङ्कार न भी 
छोड़कर सभी हो तो शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य है। 
रस 8. आचार्य कुन्तक वक्रोक्तिजीवितम्‌ के प्रथमोन्मेष में काव्य का 
समवकार समुद्रमन्थनम्‌ वीररस लक्षण करते हैं- वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌। 
सित तरिपुरदाह छ जि वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। कि 
हल आयत ला ८. आचार्य विश्वनाथ काव्य का लक्षण साहित्यदर्पण के प्र 
ईहामृग [्‌ परिच्छेद में करते हैं- वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌। 
वीथी मालविका शृङ्गार (साहित्यदर्पण /3) रसात्मक वाक्य काव्य है। 
अङ्क शर्मिष्ठाययाति करुण D. आचार्य वामन काव्यालङड्कारसूत्रवृत्ति के प्रथम अधिकरण के 


द्वितीय अध्याय में काव्य का लक्षण करते हैं- 


प्रहसन हास्यचूड्ामणि हास्य काव्यालंकरसु्रवृत्ति 
सास्लिदपण के अनुसार रीतिरात्मा काव्यस्य। ( ॥.2.6) 
। ( जु रीति काव्य की आता है। 
स्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव दिवेद्वी, अतः विकल्प 9 सही है। 


पेज- 32 स्त्रोत- काव्यालङ्कारसूत्रवृ्ति (.2.6)- हरगोविन्द शास्त्री, पेज-]4 
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34. उत्पत्तिवाद किससे सम्बन्धित है? B. क्षेमेन्द्र- आचार्य क्षेमेन्द्र औचित्यविचारचर्चा में काव्य का 
(4) भट्टलोल्लट (8) भट्टशङ्कक लक्षण इस प्रकार करते हैं 'औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं 
(0) भट्टनायक (0) अभिनवगुप्त काव्यजीवितम्‌।' (औचित्यविचारचर्चा श्लोक-5) श्रृंगारादि 
रसों से प्रसिद्ध काव्य का जीवन औचित्य ही है। 

€. भामह- आचार्य भामह काव्यालंकार में काव्य का लक्षण 
करते हैं“ शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌।' (काव्या. /6) 
भामह ने शब्द और अर्थ दोनों के सहभाव को काव्य माना 


व्याख्या- 


आचार्य भरतमुनि के रससूत्र 'विभावानु भाव 
व्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: की व्याख्या विभिन्न आचार्या 


ने निम्नवत्‌ किया है- 
है। 

आचार्य रसप्रतीति D. दण्डी- आचार्य दण्डी काव्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में 
A. भट्टलोल्लट | उत्पत्तिवाद |उत्पाद्य-उत्पादक भाव काव्य का लक्षण करते हैं- “शरीरं तावदिष्टार्थव्यबच्छिन्ना 
8. भट्टशङ्कक | अनुमितिवाद |अनुमाप्य-अनुमापक पदावली।'(काव्यादर्श /0) इष्ट सरस मनोहरतया वर्णन 
८. भट्टनायक भुक्तिवाद |भोज्य-भोजक भाव करने के लिए अभिप्रेत अर्थ से युक्त शब्द को काव्य का 
0. अभिनवगुप्त | अभिव्यक्तिवाद|व्यङ्गय-व्यञ्जक भाव शरीर कहा जाता है इष्ट अर्थ से युक्त पद समुदाय को काव्य 

अतः विकल्प 4 सही है। कहा जाता है। 

स्त्रोत- साहित्यदर्पण- राजेन्द्र मिश्र, भू पेज-7 अतः विकल्प ^ सही है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, भू. पेज-7 


37. सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के 
समान है- 


(A) भट्टलोलट (8) भइशंकुक 


(0) भइनायक (D) अभिनवगुप्त 
व्याख्या- 


(A) भाण (B) प्रहसन 
(0 प्रकरण (D) नाटक 


व्याख्या- 
आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में रूपक 


8. भट्टशङ्कक |अनुमितिवाद | नैयायिक |नवम शताब्दी का लक्षण तथा भेदोपभेद का वर्णन करते हैं- रूपक के दश 
का प्रारम्भ भेद हैं- 


€. भट्टनायक |भुक्तिवादी |सांख्य |दशमशताब्दी नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः। 


ईहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश॥ 
9. अभिनवगुप्त |अभिव्यक्तिवादी | शैव आचार्य |दशमशताब्दी ईहामृगाङ्क 0 (सा.द.6.3) 
223 अती नातक 
कि '  ॥. नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌। 
का पूर्वार्ध | विलासद्धर्यादिगुणवद्युक्ते नानाविभूतिभिः (सा.द. 6/7) 


अतः विकल्प 98 सही है। प्रख्यातवंशो राजर्षिर्धीरोदात्तः प्रतापवान्‌। 


% 


>> 


स्त्रोत- दशरूपक- रमाशंकर त्रिपाठी, भू. पेज-4 दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायको मतः।।(सा.द. 6.9) 


36. किसने 'वक्रोत्ति' को काव्य की आत्मा कहा है? 


3. एक एव भवेदङ्गी शृङ्गारो वीर एव वा। 

अङ्गमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वहणेऽद्भुतः।।(सा.द.6.0) 
yr) दता (8) क्षेमेन्द्र नाटक की कथावस्तु इतिहास प्रसिद्ध, पाँच सन्थियों से 
(८) भामह (0) दण्डी युक्त, गुणों एवं अनेक प्रकार की विभूतियों से युक्त, प्रख्यात 
वंश वाला राजर्षि, प्रतापी, दिव्य गुण वाला नायक, शृङ्गार 
या वीर अङ्गीरस एवं अन्य सभी अप्रधान (गोण) रस होते 
हैं। नाटक का सामान्य लक्षण प्रायः अन्य सभी रूपकों में 
मिलता है। 


व्याख्या- 

A. कुन्तक- आचार्य कुन्तक वक्रोक्तिजीवितम्‌ के प्रथमोन्मेष में 
काव्य का लक्षण करते हैं- “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌।' 
वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। 
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प्रकरण- “शेषं नाटकवत्सन्धिप्रवेशकरसादिकम्‌' (दश.3.40) व्याख्या- 

प्रकरण में सन्धि, प्रवेशक तथा रस आदि नाटक के समान आचार्य धनञ्जय ने दशरूपक में रूपक के दश भेदों का 
होते हैं। क वर्णन किया है- 

भाण- “भूयसा भारती र वस्तुकल्पितम्‌' (दश.3.5) नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः। 


भाण नामक रूपक में प्रायः भारती वृत्ति का प्रयोग होता है 
वह एक अंक का होता है तथा कथावस्तु कविकल्पित होती 
है। प्रहसन भी भाण की तरह ही होता है। 
अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत-संस्कृत साहित्य का इतिहास-उमाशङ्कर शर्मा ऋषि', पेज-437 


व्यायोगसमवकारौ वीथ्यङ्केहामृगा इति॥ 
(दश.].8) 
A. रूपक के दस भेद- ।. नाटक 2. प्रकरण 3. भाण 
4. व्यायोग 5. प्रहसन 6. डिम 7. समवकार 8. इहामृग 


9. वीथी 0. अङ्क। 
38. संस्कृत नाट्यशास्त्र में रूपक के कितने भेद हैं? B. आचार्य धनञ्जय दशरूपक के चतुर्थ प्रकाश में नाटक के 
(A) 8 (8) 0 आठ सात्त्विक भावों का उल्लेख करते हैं- 
SEU (mL स्तम्भप्रलयरोमाञ्जाः स्वेदो वैवर्ण्यवेपथू। 
व्याख्या- अश्रुवैस्वर्यमित्यष्टौ, स्तम्भोऽस्मिन्निष्क्रियाङ्गता॥ 

A. आचार्य भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक में आठ (दश. 4.5-6) 
रस होते हैं- सात्विक भाव आठ प्रकार के होते हैं- 
शृङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः। १. स्तम्भ 2. प्रलय 3. रोमाञ्च 4. श्वेद 5. वैवर्ण्य 
बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः । । 6. वेपथु 7. अश्रु 8. वैश्वर्य। 


(नाट्य. 6/१5) ९. उपरूपक के 8 भेद होते हैं- ।. नाटिका 2. त्रोटक 
Ci व करुण, रौद्र, 7 तू बीभत्स; 3. गोष्ठी 4. सट्टक 5. नाट्य-रासक 6. प्रस्थान 
अद्‌भुत ये आठ रस नाटक | 
त कॉ कना के रूपक के हे कर हे 7. उल्लाप्य 8.काव्य 9. प्रेडखण ॥0.रासक . संलापक 
. दशरू मनुसार रू स भेद हैं- 
Nn SO 42. श्रीगदित 3. शिल्पक ।4. विलासिका 5. दुर्मलिलका 
नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः। 
वीथ्यङ्केहामगा 6. प्रकरणी 7. हल्लीसक ॥8. भाणिका। 
व्यायोगसमवकारौ वीथ्यङ्केहामृगा इति।। (दश. /8) मं 
D. आचार्य धनञ्जय दशरूपक के चतुर्थ प्रकाश में व्यभिचारी 


4. नाटक 2. प्रकरण 3. भाण 4. प्रहसन 5. डिम ' लेख करते बताते हैं 
6.व्यायोग 7. समवकार 8. वीथी 9. अङ्क 0. ईहामृग। भावों का उल्लेख करते हुए उनकी संख्या 33 बताते हैं- 


€. दशरूपक के अनुसार नायक के चार भेद होते हैं- १. निर्वेद 2.ग्लानि 3. शङ्का 4. श्रम 5.धृति 6. जडता 
“ेदैश्चतुर्धा ललितशान्तोदात्तोद्धतैरयम्‌।” 7. हर्ष 8. दैन्य 9. उग्रता 20. चिंता ।7. त्रास 
१. धीरललित 2. धीरप्रशान्त 3. धीरोदात्त 4. धीरोद्धत 2. असूया 3. अमर्ष 24. गर्व 5. स्मृति 76. मरण 
D. धनञ्जयकृत “दशरूपक' के अनुसार नायिका के मुख्य तीन 7. मद १8. सुप्त 9. निद्रा 20. विवोध 27. व्रीडा 
भेद हैं एवं कुल तेरह भेद हैं। 22. अपस्मार 23. मोह 24. मति 25. अलसता 26. 
स्वान्या साधारणस्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा। आवेग 27. तर्क 28. अवहित्था 29. व्याधि 30. 
(दश. 2/5) उन्माद 3. विषाद 32. औत्सुक्य 33. चपलता 
अतः विकल्प B सही है। अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-264 पेज-264 


39. संस्कृत नाट्यशास्त्र में उपरूपकों के कितने भेद 
हैं? 

(40 0 (उ) 8 
(0) 33 


40. ` विक्रमोर्वशीयम्‌ ' का नायक है? 
(A) उदयन (B) अग्निमित्र 


(0) भीम (D) पुरुरवा 


व्याख्या- 
नायक/नायिका रचनाकार 
उदयन/वासवदत्ता स्वप्नवासवदत्तम्‌ |भास 
अग्निमित्र/मालविका मालविकाग्निमित्रम्‌ | कालिदास 
भीम/द्रौपदी वेणीसंहारम्‌ भट्टनारायण 
पुरुरवा/उर्वशी विक्रमोर्वशीयम्‌ | कालिदास 
श्रीकृष्ण शिशुपालवधम्‌ |माघ 
चारुदत्त/ वसन्तसेना, धूता | मृच्छकटिकम्‌ शूद्रक 
जीमूतवाहन/मलयवती दशकुमारचरितम्‌ |दण्डी 
अर्जुन/द्रौपदी किरातार्जुनीयम्‌ |भारवि 
चन्द्रापीड/ कादम्बरी कादम्बरी (कथा) |बाणभट्ट 
श्रीराम/सीता उत्तररामचरितम्‌ |भवभूति 
चन्द्रपाल कर्पूरमञ्जरी राजशेखर 
भगवान्‌ बुद्ध बुद्धचरितम्‌ अश्वघोष 
शिव/पार्वती कुमारसम्भवम्‌ |कालिदास 


अतः विकल्प 9 सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, पेज-32 9 


, 'य' वर्ण का उच्चारणस्थान है- 
(A) कण्ठ (B) तालु 
(D) दन्त 


(0) मूर्धा 


व्याख्या- 

A. अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः - अ तथा कवर्ग (क ख ग 
घ ङ) तथा ह विसर्ग का उच्चारण स्थान कण्ठ है। 

3. इचुयशानां तालु- इ, चवर्ग (च छ ज झज ) तथा य, 
श का उच्चारणस्थान तालु है। 

C. ऋटुरषाणां मूर्धा- ऋ, ट वर्ग (ट ठ ड ढ ण) र, ष का 
उच्चारण स्थान मूर्धा है। 

7. लतुलसानां दन्ताः- ल, तवर्ग, (तथ दधन) ल, स का 
उच्चारण स्थान दन्त है। 
अतः विकल्प B सही है। 

* उपूपध्मानीयानामोष्ठौ - अठारह प्रकार के उकार, पवर्ग, 
उपध्मानीय का उच्चारणस्थान ओष्ठ है। 

* जमङणनानां नासिका च- ञ्‌, म्‌, 
उच्चारणस्थान नासिका भी होता है। 

* एदैतोः कण्ठतालु: - ए और ऐ का उच्चारणस्थान कण्ठ 
और तालु से होता है। 
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* ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌- ओ, औ का उच्चारणस्थान कण्ठ 
और ओष है। 

* वकारस्य दन्तोष्ठम्‌- वकार का उच्चारणस्थान दन्त और 
ओष्ठ है। 

* जिहवामूलीयस्य जिहवामूलम्‌- जिह्वामूलीय विसर्ग का 
उच्चारणस्थान जिह्वामूल है। 

* नासिकाऽनुस्वारस्य- अनुस्वार का उच्चारण नासिका के 
सहयोग से होता है। अतः अनुस्वार का उच्चारणस्थान 
नासिका है। 


स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका-बाबुराम सक्सेना, पेज-47 


42. 'ग' वर्ण का उच्चारण स्थान है- 
(A) ओष्ठ 


(8) दन्त ओष्ठ 


(0) कण्ठ (D) तालु 


व्याख्या- 

^. उपूपध्मानीयानामोष्ठौ- उ, पवर्ग (प्‌ फ्‌ ब्‌ भू म्‌ ),उपध्मानीय 
विसर्ग का उच्चारणस्थान ओष्ठ है। 

B. वकारस्य दन्तोष्ठम्‌- व का उच्चारण स्थान दन्त + ओष्ठ 
है। 

€. अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः- अ, कवर्ग (क ख ग घ ङ) 
ह, विसर्ग का उच्चारणस्थान कण्ठ है। 

9. इचुयशानां तालु- इ, चवर्ग (च, छ, ज, झ, ज,) य, 
श, का उच्चारणस्थान तालु है। 
अतः विकल्प ८ सही है। 


स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका-बाबूराम सक्सेना, पेज-4] 


43. 'दैत्य + अरिः' में कौन सी सन्धि है? 


(A) गुण सन्धि (B) दीर्घ सन्धि 

(0) वृद्धि सन्धि (0) अयादि सन्धि 

व्याख्या- 

सूत्र/सन्धि नाम उदाहरण 

A. आद्गुणः उप- इन्द्र: उपेन्द्रः 

गुण सन्धि गङ्गा+उदकम्‌ | गङ्गोदकम्‌ 

अ/आ+इ/ई=ए महा+ऋषिः महर्षिः 

अ/आ+उ/ऊ = ओ | तव+लकारः तवल्कारः 

अ/आ+ऋ+ऋ= अर्‌ | गण+ईशः गणेशः 

अ/आ+ल = अल्‌ | रमा+ ईशः रमेशः 
हित + उपदेशः | हितोपदेशः 
पर+उपकारः परोपकारः 
पीन+ऊरुः पीनोरुः 
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B. अकः सवर्णे दीर्घः | सुरु अरिः सुरारिः 2. समाहार द्वन्द्व- पाणिश्च पादौ च तेषां समाहारः - पाणिपादम्‌, 
दीर्घ सन्धि दैत्य+अरिः दैत्यारिः अहिश्च+नकुलश्च = अहिनकुलम्‌ 
अ्‌/आ+अ/आ=आ | हिम+आलयः | हिमालयः * एकशेष द्रन्द्र- यद्यपि एकशेष वृत्ति है फिर भी इसे द्वन्द्व 
उ/ऊ+उ /ऊ=ऊ श्रीमईशः श्रीशः समास के अन्तर्गत माना जाता है- माता च+पिता च = 
ए/एऐ+ए /ए =ऐ गुरु+उपदेशः | गुरूपदेशः पितरौ, श्वश्रूश्च + श्वसुरश्च = श्वसुरौ। 
ओ/औ-औ/औज्औ | लघु+ऊर्मिः लघुर्मिः अतः विकल्प उ सही है। 
इ/ई+इ+ई-ई गिरि-इन्द्रः गिरीन्द्रः स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या खण्ड-4) पेज-235 
| विर 45. ' सप्तर्षयः में कौन सा समास है? 
28 48992 च (५) अव्ययीभाव (8) तत्पुरुष 
, वृद्धिरेचि अद्य+एव अद्यैव CO (0) बहुब्रीहि 
तत्र+एव तत्रैव 
देव+श्वर्यम्‌ | देवैश्वर्यम्‌ व्याख्य- 
वृद्धि सन्धि महा+रश्वर्यम्‌ | महैश्वर्यम्‌ A. आव्ययीभाव- अव्ययं विभक्ति-समीप-समृद्धि 
अ/आ+ए/एऐ उ तथा+एव तथैव व्यृद्ध्यर्थाभावात्यया-सम्प्रति - शब्दप्रादुर्भाव-पश्चाद्यथाऽऽनुपूर्व्य 
विद्या+ऐश्वर्यम्‌ | विद्यैश्वर्यम्‌ यौगपद्य सादृश्य-सम्पत्ति- साकल्यान्तवचनेषु (2..6) 
अ/अ+ओ/औः=औ तण्डुल+ओदनम्‌ | तण्डुलैदनम्‌ सामासिकपद अर्थ लौकिक विग्रह 
महा+ओषधिः | महाषधिः जही कजे तमक जब म न्क 
D. एचोऽयवायावः शे+अनम्‌ शयनम्‌. उपकृष्णम्‌, कृष्ण के समीप (समीप अर्थ में) कृष्णस्य समीपम्‌ 
अयादि सन्धि ने+अनम्‌ नसा दुर्यवनम्‌ '' यवनों की समृद्धि का अभाव यवनानां व्युद्धिः 
ए/ऐ/ओ/औम+कोई | नै+अकः नायकः निर्मक्षिकम्‌ मक्खियों का अभाव मक्षिकाणाम्‌ अभावः 
स्वर-क्रमशः भो+अति भवति अतिहिमम्‌ हिम का नाश'(अत्यय) हिमस्य अत्ययः 
अय्‌, आय्‌, अव्‌,आव्‌ ये | हरे+ए हरये अतिनिद्रम्‌ निद्रा का समय प्रसिद्धि’ निद्रा सम्प्रति न युज्यते 
आदेश प्राप्त होंगे वटो+ऋक्षः वटवृक्षः अनुविष्णु विष्णु के पीछे (पश्चात्‌ अर्थ में) विष्णोः पश्चात्‌ 
विष्णो+ए विष्णवे प्रत्यर्थम्‌ प्रत्येक अर्थ के प्रति (वीप्सा अर्थ) अर्थम्‌-अर्थं प्रति 
पौ+अकः पावक: यथाशक्ति शक्ति के अनुसार शक्तिम्‌ अनति क्रम्य 
अतः विकल्प 8 सही है। B. दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ (2..49 ) 
स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-46 सप्तर्षयः सात ऋषियों की संज्ञा सप्त च ते ऋषयः 
व अ नः द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः  (2..23) 
44. 'हरिहरौ' शब्द का विग्रह होगा- कृष्णश्रितः कृष्ण का आश्रय लिया हुआ कृष्णं श्रितः 
(A) हरि च हरौ च (B) हरिश्च हरश्च अरण्यातीतः वन को पार किया हुआ अरण्यम्‌ अतीतः 
(0) हरि च हरौ (D) हरि हरौ च कूपपतितः कुएँ में गिरा हुआ कूपं पतितः 
ग्रामगतः गाँव गया हुआ ग्रामं गतः 
व्याख्या- दुःखापन्नः दुःख को प्राप्त हुआ दुःखम्‌ आपन्नः 
* चार्थे इन्द्र: (2/2/29) यदि दो या दो से अधिक संज्ञाएँ ९. द्वन्द्व- चार्थे इन्द्रः- ( 2.2.2 9 ) 
'च' से जोड़ी जाय तो वह द्वन्द्व समास कहलाता है द्वन्द्व हरिहरौ विष्णु और शिव हरिश्च हरश्च 
समास के मुख्यतः दो भेद हैं- त्वक््रजम्‌ त्वचा और माला का समुदाय त्वक्‌ च खक्‌ च 
. इतरेतरद्वन्द्र- हरिश्र+हरश्च = हरिहरौ, शिवश्च केशवश्च = छत्रोपाहनम्‌ छाते और जूते का समुदाय छत्रं च उपानत्‌ 
शिवकेशवौ च तेषां समाहारः । 


9. बहुव्रीहिः - अनेकमन्यपदार्थे ( 2.2.24 )- 


प्राप्तोदकः प्राप्त हो गया है जल जिसको = ग्राम 
प्राप्तम्‌ उदकं यं (ग्रामम्‌) 
पीताम्बरः पीले हैं वस्र जिसके वह (विष्णु) 
पीतम्‌ अम्बरं यस्य सः (विष्णु) 
अपुत्रः जिसका पुत्र नहीं है वह पुत्रहीन 


अविद्यमानः पुरुषः पुत्रो यस्य सः 
अतः विकल्प 5 सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या खण्ड-4), पेज-99 


46. “सहरि में कौन सा समास है? 
(A) अव्ययीभाव 
(0) बहुब्रीहि 


व्याख्या- 
A. अव्ययीभाव- 
समास/समस्त पद अलौकिक विग्रह 
सहरि : हरि ङस्‌ सह 
सचक्रम्‌ चक्र टा सह 
ससखि सदृशः सख्या सखि टा सह 
सक्षत्रम्‌ क्षत्राणां सम्पत्तिः क्षत्र आम्‌ सह 
सतृणम्‌ तृणम्‌ अपि अपरित्यज्य|तृण टा सह 
साग्नि अग्निग्रन्थपर्यन्तम्‌ |अग्नि टा सह 
B. तत्पुरुष- 
हरित्रातः हरिणा त्रातः हरि टा त्रात सु 
यूपदारु युपाय दारु यूप ङे दारु सु 
८. बहुब्रीहि- 
रूपवद्धार्यः रूपवती भार्या अस्ति (रूपवती सु 

भार्या सु 

स्त्रीप्रमाणः सत्रीप्रमाणी यस्य सः खरी सु प्रमाणी सु 
सुपात्‌ सु शोभनौ पादौ यस्य सः |सु पाद औ 

D. इन््- 
रामकृष्णौ रामश्च कृष्णश्च राम सु कृष्ण सु 
हरिहरगुरवः हरिश्च हरश्च गुरुश्च |हरि सु हर सु गुरु 


सु 
अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमी व्याख्या, (खण्ड-4) पेज-36 
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47. 'उपराजम्‌' में कौन सा समास है? 


(A) बहुब्रीहि (B) अव्ययीभाव 

(0) तत्पुरुष (D) इन्द्र 

व्याख्या- 
A. बहुव्रीहि- 
समास/समस्त पद | लौकिकविग्रह | अलौकिक विग्रह 
व्यूढोरस्कः व्यूढम्‌ उरो यस्य॒ | व्यूढ सु उरस्‌ सु 

(पुरुषस्य) 

सुहृत्‌ सुशोभनं हदयं यस्य| सु हृदय सु 
B. अव्ययीभाव- 
उपराजम्‌ राज्ञः समीपम्‌ राजन्‌ ङस्‌ उप 
उपगङ्गम्‌ गङ्गायाः समीपम्‌ | गङ्गा ङस्‌ उप 
उपकृष्णम्‌ कृष्णस्य समीपम्‌ | कृष्ण ङस्‌ उप 
८. तत्पुरुष- 
गोहितम्‌ गोभ्यो हितम्‌ गो भ्यस्‌ हित सु 
चोरभयम्‌ चोरात्‌ भयम्‌ चोर ङसि+भय सु 
D. इन््- 
पितरो/मातापितरौ |माता च पिता च | मातृ सु+पितृ सु 
धर्मार्थौ/ अर्थधर्मौ |धर्मश्च अर्थश्च धर्म सु अर्थ सु 


अतः विकल्प 5 सही है। 
स्त्रोत- 'लघुसिद्धान्तकोमुदी भैमी व्याख्या, खण्ड-4 पेज-52 


48. 'कुपुरुषः' में कौन सा समास है? 


(A) नञ्‌ तत्पुरुष 

(B) प्रादितत्पुरुष समास 

(८) अलुकतत्पुरुष समास 

(D) द्वितीयातत्पुरुष समास 

व्याख्या- 

समास/सूत्र उदाहरण |लौकिक विग्रह 
A. नञ्‌ तत्पुरुष- 

नञः अब्राह्मणः |न ब्राह्मणः 


न गर्दभः 
न सत्यम्‌ 
न चरम्‌ 


अगर्दभः 

असत्यम्‌ 

अचरम्‌ 
B. प्रादितत्पुरुष समास- 
कुगतिप्रादयः 


कुपुरुषः 
प्राचार्यः 

प्रपितामहाः 
पर्यध्ययनः 


कुत्सितः पुरुषः 
प्रगतः आचार्यः 
प्रगतः पितामहः 
परिग्लानोऽध्ययनाय 


प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया 
पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे 
चतुर्थ्याः 


80 संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


उदाहरण | लौकिक विग्रह 
अवकोकिलः | अवक्रुष्टःकोकिलया 


समास/सूत्र 
अवादयः क्रुष्टाद्यर्थ 
तृतीयया- 

८. अलुक तत्पुरुष समास- 


सञ्ज्ञायाम्‌ युधिष्ठिरः | युधि स्थिरः 
D. उपपद तत्पुरुष समांस- 
उपपदमतिङ्‌ कुम्भकारः | कुम्भं करोति इति 
(2/2/१9)- सामगः साम गायति इति 
धनदः धनं ददाति इति 
कम्बलदः | कम्बलं ददातीति 


गोदः गाः ददाति इति 
अतः विकल्प B सही है। 


स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी-भैमी व्याख्या खण्ड-4, पेज-27 


49. 'रामकृष्णौ' में कौन सा समास है? 
(A) एकशेष द्वन्द्व 


(8) समाहार इन्द्र 


(0) इतरेतर इन्द्र (0) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


व्याख्या- 
इन्द्र समास के मुख्यतः दो भेद हैं- समाहार द्वन्द्व, इतरेतर 
द्वन्द्र। यद्यपि एकशेष वृत्ति हे फिर भी इसकी गणना द्वन्द्व 


समास के अन्तर्गत होती है। 
इन्द्र समास 

इतरेतर द्वन्द्व | समाहार द्वन्द्व एकशेष द्वन्द्व 
१. रामकृष्णौ आहारनिद्राभयम्‌ | ब्राह्मणौ 
2. मित्रावरुणौ | पाणिपादम्‌ शूद्रौ 
3. होतापोतारौ गोधूमचणकम्‌ अजौ 
4. मयूरीकुक्कुटौ | रथिकाश्वारोहम्‌ श्वसुरौ 
5. शिवकेशवौ | अहिनकुलम्‌ पितरौ 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-257 


50. चन्द्रशेखरः ' में कौन सा समास है? 
(4) समानाधिकरण बहुब्रीहि 


(B) व्यधिकरण बहुब्रीहि 
(0) तत्पुरुष 
(D) द्वन्द्व 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- बहुब्रीहि समास के मुख्य दो भेद हैं- 
बहुब्रीहि समास- 

A. समानाधिकरण बहुव्रीहि के छः भेद - ।. द्वितीया 
प्राप्तोदकः 2. तृतीया जितेन्द्रियः 3. चतुर्थी दन्तधनः 
4. पञ्चमी निर्बलः 5. षष्ठी पीताम्बरः 6.सप्तमी वीरपुरुषः 

B. व्यधिकरण बहुब्रीहि- ।. चन्द्रशेखरः 2. चक्रपाणिः 
3. वीणापाणिः 

€. तत्पुरुषः- सत्सङ्गतिः, पूर्वकायः, अपरकायः, अक्षशौण्डः 
आदि। 

0. द्रन्द्र- ब्राह्मणक्षत्रियौ, युधिष्ठिरार्जुनौ, शिवकेशवौ आदि 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका-बाबूराम सक्सेना, पेज-263 


5. 'पितरौ' शब्द का विग्रह है- 
(A) माता पिता च (B) पितरौ 
(©) माता च पिता च (0) मातापिताश्च 


व्याख्या- 


कै. पिता मात्रा (7.2.70) मातृ-शब्द के साथ उच्चारित पितृ 
शब्द विकल्प से शेष होता है। 

न: पितरौ /मातापितरौ-लौकिक विग्रह- माता च पिता च 
तथा अलौकिक विग्रह मातृ सु पितृ सु। 

चार्थे द्वन्द्वः से समास होकर “पिता मात्रा’ सूत्र से पितृ का 
शेष तथा माता का लोप 'यःशिष्यते स 
लुप्यमानार्थाभिधायी' के अनुसार पितृ से माता का भी 
कथन हो जाता है। द्विवचन में पितरौ” शब्द बनता है। यह 
कार्य वैकल्पिक होता है। विकल्प कार्य न होने पर मातापितरौ 
बनेगा। अतः 'पितरौ' का विग्रह माता च पिता च होगा। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमी व्याख्या खण्ड-4, पेज-239 


52. "हरित्रातः? में कौन सा समास है? 


(A) द्वितीया तत्पुरुष (8) तृतीया तत्पुरुष 
(0) चतुर्थी तत्पुरुष (0) षष्ठी तत्पुरुष 


व्याख्या- 
A. द्वितीया तत्पुरुष- 
“द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः ' 
(2//24) 
द्वितीयान्त सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त 
होता है वह समास द्वितीया तत्पुरुष संज्ञक होता है। 
उदाहरण- कृष्णश्रितः, अरण्यातीतः,कूपपतितः आदि। 


5. 


, चतुर्थी तत्पुरुष- 


. षष्ठी तत्पुरुष- षष्ठी (2/2/8) षष्ठ्यन्त सुबन्त, समर्थ 


तृतीया तत्पुरुष- 

“तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन' (2//30) 
तृतीयान्त सुबन्त, तृतीयान्त के अर्थ द्वारा कृत जो गुण 
तद्विशिष्ट द्रव्य सुबन्त के साथ एवं अर्थ के साथ वकल्प 
से समास को प्राप्त होता हे वह समास तृतीया तत्पुरुष 
सज्ज्ञक होता है। 

उदाहरण- हरित्रातः, नखभिन्नः, विद्यार्थ: आदि । 


चतुर्थी तदर्थार्थबलिहित-सुख-रक्षितैः (2//36) 
द्विजार्थः, भूतबलिः, गोहितम्‌ आदि। चतुर्थ्यन्त सुबन्त, 
उस चतुर्थ्यन्त के अर्थ के लिए जो तद्वाचक सुबन्तों के A. 
साथ एवं अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित इन सुबन्तों 

के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है वह चतुर्थी 

तत्पुरुष समास होता है। 


प्र 


सुबन्त के साथ विकल्प से समास प्राप्त होता है वह षष्ठी 
तत्पुरुष समास होता है। 

उदाहरण- राजपुरुषः, मनोविकारः, आत्मज्ञानम्‌ आदिं। 

अतः विकल्प B सही है। ८ 
संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका-बाबूराम सक्सेना, पेज-243 


, ' अब्राह्मण:' में कौन-सा समास है? 
(५) अव्ययीभाव 


(8) बहुब्रीहि BD. 


(©) इन्द्र (0) तत्पुरुष 


व्याख्या- 

अव्ययीभाव- नदीभिश्च (2//20)- 

संख्यावाची पदों का नदीवाचक सुबन्तों के साथ 
अव्ययीभाव समास होता है। 

उदाहरण- पञ्चगङ्गम्‌, सप्तगङ्गम्‌, द्वियमुनम्‌ आदि। 


अर्थ में वर्तमान एक से अधिक प्रथमान्त पद परस्पर 
विकल्प से समास होता है और वह बहुब्रीहि संज्ञक 
होता है। 

उदाहरण- दत्तद्रव्यः, ऊढरथः, वीरपुरुषः, प्रपतितपर्णः 
आदि। 


और वह समास द्वन्द्व समास होता है। 
उदाहरण- अहिनकुलम्‌, हरिकृष्णरामाः, संज्ञापरिभाषम्‌, 
हरिहरगुरवः आदि। 


54. 'यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌? सूत्र है- 


(0) सम्बन्ध कारक 
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D. तत्पुरुष- न ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः में नञ्‌ (2.2.6 )सूत्र 


से नञ्‌ तत्पुरुष समास है। इसके अतिरिक्त तत्पुरुष समास 
के अन्य उदाहरण हैं- घनश्यामः, कर्पूरगौरः, अनश्वः आदि। 
अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या, भाग-4 )पेज-422 , 2 6 


(A)कर्म कारक 
(0) अपादान कारक 


(उ)करण कारक 
(D)अधिकरण कारक 


व्याख्या- 


अभिनिविशश्च ( ।/4/47 )- यदि 'विश्‌' धातु 
के पूर्व अभि और नि उपसर्ग लगे हो तो क्रिया के आधार 
की कर्म कारक संज्ञा होती है। 

जैसे- अभिनिविशते सन्मार्गम्‌। 

करणकारक- साधकतमं करणम्‌ ( ]/4/42 )- 
क्रिया की सिद्धि में जो पदार्थ सबसे अधिक उपकारक या 
सहायक होता है उसकी करण कारक सञज्ज्ञा होती है। 
उदाहरण- रामेण बाणेन हतो बाली 

जनिकर्तुः प्रकृतिः ( ]/4/30 )- जन्‌' धातु के 
कर्ता के कारण की अपादान संज्ञा होती है। 

जैसे- ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। 

यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ( 2/3/37 )- जहाँ 
एक क्रिया घटित हो वहाँ पहली क्रिया के आश्रयवाचक 
शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। 

जैसे- गोषु दुह्यमानासु गतः। (वह गायों के दुहे जाते 
समय गया) सप्तमी विभक्ति का प्रकरण अधिकरण 
कारक के प्रसङ्ग में आया है। 

अतः विकल्प सही है। 


. बहुब्रीहि- अनेकमन्यपदार्थे (2/2/24) अन्य पद के स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका-बाबूराम सक्सेना, पेज-220 


55. '' कर्तृकर्मणोः कृति '' सूत्र है- 
(A) सम्प्रदान कारक 


(B) करणकारक 
(D) कर्मकारक 


व्याख्या- 
. दन्द्र- चार्थे द्वन्द्व: ( 2/2/29) च के अर्थ में वर्तमान A. सम्प्रदान कारक- तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या (वा0)/ तादर्थ्य में 
अनेक सुबन्त परस्पर विकल्प से समास को प्राप्त होता है चतुर्थी विभक्ति होती है। 


मुक्तये हरिं भजति। वह मुक्ति के लिए हरि को भजता हे | 
8. करण कारक- इत्थम्भूतलक्षणे’ (2/3/27) 
जटाभिः तापसः। किसी प्रकार विशेष (धर्म-विशेष) को प्राप्त 
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हुए व्यक्ति अथवा वस्तु के लक्षण से तृतीया विभक्ति होती 
है। 

0. सम्बन्ध कारक- 'कर्तृकर्मणोः कृति: (2/3/65) 
कृष्णस्य कृतिः। जगतः कर्त्ता कृष्णः। कृत्‌ प्रत्ययान्त के 
योग में अनभिहित कर्ता और कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति होती 
है। 

D. कर्म कारक- 'उपान्वध्याडवसः' (/4/48) 
यदि वस्‌ धातु के पूर्व उप, अनु, अधि और आङ्‌ उपसर्ग लगा 
हो तो उसके आधार अधिवसति की कर्म संज्ञा होती है। 
उदाहरण- हरिः वैकुण्ठम्‌ उपवसति अनुवसति अधिवसति 
आवसति वा वैकुण्ठं हरिः। 
अतः विकल्प ८ सही है। 

स्त्रोत- संस्कृतव्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-225 


56. ' मातुर्निलीयते कृष्णः' रेखांकित पद में कौन सी 
विभक्ति है? 


(५) तृतीया 
(८) पञ्चमी 


(8) चतुर्थी 
(0) सप्तमी 


व्याख्या- 

A. तृतीया- अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुथ्यर्थ तृतीया (वा0) 
अशिष्टों के व्यवहार के विषय में दाणू धातु के प्रयोग में 
चतुर्थी के अर्थ सम्प्रदान में तृतीया होती है। 
यथा- दास्या संयच्छते कामुकः । 

उ. चतुर्थी- मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु (2.3.]7) 
दिवादिगण के 'मन्‌' धातु के प्राणिभिन्न कर्म में चतुर्थी 
विभक्ति विकल्प से होती है यदि तिरस्कार वहाँ प्रतीत होता 
हो। यथा- न त्वां तृणं तृणाय वा मन्ये। 

€. पञ्चमी- अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति (/4/28) 
अन्तर्धान (व्यवधान) होने की क्रिया में कर्ता जिससे छुपना 
चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। 
यथा- मातुर्निलीयते कृष्णः। 

D. सप्तमी- षष्ठी चानादरे (2/3/38) 
अनादर के आधिक्य होने पर जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया 
लक्षित हो, उससे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे 
- रुदति रुदतो वा प्राव्राजीत्‌। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-209 


57. 'बालकेभ्यः मिष्ठानं रोचते' रेखांकित पद में कौन 
सी विभक्ति है? 
(A) पञ्चमी 
(C) सप्तमी 


(B) चतुर्थी 
(D) तृतीया 


व्याख्या- 

A. पञ्चमी- (जनिकर्तुः प्रकृतिः /4/30) जन्‌ धातु के 
कर्ता के कारण की अपादान संज्ञा होती है। जैसे- ब्राह्मणः 
प्रजाः प्रजायन्ते। 

B. चतुर्थी- (रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ।/4/33) रुच्यर्थं अर्थात्‌ 
अभिलाषार्थक धातुओं के प्रयोग में प्रीयमाण व्यक्ति की 
सम्प्रदान संज्ञा होती है। 
जैसे- बालकेभ्यः मिष्ठानं रोचते। 

८. सप्तमी- (विभाषा कृञ्‌ /4/98) कृ धातु के परे रहते 
ईश्वरत्व अर्थ में अधि' की विकल्प में कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
होती है। 
जैसे- यदत्र मामधिकारिष्यति। 

9: ' तृत्तीया- (संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि 2/3/22) सम्पूर्वजानातेः 
कर्मणि तृतीया वा स्यात्‌ सम्‌ उपसर्ग पूर्वक 
ज्ञा धातु के अनभिहित कर्म में विकल्प से तृतीया विभक्ति 
होती है। जैसे- पित्रा पितरं वा सञ्जानीते। 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-20 


(A) इत्थम्भूतलक्षणता (8) करणता 
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


(0) अङ्गविकार 


व्याख्या- 

A, इत्थम्भूतलक्षणे ( 2/3/27 )- किसी धर्म विशेष को 
प्राप्त हुए व्यक्ति अथवा वस्तु के लक्षण (ज्ञापक चिन्ह) से 
तृतीया विभक्ति होती है। जैसे- 'जटाभिस्तापसः।' (जटाओं 
से तपस्वी प्रतीत होता है।) इस उदाहरण में “तपस्वी” व्यक्ति 
विशेष में “जटा” इत्थम्भूत (ज्ञापक चिन्ह) के कारण इसमें 
तृतीया विभक्ति हुई है। अतः विकल्प (4) सही है। 

उ. कर्तृकरणयोस्तृतीया ( 2/3/ 8 )- अनुक्त कर्ता तथा 
करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे- रामेण 
बाणेन हतो बाली। इस उदाहरण में राम के अनुक्त कर्ता 
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होने के कारण एवं करण “बाण” के अनुक्तत्वात्‌ उक्त सूत्र 
से तृतीया विभक्ति हुई है। 

€. येनाङ्गविकारः (2/3/20 )- जिस विकृत अङ्ग के 
द्वारा आङ्गी का विकार लक्षित हो उस अवयववाची शब्द में 


60. 'पठनीय ' शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 


(A) तव्यत्‌ 
(0) अनीयर्‌ 


(8) क्तवतु 
(D) क्त्वा 


तृतीया विभक्ति होती है। जैसे- अक्ष्णा काणः। यहाँ अक्षि व्याख्या- 
अङ्ग में काणत्व विकार है अतएव उक्त सूत्र से अक्षि में तव्यत्तव्यानीयरः ( 3..96 )- धातु से तव्यत्‌, तव्य 
तृतीया हुई है। और अनीयर्‌ प्रत्यय होते हैं। 


पठ्‌ + तव्यत्‌ (तव्य) = पठितव्यम्‌ 

चि + तव्यत्‌ = चेतव्यम्‌ 

पठ्‌ + अनीयर्‌ = पठनीयम्‌ 

चिञ्‌ + अनीयर्‌ = चयनीयः (संग्रह करना) 

एध्‌ + अनीयर्‌ = एधनीयम्‌ (बढ़ना चाहिए) 
समानकर्तृकयोः पूर्वकाले ( 3.4.2] ) 

समानकर्तृक धात्वर्थ में पूर्वकाल में विद्यमान धातु से क्त्वा 
प्रत्यय होता है। 

पठ्‌ + क्तवा = पठित्वा 

नी + क्तवा = नीत्वा 

नेम्‌ + क्तवा = नत्वा 

अप्‌ + क्तवा = आप्त्वा 

कृ? क्त्वा = कृत्वा 

अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका-बाबूराम सक्सेना, पेज-475 


स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका-बाबूराम सक्सेना, पेज- 99 


59. 'कर्त्ती' में कौन सा प्रत्यय है? 
(उ) ङीप्‌ 


(A) टापू 


(0) ङीष्‌ (D) ङीन्‌ 


A > XA १० XA 


व्याख्या- 

A. टाप्‌- अजाद्यतष्टाप्‌ ( 4//4 )- अजादिगण पठित 
प्रातिपदिकों के अथवा अदन्त प्रातिपदिकों के वाच्य स्त्रीत्व | 
का द्योतन करना हो तो उन से परे टापू प्रत्यय हो। ण 
एडक + टाप्‌ = एडका (मादा भेड़) ज 
त्रैनीक + टाप्‌ = त्र्यनीका (सेना) र 
धनक्रीत + टाप्‌ = धनक्रीता (धन से खरीदी हुई) + 

उ. ङीप्‌- ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ ( 4..5 )- ऋकारान्त तथा 
नकारान्त प्रातिपदिकों से स्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय होता है। 
कर्त + डीप्‌ = कत्री (करने वाली) 
धतृ+ डीप्‌ = धत्री (धारण करने वाली) 

0. ङीष्‌- षिद्गौरादिभ्यश्च (4//4 )- जिसका षकार 
इत्‌ हो ऐसे प्रातिपदिकों से तथा गौर आदि गण पठित 
प्रातिपदिकों से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ प्रत्यय होता 


6।. 'देय' में कौन सा प्रत्यय है? 
(A) शतृ 


(8) शानच्‌ 


(८) तव्य (D) यत्‌ 


व्याख्या- 
लटःशतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (3.2.24) 


है। उदाहरण-नर्तक + डीष्‌ = नर्तकी (नाचने वाली) 
गौर + डीष्‌ = गौरी (पार्वती) 


D. ङीन्‌- शार्ङ्गरवाद्यञो ङीन्‌ ( 4//73 )- शार्डर्गरव 


आदि गणपठित प्रातिपदिक से तथा अजू प्रत्यय का जो 
अकार तदन्त जातिवाचक प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा 
में डीन्‌ प्रत्यय हो। उदाहरण- शार्ङ्गरव+डीन्‌=्शार्ङ्गरवी 
बैद+डीन्‌=बैदी, ब्राह्मण+डीन्‌= ब्राह्मणी 

अतः विकल्प B सही है। 


स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-542 


20 


+ 


x 


अप्रथमान्त अर्थात्‌ द्वितीयान्त आदि के साथ समानाधिकरण 
होने पर लट्‌ के स्थान पर शतृ और शानच्‌ होते हैं। 
परस्मैपद में शतृ तथा आत्मनेपद में शानच्‌ होते हैं। 

दा + शतृ = ददत्‌ , कृ+शतृ = कुर्वत्‌ , नी + शतृ = नयत्‌ 
दा + शानच्‌ = ददानः, कम्प्‌ + शानच्‌ = कम्पमानः। 
तव्यत्तव्यानीयरः (3..96) धातु से तव्यत्‌ , तव्य, 
और अनीयर्‌ प्रत्यय होता है- 

दा + तव्यत्‌ = दातव्यः 

भिद्‌ = तव्यत्‌ = भेत्तव्यः 

छिद्‌ + तव्यत्‌ = छेत्तव्यः 
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* पच्‌ + तव्यत्‌ = पक्तव्यः 
अचो यत्‌- (3..97) अच्‌ प्रत्याहार के वर्ण अन्त में हो 
ऐसे धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता है। 
उदाहरण- दा + यत्‌ = देयम्‌, पा + यत्‌ = पेयम्‌, गै + 
यत्‌ = गेयम्‌ 
अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-476 


62. 'गम्‌' धातु लिट्लकार, प्रथमपुरुष, द्विवचन का 
रूप है- 


(A) जगाम 
(0) जग्मथुः 


(B) जग्मतुः 
(D) जग्म 


व्याख्या- 
गम्‌ ( जाना ) धातु भ्वादिगण, सकर्मक, अनिट्‌, 
परस्मैपद 
जगाम जग्मतुः 
जगमिथ जग्मथुः 
जगाम जग्मिव 

* 'गम्‌' धातु लिट्लकार प्रथमपुरुष द्विवचन में जग्मतुः रूप 

बनेगा। अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका -बाबूराम सक्सेना, पेज-374 


63. ` भू' धातु लुङ्लकार प्रथमपुरुष एकवचन का रूप 
है- 
(^) अभूत्‌ 
(0) भवेत्‌ 


(8) अभवत्‌ 
(D) बभूव 


भू धातु ( भ्वादिगण ) अकर्मक, सेट्‌, परस्मैप 


( सामान्यभूत ) 
अभूत्‌ आता ae 0 
अभूः अभूतम्‌ अभूत 
अभूवम्‌ अभूव अभूम 
अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ 
अभवः अभवतम्‌ अभवत 
अभवम्‌ अभवाव अभवाम्‌ 


व्याख्यास्मि 


भवेत्‌ 
भवेः 
भवेयम्‌ 


भवेताम्‌ 
भवेतम्‌ भवेत 
भवेव भवेम 
लिट्‌ लकार ( परोक्षभूत ) 
बभूवतुः बभूवुः 
बभूविथ बभूवथुः बभूव 
बभूव बभूविव बभूविम 
अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका-बाबूराम सक्सेना, पेज-372 


भवेयुः 


बभूव 


64. 'द्रक््यसि' क्रिया का लकार है? 
(A) लुट्‌ (उ) लट 
(B) लुड्‌ (D) लद्‌ 


लुट्‌ लकार ( अनद्यतन भविष्य ) 


दरष्टा द्रष्टारौ द्रष्टारः 
द्रष्टासि द्रष्टास्थ 
द्रष्टास्मि द्र्ष्टास्मः 
लृट्‌ लकार ( सामान्य भविष्य ) 
द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति 
द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ 
द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः 


द्रष्टास्थः 
द्र्ास्वः 


लुङ्‌ लकार ( सामान्य भूत ) 


अद्राक्षीत्‌ 
अद्राक्षीः अद्राक्षिष्टम्‌ अद्राक्षिष्ट 
अद्राक्षम्‌ अद्राक्ष्व अद्राक्ष्म 
पश्यति पश्यतः पश्यन्ति 
पश्यसि पश्यथः पश्यथ 
पश्यामि पश्यावः पश्यामः 
अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-378 


अद्राष्टाम्‌ अद्राक्षुः 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2003 85 


अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रमुच्यते सउज्ञासूत्र, 
परिभाषासूत्र, विधिसूत्र, नियमसूत्र, अतिदेशसूत्र, 
अधिकारसूत्र से छः सूत्र हैं। 

D. सात- संस्कृत व्याकरण में सात विभक्तियाँ होती हैं। 
अतः विकल्प 5 सही है। 
व्याख्या- स्त्रोत- पाणिनीय शिक्षा ( श्लोक-9) 


65. 'पठ्‌' धातु लङ्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का 
रूप है- 


(A) पठेयुः (B) पठन्ति 
(८) अपठन्‌ (D) अपठत्‌ 


67. निम्नलिखित में से किसका मत है कि संस्कृत नाटकों 
की उत्पत्ति ' स्वांगवाद' से हुई है? 


(A) प्रो0 हिलब्राण्ड (B) स्टेन कोनो 
(0) उपर्युक्त दोनों (D) डा0 पिशेल 


लट्लकार ( वर्तमान काल ) व्याख्या- 
पठतः पठन्ति * प्रो0 "हिलब्रान्ड' और 'स्टेनकोनो' का मत है कि लोकप्रिय 
पठथः पठथ स्वाँगों के साथ 'रामायण' और “महाभारत' की कथाओं ने 
ता A मिलकर नाटकों को जन्म दिया है। 
ई * डॉ0 पिशेल ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि प्राचीन 
समय में कठपुतली का नाच प्रचलित था उसका ही विकसित 
अपठत्‌ अपठताम्‌ अपठन्‌ रूप नाटक हुआ। संस्कृत नाटकों में प्रस्तुत सूत्रधार (धागा 
अपरः अपठतम्‌_ अपठत पकड़ने वाला) शब्द इस कथन कौ पुष्टि करता हे। इनका 
व की he ह पठाम सिद्धान्त 'पुत्तलिका नृत्यवाद' है। 
अपठम्‌ अपठाव अपठाम्‌ अतः विकल्य € सही है। 
अतः विकल्प € सही है। स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 
स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका-बाबूराम सक्सेना, पेज-324 पेज-266 
66. पाणिनीय शिक्षा की ध्वनियाँ कितने सगो में विभक्त) 08. किसने यह विचार व्यक्त किया कि "पुत्तलिका 
हैं? नृत्य से नाटकों की उत्पत्ति हुई? 
हैं? मु (A) प्रो0 रिजवे (8) प्रो0 ल्यूडर्स 
(५) साठ (8) पाँच (0 प्रो0 बिन्डिश (0) डाँ० पिशेल 
(0) छः (0) सात स्यात: 
मत प्रवर्तक/समर्थक नाट्योत्पत्ति का सिद्धान्त 
व्याख्या- रिजन 
न हि A. प्रो0 रिजवे मृतात्मवाद या श्राद्धवाद 
A. साठ- पाणिनीय शिक्षा में साठ श्लोक हैं। 8. प्रो0ल्यूडर्स ठाया तद 
8. पाँच- पाणिनीय शिक्षा में वर्णों का उदात्तादिस्वर, हस्वदीर्धादि. ८. प्रो0 विन्डिस एवं बेवर यूनानी प्रभाववाद (जवनिका) 
काल, कण्ठमूर्धाताल्वादि स्थान, आभ्यन्तर प्रयत्न और बाहाप्रयत्न ०. ह र. पुत्तलिका नृत्यवाद 
इन पाँच कारणों से पाँच प्रकार का विभेद होता हे । त त RTO 
सोदीर्णो मध्न्यंभिहतो प्रो) सिल्वाँलेवी, 
सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापघ मारुतः। प्रो फॉन श्रोएदर 
वर्णाञ्‌ जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः॥ एवं डा0 हर्टल 
(पाणिनीयशिक्षा श्लोक -]) अतः विकल्प 9 सही है। 
0. छः- सूत्र 6 प्रकार के होते हैं- स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 


संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च। पेज-266 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


69. 'संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः’ किस दर्शन से 


सम्बन्धित है- 
(A) न्यायदर्शन 
(0) मीमांसादर्शन 


(8) सांख्यदर्शन 
(0) जैनदर्शन 


व्याख्या- 


A. न्याय-वैशेषिक- 'संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः।' 


प्र 


C 


> 


(3 


संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। जिस ज्ञान 
का विषय पहले ही ज्ञात रहता है वही स्मृति है। 
सांख्यदर्शन- 'अध्यवसायो बुद्धिः' (सां.का.23) 
निश्चयात्मक अथवा निश्चय करने वाला तत्त्व बुद्धि है। 
मीमांसा दर्शन (वेदान्त)-अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः 
प्रबुध्यते' अनादि माया से सुप्त जीव प्रबुद्ध होता है। 
जैनदर्शन- 'सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गः'-सम्यक्‌ दर्शन, 
सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक्‌ चरित्र मोक्ष का मार्ग है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- तर्कभाषा-गजाननशास्तरी मुसलगाँवकर, पेज- 6 


70. तर्कभाषा के अनुसार पदार्थो की संख्या है- 


(B) सोलह 
(D) दो 


(A) सात 


(©) नौ 


व्याख्या- 


A. अन्नम्भट्टकृत तर्कसंग्रह के अनुसार पदार्थो की संख्या सात 


प्र 


= 


है- द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव। 
केशवमिश्र कृत तर्कभाषा के अनुसार पदार्थो की संख्या 
सोलह है-प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्त- 
अवयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा- हेत्वाभास-छल-जाति 
एवं निग्रहस्थान। 

तर्कसंग्रह के अनुसार द्रव्यों की संख्या नौ हैं- पृथ्वी-जल- 
तेज-वायु-आकाश-काल-दिक्‌-आत्मा और मन। 

तर्कसंग्रह के अनुसार सामान्य के दो भेद हैं- परसामान्य एवं 
अपरसामान्य। 

अतः विकल्प B सही है। 


स्त्रोत- तर्कभाषा-आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-8 


त. 


C. 


SPN रू च 


तर्कभाषा के अनुसार कर्मो की संख्या है- 
(8) चार 
(D) छः 


(A) तीन 
(0) पाँच 


व्याख्या- 
तर्कभाषा के अनुसार कारण के तीन भेद हैं- 

]. समवायिकारण 2. असमवायिकारण 3. निमित्तकारण 
तर्कभाषा के अनुसार प्रमाणों की संख्या चार है- 

१. प्रत्यक्ष प्रमाण 2. अनुमान प्रमाण 

3. उपमान प्रमाण 4. शब्द प्रमाण 

तर्कभाषा के अनुसार कर्म का लक्षण है- '“चलनात्मकं 
कर्म'' कर्म का स्वरूप है क्रिया (चलना)। 

कर्म के पाँच भेद हैं- 


. उत्क्षेपण- ऊर्ध्वदेशसंयोगहेतुरुत्षेपणम्‌। 


ऊर्ध्व देश से संयोग का जो हेतु होता है वह उत्क्षेपण 
कहलाता है। 


. अपक्षेपण- अधोदेशसंयोगहेतुरपक्षेपणम्‌।' अधोदेश से संयोग 


का जो हेतु होता है वह अपक्षेपण कहलाता है। 


- )आकुञ्चन- “शरीरस्य सन्निकृष्टसंयोगहेतुराकुञ्चनम्‌’ शरीर 


के निकट-संयोग का जो हेतु होता है वह आकुञ्चन कहलाता 
है। 


:* प्रसारण- 'विप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणम्‌’ शरीर के 


दूरसंयोग का जो हेतु होता है। वह प्रसारण कहलाता है। 


, गमन- अन्यत्सर्वं गमनम्‌’ इनके अतिरिक्त समस्त क्रियायें 


गमन हैं। 
तर्कभाषा के अनुसार सन्निकर्ष के छह भेद हैं- 


. संयोग सन्निकर्ष- (चक्षु-घट) 

. संयुक्त समवाय सन्निकर्ष- (चक्षु-घटरूप) 

. संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष- (चक्षु-घटरूपत्व) 
, समवाय सन्निकर्ष- (श्रोत्र-शब्द) 

, समवेत समवाय सन्निकर्ष- (श्रोत्र-शब्दत्व) 

. विशेषण विशेष्यभाव सन्निकर्ष- (भूतले घटः नास्ति) 


अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- तर्कभाषा-श्रीनिवास शास्त्री, पेज-224 


0727 


A, 


तर्कसंग्रह के अनुसार कारण के कितने भेद हैं? 


(A) दो (8) तीन 
(८) चार 


(D) पाँच 


व्याख्या- 
तर्कसंग्रह के अनुसार बुद्धि के दो भेद हैं- स्मृति तथा 
अनुभव। 


8. तर्कसंग्रह के अनुसार कारण के तीन भेद हैं- 


. समवायिकारण- यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌ 


यथा- तन्तवः पटस्य, पटश्च स्वगतरूपादेः । 

जिस कारण में जो कार्य समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, 
वह कारण उस कारण के प्रति समवायिकारण होता है। 
उदाहरण- तन्तु पट के प्रति,पट पटरूप के प्रति, कपाल 
घट के प्रति समवायिकारण होता है। 

2. असमवायिकारण- कार्येण कारणेन वा सहेकस्मिन्नर्थ समवेतत्वे 
सति यत्कारणं तदसमवायिकारणम्‌ यथा- तन्तुसंयोगः पटस्य, 
तन्तुरूपं पटरूपस्य। कार्य या समवायिकारण के साथ एक 
अधिकरण में रहने वाले कारण को असमवायिकारण कहते 
हैं। उदाहरण- तन्तुसंयोग पट के साथ तन्तु में समवाय 
सम्बन्ध से रहता है अतः पट के प्रति वह असमवायिकारण 
होता है। 

: निमित्त कारण- तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम्‌। यथा- 
तुरीवेमादिकं पटस्य। समवायि तथा असमवायिकारण से भिन्न 
होने वाला कारण निमित्त कारण है। उदाहरण- तुरी, वेमा 
आदि पट के निमित्त कारण हैं। 

€. तर्कसंग्रह के अनुसार अभाव के चार भेद हैं- 
१. प्राग्भाव 2. प्रध्वंसाभाव 3. अन्योन्याभाव 4. अत्यन्ताभाव 

D. तर्कसंग्रह के अनुसार हेत्वाभास के पाँच भेद हैं- 
॥. असिद्ध हेत्वाभास 2. विरुद्ध हेत्वाभास 3. अनैकान्तिक 
हेत्वाभास4. प्रकरणसम हेत्वाभास 5. कालात्ययापदिष्ट 
हेत्वाभास 
अतः विकल्प 5 सही है। 

स्त्रोत- तर्कभाषा - श्रीनिवास शास्त्री, पेज-24 


73. तर्कसंग्रह के अनुसार गुणों की संख्या है- 
(A) अनन्त (B) 7 
(D) 2 


७2 


(C)24 


व्याख्या -तर्कसंग्रह के अनुसार 

A. विशेष पदार्थ की संख्या- 
अनन्त (नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्तवनन्ता एव) नित्य द्रव्य 
में रहने वाला व्यावर्तक * विशेष” कहलाते हैं। 

उ. पदार्थो की संख्या- तर्कसंग्रह के अनुसार पदार्थो की 
संख्या सात हैं- द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवाय- 
अभाव। 

८. गुणों की संख्या- तर्कसंग्रह में गुणों की संख्या चौबीस है- 
रूप, रस,गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, 
विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, तथा 
संस्कार। 
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D. सामान्य की संख्या- ]. परसामान्य 2. अपरसामान्य 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- तर्कभाषा- आद्याप्रसाद मिश्र, पेज- १9 


74. जगत्‌ ब्रह्म का है- 
(A) परिणाम 
(0) उपरोक्त दोनों 


व्याख्या- 

A. परिणाम (विकार) - जब कोई वस्तु अपने वास्तविक 
स्वरूप का परित्याग कर अन्यरूप को ग्रहण कर लेती है 
यह विकारभाव या परिणाम कहलाता है। जैसे- दूध का 
दही में परिवर्तित होना विकार (परिणाम) है। 

““सतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीरितः।'' 

उ. विवर्त- जब कोई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप का 
परित्याग न करते हुए अपने सदृश किसी अन्य वस्तु के 
रूप मे प्रतिभासित होने लगती है। जैसे- रस्सी अपने यथार्थ 
स्वरूप का परित्याग न करते हुए सर्प की मिथ्या प्रतीति 
करवाने लगती है। इसी प्रकार ब्रह्म भी अपने मूल स्वरूप 
का परित्याग किये बिना अन्य वस्तु जगत्‌ रूप में प्रतिभासित 
होने लगता है यही विवर्त है। 

'' अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्त इत्युदाहृतः।'' 
अतः विकल्प 3 सही है। 
स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-7 


(B) विवर्त 
(0) इनमें से कोई नहीं 


75. अध्यास का अर्थ है- 
(A) अपवाद 
(0 भ्रान्ति 


(उ) अध्यारोप 
(0) साक्षात्कार 


व्याख्या- 


A. अपवाद- 'आपवादो नाम रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य 
रज्जुमात्रत्ववद्वस्तुविवर्त्तस्यावस्तुनोऽज्ञानादेः प्रपञ्चस्य 
वस्तुमात्रत्वम्‌।' किसी यथार्थ वस्तु की भ्रम के कारण 
अयथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाना ही अपवाद कहलाता 
है। जैसे- रज्जुभूत सर्प का पुनः रज्जु के यथार्थ स्वरूप 
का ज्ञान हो जाना । 

उ. अध्यारोप- 'आसर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवद्‌ 
वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः।' सर्पभाव को न प्राप्त होने 
वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान, वस्तु पर अवस्तु 
का आरोप करना ही अध्यारोप है। 
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८. भ्रान्ति- वेदान्तसार’ में अध्यास का अर्थ अविद्या 
भ्रान्ति, अज्ञान,अध्यास आदि अनेक अर्थ हैं। 
D. साक्षात्कार- वेदान्त में आत्मसाक्षात्कार (ब्रह्मसाक्षात्कार) 
के तीन साधन बताये गये हैं- .श्रवण 2.मनन 
3 .निदिध्यासन। 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत-भारतीय दर्शन- बद्रीनाथ सिंह, पेज-37 


76. साधन चतुष्टय में कौन नहीं है? 
(A) नित्यानित्यवस्तुविवेक 


(उ) शमदमादिसाधनषट्कसम्पत्ति 

(0) आत्मसंयम 

(D) मुमुक्षुत्व 

व्याख्या- सदानन्दप्रणीत वेदान्तसार में साधन चतुष्टय की 
संख्या चार है जो निम्नवत्‌ है- 


साधनचतुष्टय 
नित्यानित्यवस्तु इहामुत्रार्थ शमादिषट्‌्क म मुमुक्षुत्व 
विवेक फलभोगविराग सम्पत्ति 


सदानन्दकृत वेदान्तसार” में आनुबन्धचतुष्टय में आत्मसंयम 
की गणना नहीं है। अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-2 


77. “तितिक्षा' कहते हैं- 
(A) सर्वदा वासनाओं का त्याग 
(B) निषिद्ध विषयों से बाह्य इन्द्रियों का निवर्तन 


(©) सभी मौसमों को सहन करनें का अभ्यास 
(D) मन का संयम 


व्याख्या- वेदान्तसार में साधनचतुष्टय के अन्तर्गत शमादि- 
षट्क सम्पत्ति की चर्चा की गई है- 

भ शम- “शमस्तावच्छुवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनसो निग्रहः’ 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन से भिन्न विषयों से मन को हटा 
लेने को शम कहते हैं। 

* दम- 'दमो बाहोन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्तविषयेभ्यो निवर्त्तनम्‌।' 
बाह्य इन्द्रियों को श्रवणादि के अतिरिक्त विषयों से हटाने को 
दम कहते हैं। 

भ उपरति- “विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः। फिर से 
विषयों की ओर प्रवृत्त होने का उत्साह न रह जाने से स्थिर 


व्याख्यास्मि 


हो जाना उपरति है। अथवा विहित कर्मों का विधि से 
परित्याग कर देना उपरति है। 

* तितिक्षा- तितिक्षा शीतोष्णादिद्रन्द्रसहिष्णुता।' शीत-उष्ण, 
मान-अपमान, लाभ-हानि, जय-पराजय, निन्दा,-स्तुति, हर्ष 
शोक आदि को सहन करना तितिक्षा है। 
अतः विकल्प € सही है। 

* समाधान- “निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च 
समाधिः समाधानम्‌’ निगृहीत चित्त का श्रवणादि में तथा 
श्रवणादि के अनुकूल विषयों में स्थिर हो जाना समाधान है। 

* श्रद्धा- 'गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा।' गुरु और 
वेदान्त के वाक्यों में विश्वास होना श्रद्धा है। 


78. जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण है- 
(A) अज्ञानोपहित चैतन्य (8) ईश्वर 


(८) ब्रह्म 


व्याख्या- 

A. 'आज्ञानादिसकलजडसमूहोऽवस्तु। वेदान्त में जगत्‌ को अवस्तु 
जड एवं आज्ञान से उत्पन्न बताया गया है। “तमः 
प्रानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितचैतन्यादाकाश आकाशा- 
दवायुर्वायोरग्निरग्नेरापोऽ द्‌भ्यः एथिवी चोत्पद्यते’ अर्थात्‌ तमोगुण 
की प्रधानता वाली विक्षेपशक्ति से युक्त आज्ञान से उपहित 
चैतन्य से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, 
अग्नि से जल, जल से पृथिवी उत्पन्न होती है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

8. पतञ्जलि कृत “योगदर्शन” में 26 वें तत्त्व के रूप में ईश्वर 
की चर्चा है। इसमें जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण ईश्वर को 
उम गया है। इसलिए इसे सेश्वर सांख्य भी कहा जाता 

| 

€. वेदान्त में ब्रह्म को वस्तु तथा जगत्‌ को अवस्तु कहा गया 
है। वस्तु सच्चिदानन्दाद्वयं ब्रह्म, अज्ञानादिसकलजड- 
समूहो5वस्तु' 

D. वेदान्त में अत्यन्त स्थूल मतावलम्बियों आत्मा के विषय में 
कहा है कि “आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है।” 
“आत्मा वै जायते पुत्रः” 

स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-59 


(0) आत्मा 


79. श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार निष्काम कर्म का 
अर्थ है- 
(A) निरुद्देश्य कर्म करना 


(B) सकाम कर्म करना 
(0) अनासक्त होकर कर्म करना 
(0) कर्मसंन्यास 


व्याख्या- 

A. जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ता है तथा निरुद्देश्य 
कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। 
“प्रयोजमनुदिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते ।” 

8. सकाम (कामना से युक्त) कार्य करने से मनुष्य संसार में बँध 
जाता है। 

€. तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः | । 

(गीता 3/9) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन! तू 
निरन्तर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भाँति 
आचरण कर क्योंकि आसक्तिरहित होकर कर्म करता हुआ 
मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 

D. भगवद्‌गीता के पाँचवें अध्याय का नाम कर्मसंन्यास योग' 
है। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- श्रीमद्भगवट्रीता (3/9,9) 


क्यों करना चाहिए? 
(A) कीर्ति के लिए 


(B) लोकसंग्रह के लिए 
(0) सुख के लिए 
(D) लोकत्याग के लिए 


व्याख्या- 

* श्रीमद्‌भगवद्‌गीता के तृतीय अध्याय में भगवान्‌ श्री कृष्ण 
अर्जुन को कर्मयोगी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि- 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि।। 

(गीता 3/20) 
राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मयोग के द्वारा ही 
परमसिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोकसंग्रह को देखते 
हुए भी हे अर्जुन! तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही 
योग्य है अर्थात्‌ कर्म अवश्य करना चाहिए। 
अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत- श्रीमदभगवद्गीता (3/25) 


8]. गीता का स्वधर्म सिद्धान्त है- 
(A) वर्णव्यवस्था का सिद्धान्त 
(B) कर्म सिद्धान्त 


(0) आत्म सिद्धान्त 
(D) इनमें से कोई नहीं 
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व्याख्या- 

A. गीता के चतुर्थं अध्याय में वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त का 
निरूपण इस प्रकार किया गया है- 
चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। 
तस्य कर्तारमपि मां विदध्यकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 

(गीता 4/3) 
“मेरे द्वारा गुणों और कर्मो के विभागपूर्वक चारों वर्णों की 
रचना की गयी है। उस सृष्टि-रचना आदि का कर्त्ता होने 
पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्त्ता जान। 

उ. +. गीता के द्वितीय एवं तृतीय अध्याय में कर्मसिद्धान्त का 
प्रतिपादन है। 

2. श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥(गीता-3.35) 
अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित 
भी अपना धर्म अति उत्तम है। आपने धर्म में तो मरना भी 
कल्याण कारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। 

3. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥(गीता-2.47) 
हे अर्जुन तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फलों 
पर अतः तुम फल का हेतु मत हो अनासक्त होकर कर्म 
करो। 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि॥ (3.20) 

€. गीता का सप्तम अध्याय आत्म सिद्धान्त (ज्ञान विज्ञान 
योग) का प्रतिपादन करता है। 
अतः विकल्प 5 सही है। 


स्त्रोत- श्रीमद्भगवद्गीता ३/9-25 (4/6-2) (2/47) 


82. 'मेघे माघे गतं वयः' यह सूक्ति किस विद्वान्‌ के 
द्वारा कही गयी है? 


(A) मल्लिनाथ 
(९) धनपाल 


(B) राजशेखर 
(D) मुरारि 


व्याख्या- 
5. व प्रशस्तियाँ ( माघ सम्बन्धी 

A, मल्लिनाथ सूरि * मेधे माधे गतं वयः। 

B. राजशेखर भ माधघेनेव च माघेन कम्पः 
कस्य न जायते। 
* उदिते च पुनर्माघे भारवे 
भावरवेरिव। 

€. धनपाल माघेन विध्नतोत्साहा 
नोत्सहन्ते पदक्रमे। 

D. मुरारि मुरारिपदचिन्तायां तदा माघे 


रतिं करु। 
अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- मेघदूतम्‌ - दयाशङ्कर शास्त्री, पेज-44 
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83. यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय है- सामवेद के मुख्य दो भाग हैं- पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक 
(A) ज्ञान (8) कर्मकाण्ड भ महाभाष्य में महर्षि पतञ्जलि ने सामवेद की एक हजार 
(©) जादू-टोना Dg शाखाओं का उल्लेख किया है। 
व्याख्या- सामतर्पण में तेरह शाखाओं का उल्लेख है परन्तु इनमें से 
प्रतिपाद्य विषय उपवेद तीन शाखाएँ ही उपलब्ध हैं- 
» ज्ञान मठे ।. कौथुमीय शाखा 2. राणायनीय शाखा 3. जैमिनीय शाखा, 
B. कर्मकाण्ड धनुर्वेद * महर्षि पतञ्जलि ने महाभाष्य में अथर्ववेद की नौ शाखाओं 
€. जादू-टोना स्थापत्यवेद का उल्लेख किया है- “नवधाऽऽथर्वणो वेदः” 
D. गान गान्धर्ववेद उ 
अथर्ववेद - . पिप्पलाद शाखा 2. शौनक शाखा 
अतः विकल्प 8 सही है। 3. मौदमहाभाष्य शाखा 4. जाजल शाखा 
स्त्रोत- वैदिक साहित्य एवं संस्कृति- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-63 * | 


5. स्तौदशाखा 6. जलदशाखा 7. ब्रह्मवेदशाखा 


2 
84. जैमिनिशाखा किस वेद से सम्बन्धित है 8. देवदर्शशाखा 9. चारणवैद्यशाखा 


(A) ऋग्वेद (8) यजुर्वेद 


(©) सामवेद (D) अथर्ववेद अतः विकल्प ८ सही है। 
स्त्रोत- वैदिक साहित्य एवं संस्कृति - कपिलदेव द्विवेदी, पेज-84 


व्याख्या- 
क महर्षि पतञ्जलि ने महाभाष्य में ऋग्वेद की 2 शाखाओं का | 85. 'अध्वर्यु' से युक्त वेद है- 
उल्लेख किया है परन्तु इसमें से केवल पाँच शाखाओं का 
ऋग्वेद यजुर्वेद 
मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है। 2६ (ह) यजुर्वद 
चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की पाँच शाखायें हैं- (©) सामवेद (0) अथर्ववेद 
]. शाकल शाखा 2. बाष्कलशाखा 
3. आश्वलायन शाखा 4. शांखायनशाखा 
5. माण्डूकायन शाखा। बेद ऋषि उपवेद ऋत्विक्‌ 
* यजुर्वेद के दो भाग हैं- शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद 
A. ऋग्वेद पैल आयुर्वेद होता 
पलव नुद वैशम्पायन धनुवेद 
त हम नल क 8. यजुर्वेद शम्पायन धनुर्वेद अध्वर्यु 
शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद ८. सामवेद जैमिनि गान्धर्ववेद उद्गाता 
१ माध्यन्दिन या वाजसनेयि संहिता 4. तैत्तिरीय शाखा 9. अथर्ववेद सुमन्तु स्थापत्यवेद ब्रह्मा 
2 .काण्व संहिता 2. मैत्रायणीशाखा अतः विकल्प B सही है। 


3. काठक या कठ शाखा 
4. कपिष्ठल-कठ शाखा 


उत्तरमाला 


l.C 2.C 3.A 4.D S.C 6.C TA 8.D 9.८ I0.C IL.B I2.B 
(3.02 I4C 5.0 I6.D I7C [6 686.6 I9%C 20.6 2LC 22B 23.6 24.4 
25.D 26.6 27.5 28.45 29.6 30.6 ID 32C उ3.७9 34.54 उ5.8 ३6.4 
37. 38.B 39.6 40.02 4I.B 42.60 43.58 44.58 45.8 46.6 47.5 48.8 
49.७. 50.8 SLC 52.8 53.02 54D 55.6. 50.6. 57.5 58.4 59.8 60.0 
6l.D 62.8 63.6 64.B 65.6. 66.B 67.C 68.02 69.4 70.5 LC 72.8 
73.C 74.8 75.6. 76.6. TTC 78.65 79.6 80.5 8I.B 82.54 83.8 84.0 
85.5 


स्त्रोत- वैदिक साहित्य एवं संस्कृति- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-63 


mlm 


4. प्रवक्ता (PGT) संस्कृत 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2004 9] 


2004 


“गण्डस्योपरि पिण्डकः संवृत्तः' है- 2. 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ' 


(4) सूक्ति 
(C) मुहावरा 


(B) काव्यलक्षण 
(0) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 
सूक्ति- सुष्ठु उक्तिः सूकित्तः काव्यों में उक्ति वैचित्र्य 
अथवा विशेष कथन के लिए सूक्तियों का प्रयोग किया 
जाता है। जैसे- “न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌।' 
(अभि.।/26) कान्ति से देदीप्यमान तेज भूतल से उत्पन्न 
नहीं होता है। 

. काव्यलक्षण- विभिन्न साहित्याचायोँ के द्वारा स्वविवेक से 
काव्यलक्षण का प्रतिपादन किया गया है। जैसे- आचार्य 
मम्मट ने काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य का 
लक्षण किया है- “तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती 
पुनः क्वापि।' दोषों से रहित गुणों से युक्त यदि कहीं पर 
अलङ्कार न भी हो तो शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य हे। 
आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण में “वाक्यं रसात्मकं 
काव्यम्‌'' आदि के द्वारा काव्य को परिभाषित किया है। 
पण्डितराज जगन्नाथ ने ''रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः 
काव्यम्‌'' ऐसा काव्यलक्षण किया है। 


८. मुहावरा- व्यावहारिक जीवन में अथवा काव्यं में किसी 


प्रसङ्ग विशेष के प्राप्त होने पर मुहावरे (लोकोक्तियों) का 
प्रयोग किया जाता है। 

जैसे- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (अङ्क-2) में विदूषक राजा 
दुष्यन्त के विषय में चिन्तन करते हुए कहता है कि- 
% “गण्डस्योपरि पिण्डकः संवृतः’ (फोड़े पर फुंसी होना) 
अभिज्ञानशाकुन्तल में प्रयुक्त अन्य मुहावरे- 

'कृतं भवता निर्मक्षिकम्‌।' 

'वाष्पं विहरतः आदि 

अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत-अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (अङ्क-2)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज- 9] 


यह कथन किसका है? 


(A) माघ (B) श्रीहर्ष 


(0) भारवि (D) कालिदास 


व्याख्या- 

माघ- शिशुपालवध के प्रथमसर्ग में नारद की विधिपूर्वक 
पूजा करने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण मन में सोचते हैं कि- 
गृहानुपैतुं प्रणयादभीप्सवो भवन्ति नापुण्यकृतां 
मनीषिणः। (शिशु. /4) 

विद्वान्‌ लोग पुण्य कर्म न करने वाले के घर प्रेम से जाने 
के लिए इच्छुक नहीं होते हैं।' 


=„ श्रीहर्ष- श्रीहर्ष नैषधीयचरितम्‌ में नल और दमयन्ती के 


प्रेम-प्रसङ्ग का वर्णन करते हैं- 'झटिति पराशयवेदिनो 
हि विज्ञाः।' (नैष. 4/]।8) 

राजा नल ने दमयन्ती को विषमबाण (काम) के रोग से 
पीड़ित समझ लिया, क्‍योंकि समझदार व्यक्ति शीघ्र ही 
दूसरे के आशय को जान लेते हैं।' 


. भारवि- महाकवि भारवि किरातार्जुनीयम्‌ के द्वितीय सर्ग 


में कहते हैं- 

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌। 
(किरात. 2/30) 

कोई कार्य सहसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अविवेकपूर्वक 
किया गया कार्य विपत्ति का मार्ग है। 


. कालिदास- कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के प्रथम 


अङ्क में राजा दुष्यन्त शकुन्तला के विषय में शङ्का करते हुये 
कहता है कि- “सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः।' (अभि.।/22) 

'संदेहशील वस्तुओं के विषय में सज्जनों के अन्तःकरण की 
प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती हैं।' इसमें राजा दुष्यन्त के द्वारा 
शकुन्तला विषयक चिन्तन वर्णित है। 

अतः विकल्प (7) सही है। 


स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (।/22)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-54 
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' श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्समागतम्‌' किस 
नाटक का श्लोक है? 
(A) मुद्राराक्षसम्‌ 

(0) विक्रमोर्वशीयम्‌ 


(B) उत्तररामचरितम्‌ 
(D) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


व्याख्या- 

A. मुद्राराक्षस- मुद्राराक्षस के प्रथम अङ्क में चर (इत) शिष्य 
से कहता है कि- “न हि सर्वः सर्व जानाति।' (अङ्क-]) 
सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। 

B. उत्तररामचरितम्‌- उत्तररामचरितम्‌ के प्रथम अङ्क में सीता 
की पवित्रता के विषय में भवभूति वर्णन करते हुए कहते हैं 
कि- “तीर्थोदकं च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः।' 

(उत्तर.]/]3) 
श्रीराम सीता जी की पवित्रता का चिन्तन करते हुए कहते हैं 
कि- तीर्थ, जल और अग्नि, ये अन्य पदार्थों से शुद्धि के 
योग्य नहीं हैं। 

८. विक्रमोर्वशीयम्‌- विक्रमोर्वशीयम्‌ के पञ्चम अङ्क में 
कुमार का आपने पिता के प्रति आत्मगत कथन हैः 
'उत्सङ्गवर्धितानां गुरुषु भवेत्‌ कीदूशः स्नेहः।' 

(विक्रमः 5/.0) 
कुमार मन ही मन सोचता है कि- उन बालकों को अपने 
माता-पिता के प्रति कितना प्रेम होता होगा, जो उन्हीं की 
गोद में पलकर बड़े होते होंगे ।' 

D. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- अभिज्ञानशाकुन्तल के सातवें अङ्क 
में जब दुष्यन्त, शकुन्तला और उनके पुत्र का मिलन होता 
है तो मारीच ऋषि कहते हैं- ' श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति 
त्रितयं तत्समागतम्‌।' (अभि.शा. 7/29) 
महर्षि मारीच एक-एक को निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं कि 
परिणामतः श्रद्धा (शकुन्तला), वित्त (पुत्र) और विधि 
(दुष्यन्त) इस प्रकार तीनों मिल गये हैं। 
अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत-अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (7/29)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज- 44] 


अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के किस अङ्क में प्रथम 
“विष्कम्भक ' समाप्त होता है? 

(A) द्वितीय (B) तृतीय 

(0) चतुर्थ (D) पञ्चम 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 

A. द्वितीय अङ्क - द्वितीय अङ्क में मृगया से परिश्रान्त एवं 
खिन्न विदूषक का राजा दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला विषयक 
वार्तालाप का वर्णन है। 

३. तृतीय अङ्क - तृतीय अङ्क में राक्षसों के विघ्न को दूर 
करने के लिए राजा का आश्रम में प्रस्थान तथा दुष्यन्त और 
शकुन्तला के गान्धर्व-विवाह का वर्णन है।इसी तृतीय अङ्क 
में प्रथम विष्कम्भक समाप्त होता है अङ्क के आरम्भ में 
महर्षि कण्व का शिष्य भूत एवं भावी घटना की सूचना देता 
है। 
अतः विकल्प 5 सही है। 

८. चतुर्थ अङ्क- चतुर्थ अङ्क में अनसूया-प्रियंवदा का फूल 
चुनते हुए रङ्गमञ्च पर प्रवेश तथा दुष्यन्त के चिन्तन में 
मग्न शकुन्तला को दुर्वासा द्वारा शाप तक का वृत्तान्त भी 
विष्कम्भक के अन्तर्गत आता है। यहाँ पर दुर्वासा संस्कृत 
में तथा अनसूया एवं प्रियंवदा प्राकृत में बोलती हैं सभी 
पात्र मध्यम श्रेणी के हैं अतः शुद्ध विष्कम्भक है। 

वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः। 
संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः॥ 
(दश.]/59) 
व्यतीत हो चुके और आगे आने वाले कथा के अंशों का 
सूचक, संक्षिप्त अर्थ वाला तथा मध्यम श्रेणी के पात्रों द्वारा 
प्रयुक्त विष्कम्भक को शुद्ध विष्कम्भक कहा गया है। 

9. पञ्चम अङ्क- पञ्चम अङ्क का आरम्भ हंसपदिका के गीत 
से होता है, तत्पश्चात्‌ कञ्चुकी राजा दुष्यन्त को शकुन्तला 
शार्ङ्गरव, शारद्रत एवं गौतमी के आने की सूचना देता है। 

स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-।34 


5. 'स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु' यह सूक्ति किस 
ग्रन्थ से सम्बन्धित है? 


(A) रघुवंशम्‌ 
(0) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (0) शिशुपालवधम्‌ 


(8) स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


व्याख्या- 
A. रघुवंशम्‌- रघुवंश के सोलहवे सर्ग में जब रात्रि के समय 
कुश के शयन कक्ष में कोई स्त्री आ गई जो अयोध्या की 
अधिष्ठात्री देवी थी, से कुश बोले- 'रघूणां मनः परस्त्री 
विमुखप्रवृत्तिः।' (रघु.]6/8) 
रघुवंशियों का चित्त पराई स्त्री की ओर नहीं जाता। 
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B. स्वप्नवासवदत्तम्‌- भास प्रणीत स्वप्नवासवदत्तम्‌ के चतुर्थ 9. महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्नवासवदत्तम्‌ के षष्ठ अङ्क में 


अङ्क में पद्मावती का आत्मगत कथन- 'स्त्री स्वभावस्तु राजा उदयन पद्मावती की सुन्दरता की तुलना वासवदत्ता 

कातरः।' (स्वप्न.4/9) से करते हुये कहता है कि - 

अर्थात्‌ नारियों का स्वभाव तो अधीर होता है। “परस्परगता लोके दूश्यते रूपतुल्यता' (स्वप्न. 6.]4) 
0. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के पञ्चम अर्थात्‌ संसार में परस्पर में रूप की समानता देखी जाती है। 


अङ्क में जब शकुन्तला राजा दुष्यन्त से विवाह होने की बात स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-]।! 


7. 'शकार' का विवेचन किस कृति में है- 
(A) किरातार्जुनीयम्‌ (B) मृच्छकटिकम्‌ 


याद दिलाती है तो राजा दुष्यन्त तापसी वृद्धा से कहता है 
कि- ' स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीघु।' (अभि.5/22) 
स्त्रियों में जो मानवजाति से भिन्न स्त्रियाँ हैं उनमें भी बिना 


शिक्षा के पटुता देखी जाती है। CO desde 
अतः विकल्प € सही है। व्याख्या- 
D. शिशुपालवधम्‌- स्फुटमभिभूषयति स्त्रियस्त्रपैव। ग्रन्थों में पात्रों का वर्णन- 
(शिशु.7/38) A. किरातार्जुनीयम्‌ ( भारवि )- वनेचर, युधिष्ठिर, द्रौपदी, 
महाकवि माघ नायिका के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए शिव, अर्जुन, वेदव्यास आदि 
कहते हैं कि “लज्जा ही स्त्रियों को अलङ्कृत करती है” B. मृच्छकटिकम्‌ ( शूद्रक )- चारुदत्त, वसन्तसेना, धूता, 
स्त्रोत -अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (5/22)-कपिलदेव द्विवेदी, पेज - 207 शकार, शर्विलक, रदनिका, आर्यक, पालक, मैत्रेय (विदूषक) 
आदि 
6. 'सर्वः कान्तमात्मीयं पश्यति’ यह सूक्ति वाक्य ॥ | 
४ अतः विकल्प 9 सही है। 
किसके द्वारा कथित है? वेणीसंहार' शायर दुयोधन 
८- वेणीसंहार( भट्टनारायण )- भीम, द्रौपदी, दुःशासन, 
(4) चारुदत्त (8) चाणक्य |], 
i MS D. नागानन्द ( हर्षवर्धन )- जीमूतवाहन, मलयवती, शङ्कचूड़, 
व्याख्या- मित्रावसु आदि। 
A. शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम्‌ के प्रथम अङ्क में धन से स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, 
रहित हुआ चारुदत्त निर्धनता के विषय में विदूषक मैत्रेय से पेज-324 


कहता है कि- 'अहो निर्धनता सर्वापदामास्पदम्‌।' 
(मृच्छ.7.74) अर्थात्‌ सारी आपदाओं का (कष्टों) मूल 
कारण निर्धनता ही है। 

B. विशाखदत्त प्रणीत मुद्राराक्षस नाटक के प्रथम अङ्क में 


8. 'मृच्छकटिकम' में है- 
(A) अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता 


(उ) अहो अविश्वसनीयाः पुरुषाः 


चाणक्य चन्दनदास से कहता है कि- (0) अहो दुरासदो राजमहिमा 
'राजनि अविरूद्धाभिवृत्तिभिर्वत्तितव्यम्‌' अर्थात्‌ राजा (0) अहो निर्धनता सर्वापदामास्पदम्‌ 
के अनुकूल ही व्यवहार करना चाहिये। (मुद्रा.अङ्क-]) व्याख्या- 
€. कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के द्वितीय A. महाकवि भारवि कृत किरातार्जुनीयम्‌ के प्रथमसर्ग में पाण्डवों 
अङ्क में राजा दुष्यन्त शकुन्तला के सौन्दर्य की चर्चा विदूषक की शक्ति का स्मरण करके शङ्कित हुये दुर्योधन का वर्णन 


(माधव्य) से करता है- 

सर्वः कान्तमात्मीयं पश्यति'(अभि.शा. अङ्क-2) 

अर्थात्‌ सभी आत्मीय (अपने) जनों को सुन्दर समझते हैं। 
अतः विकल्प ८ सही है। 


वनेचर युधिष्ठिर से कहता है- 
' अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता।' (किरात.।.23) बलवान्‌ 
के साथ किया गया विरोध बड़ा ही दुःखान्त होता है। 
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8. कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम्‌ नाटक के तृतीय अङ्क में व्याख्या- 
रानी इरावती विदूषक से कहती है कि- संस्कृत रूपको के दस भेद 
'अविश्वसनीयाः पुरुषाः' (माल.अङ्क-3) रूपक |अंक-संख्या | उदाहरणम्‌ 
अर्थात्‌ पुरुष विश्वासपात्र नहीं होते। (0) नाटक [5 से 0अड्ड | अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


€. मालविकाग्निमित्रम्‌ नाटक के प्रथम अङ्क में जब गणदास 
को राजा के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह राजा से 
कहता है कि- (2) प्रकरण 
' अहो दुरासदो राजमहिमा' (मालवि.अड्ठ-]) 
अर्थात्‌- वाह! महाराज का तेज भी अद्वितीय है। 


स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
उत्तररामचरितम्‌ 
मृच्छकटिकम्‌ 
मालतीमाधवम्‌ 
शारिपुत्रप्रकरण, पुष्पभूषित 


. महाकवि शूद्रक कृत मृच्छकटिकम्‌ के प्रथम अङ्क में चारुदत्त 0) "ग लीलामधुकरम्‌, श्रृज्ञारशेखर, 
निर्धनता के विषय में विदूषक से कहता है- दाय ह 400 
| "| जामदग्न्यजयम 
' अहो निर्धनता सर्वापदामास्पदम्‌' (मृच्छ.].।4) अर्थात्‌ (4) >>... | खं. 
निर्धनता सब आपदाओं का निवास स्थान है। कळ. हक ७७७० 
अतः विकल्प (0) सही है। (6) डिम त्रिपुरदाह( ]6नायक) 
स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-6 6) ईहामृग कुसुमशेखरविजयम्‌ 
'मृच्छकटिकम्‌' के निम्नांकित पात्रों में कौन संस्कृत | (9 अळं न्या शर्मिष्ठा-ययातिः 
नहीं बोलता है- ( 
(4) चारुदत्त (8) वसन्तसेना @)त्रीथी मालविका 
एल (ललल (0) प्रहसन कन्दर्पकेलिः/धूर्तचरितम्‌ 
अतः विकल्प 7 सही है। 
व्याख्या- स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌- रमाशङ्कर त्रिपाठी, भू. पेज- ५७७ 
मृच्छकटिकम्‌ के 3 0 पात्रों में से 6 पात्र संस्कृत बोलते हैं //। किस महाकाव्य को “विद्वानों के लिए औषधि' 
शेष प्राकृत बोलते हैं। कहा जाता है? 
संस्कृत बोलने वाले छः पात्र- (^) शिशुपालवधम्‌ (8) नैषधीयचरितम्‌ 
चारुदत्त,आर्यक, शर्विलक,विट सूत्रधार, अधिकरणिक। (0) किरातार्जुनीयम्‌ (D) रघुवंशम्‌ 


> रूपको में स्तरीपात्रों की भाषा प्रायः प्राकृत होती है। 
> मृच्छकटिकम्‌ में वसन्तसेना शौरसेनी प्राकृत बोलती है। 


व्याख्या- 
शिशुपालवधम्‌- ' मेघे माघे गतं बयः ' मल्लिनाथ कहते 


अतः विकल्प 9 सही है। हैं महाकवि माघ का शिशुपालवध तथाकालिदास का 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, मेघदूत पढ़ने में ही सारी उप्र निकल जाती है। 
पेज-324 उ. नैषधीयचरितम्‌- 'नैषधं विद्वदौषधम्‌' नेषधीयचरित की 
र प्रशंसा करते हुये समालोचकों ने कहा है- 
 फेळ्छकाटकम किस प्रकार का रूपक ६? नैषध को विद्वानों के लिये औषध या रसायन माना जाता है। 
(A) नाटक (B) भाण अतः विकल्प (उ) सही है। 
(0) व्यायोग (0) प्रकरण ८. किरातार्जुनीयम्‌- भारवेरर्थगौरवम्‌- उद्भट ने भारवि की 


प्रशंसा में कहा है कि “भारवि के काव्यों में अर्थगौरव है।' 


D. रघुवंशम्‌- “क इह रघुकारे न रमते'- कालिदास द्वारा 
रचित रघुवंश महाकाव्य की प्रशंसा में किसी आलोचक ने 
प्रशंसा करते हुये कहा है कि-कौन है जो रघुवंश में रमण नहीं 
करता अर्थात्‌ सभी लोग रघुवंश पढ़ना चाहते हैं। 

स्त्रोत- नैषधीयचरितम्‌- सुरेन्द्रदेव शास्त्री, भू. पेज-52 


2. 'राघवविलास' किसकी रचना है? 


(A) राजशेखर (8) कुन्तक 
(८€) भरत (D) विश्वनाथ 
व्याख्या- 
ग्रन्थकार अनुमानित समय 
A. राजशेखर | काव्यमीमांसा नवीं शताब्दी का उत्तराद्ध 
8. कुन्तक | वक्रोक्तिजीवितम्‌ | ग्यारहवीं शताब्दी 
०. भरत नाट्यशास्त्रम्‌ 00ई.पू. से 300. 
D. विश्वनाथ | राघवविलास चौदहवीं शताब्दी 
साहित्यदर्पण 
अतः विकल्प 7 सही 


॥3. “मेघे माघे गतं वयः' यह सूक्ति किस विद्वान्‌ के 

द्वारा कही गयी है? 
(A) मल्लिनाथ सूरि 
(0) जयदेव 


(B) राजशेखर 
(0) जयन्तभट्ट 


व्याख्या- 


A. मल्लिनाथ सूरि- '' मेघे माघे गतं बयः॥'' 
मल्लिनाथ कहते हैं महाकवि माघ का शिशुपालवध तथा 
कालिदास के मेघदूतम्‌ को पढ़ने में ही पूरी अवस्था (उप्र) 
बीत जाती है। अतः विकल्प 4 सही है। 

8. राजशेखर- ' माघेनेव च माघेन कम्पः कस्य न जायते' 
राजशेखर महाकवि माघ की प्रशंसा में कहते हैं कि- जिस 
प्रकार माघ महीने में ठण्ड से लोग काँपते हैं उसी प्रकार 
भला माघ कवि से कौन नहीं काँपता है। 

€. जयदेव- 'पञ्चबाणस्तु बाणः’ जयदेव बाणभट्ट की 
प्रशंसा में कहते हैं कविता रूपीकामिनी के कुतुहल को 
बढ़ाने के लिये बाण कामदेव के समान हैं। 

D. जयन्तभट्ट- 
अमृतेनेव संसिक्ताश्चन्दनेनेव चर्चिताः। 
चन्द्रांशुभिरिवोदधृष्टाः कालिदासस्य सूक्तयः॥ 
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॥4. 'सतां सद्भिः सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति' यह 
सूक्ति किस नाट्यग्रन्थ से सम्बद्ध है? 


D. 


(A) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (98) उत्तररामचरितम्‌ 
(0 मृच्छकटिकम्‌ (D) विक्रमोर्वशीयम्‌ 


व्याख्या- 
आभिज्ञानशाकुःन्तलम्‌- कालिदास द्वारा रचित 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के पञ्चम अङ्क में दुश्चरित्र 
सिद्ध की हुई शकुन्तला के विषय में शार्ङ्गरव कहता है- 
अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात्‌ संगतं रहः। 
अज्ञातहदयेष्वेवं वैरीभवति सौहृदम्‌ (अभि.5.24) 
गुप्त मैत्री विशेष रूप से परीक्षा करके ही करनी चाहिए। 
परस्पर आज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों के साथ किया हुआ 
प्रेम इसी प्रकार वैररूप में परिणत होता है। 
उत्तररामचरितम्‌- भवभूति विरचित उत्तररामचरितम्‌ नाटक 
के द्वितीय अङ्क में वनदेवता (वासन्ती) तापसी (आत्रेयी) 
से कहती है कि- 
“सतां सद्भिः सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति।' 
(उत्तर.2.]) अर्थात्‌ सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े 
पुण्य से होता है। अतः विकल्प (उ) सही है। 
मृच्छकटिकम्‌- शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण के 
द्वितीय अङ्क में संवाहक वसन्तसेना से कहता है - 
सत्कारधनः खलु सज्जनः कस्य न भवति चलाचलं धनम्‌। 
यः पूजयितुमपि न जानाति स पूजाविशेषमपि जानाति॥ 
(मृच्छ.2.]5) 
दूसरों का आदर करना ही सज्जनों का धन होता है? 
किसका धन नाशवान्‌ नहीं होता है? (अर्थात्‌ सभी लोगों 
का धन नश्वर होता है)। जो आदमी दूसरों का आदर भी 
करना नहीं जानता है, वह क्या आदर के विशेष तरीके को 
जानता है? (अर्थात्‌ नहीं जानता है) ।। १5 ।। 
विक्रमोर्बशीयम्‌- विक्रमोर्वशीयम्‌ नाटक के तृतीय अङ्क 
में कञ्चुकी कहता है कि- 
"स्त्रीषु कष्टोऽधिकारः'' अर्थात्‌ वास्तव में स्त्रियों में 
सेवा का अधिकार दुःखदायी होता है। 


(न्यायमञ्जरी) स्त्रोत- उत्तररामचरितम्‌ (2/) - कपिलदेव द्विवेदी, पेज-9१ 


स्त्रोत- मेघदूतम्‌- दयाशङ्कर शास्त्री, पेज-44 


5. “शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌'' सूक्ति है- 
(A) रघुवंशम्‌ की 


कुमारसम्भवम्‌ को 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ की 
विक्रमोर्वशीयम्‌ की 


व्याख्या- 
> कालिदासकृत कुमारसम्भवम्‌ महाकाव्य के पञ्चम सर्ग में 
पार्वती की तपस्या को देखकर ब्रह्मचारी पार्वती को समझाते 
हुए कहता है कि- 
शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌'' (कुमार.5.33) धर्म 
के जितने भी कार्य है उनमें शरीर की रक्षा करना सबसे 
पहला कार्य है। शरीर ही सभी धर्मो का साधन है। 
अतः विकल्प 5 सही है। 
> कालिदासकृत रघुवंशम्‌ महाकाव्य के प्रथम सर्ग में पुत्र 
प्राप्ति का उपाय बताने के अवसर पर वशिष्ठ राजा दिलीष 
से कहते हैं- 
"प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः।' 
(रघु.।.79) 
पुज्यों की पूजा का उल्लंघन कल्याण को रोक देता-है। 
कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के 
चतुर्थ अङ्क में विदाई के अवसर पर अनसूया शकुन्तला से 
कहती है- 
गुर्वपि विरहदुःखमाशाबन्धः साहयति। (अभि. 4.76) 
आशा का बन्धन विरह के कठोर दुःख को भी सहन करा 
देता है। 
> कालिदास द्वारा रचित विक्रमोर्वशीयम्‌ के प्रथम अङ्क में 
चित्ररथ राजा से कहता है- 
' अनुत्सेकः खलु विक्रमालङ्कारः।' (विक्रम. अङ्क-। ) निश्चय 
ही पराक्रम की शोभा निरभिमानता है अर्थात्‌ जो पराक्रमी 
होते हैं उन्हें विनय ही शोभा देता है। 
स्त्रोत- कुमारसम्भवम्‌ (5/33) 


> 


।6. “ देशे-देशे कलत्राणि देशे-देशे च बान्धवाः 
तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः'' उपर्युक्त 
श्लोक में महत्त्व प्रतिपादित है- 


(A) कलत्र का 
(©) देश का 


(B) बन्धु का 
(D) सहोदर भ्राता का 
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व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 

वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड में घायल हुये लक्ष्मण के 

प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए श्रीराम कहते हैं- देशे-देशे 

कलत्राणि देशे-देशे च बान्धवाः। 

तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः॥ 
(वा.रा.युद्धकाण्ड- 0. 5) 

प्रत्येक देश में खियाँ मिल सकती हैं, देश-देश में जाति- 

भाई उपलब्ध हो सकते हैं, परन्तु ऐसा कोई देश मुझे नहीं 

दिखाई देता जहाँ सहोदर भाई मिल सके। 

प्रस्तुत पद्य में सहोदर भ्राता के स्नेह (प्रेम) का वर्णन किया 

गया हे। अतः विकल्प 9 सही है। 

वाल्मीकिरामायण (युद्धकाण्ड 0.5) गीताप्रेस, पेज- 

54 


, 'स्वर्गारोहण' काव्य के रचनाकार हैं- 


(A) पाणिनि (B) पतञ्जलि 

(८) बररुचि ( कात्यायन) (0) भर्तृहरि 

च्याख्या- 

ग्रन्थकार | अनुमानित समय | ग्रन्थ 

पाणिनि | 500ई.पृ. जामवन्तीविजयम्‌ 
(पातालविजयम्‌) 

पतञ्जलि | ।85ई.पृ. महानन्दकाव्यम्‌ 

वररुचि |300ई.पू. स्वर्गारोहण 

भर्तृहरि | छठी शताब्दी नीतिशतकम्‌, 


शुङ्गारशतकम्‌, 
वैराग्यशतकम्‌ 


अतः विकल्प € सही है। 
संस्कृत-साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-254 


. निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य नहीं है? 


(A) किरातार्जुनीयम्‌ (8) मेघदूतम्‌ 


(D) रघुवंशम्‌ 


(0) नैषधीयचरितम्‌ 
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व्याख्या- B. आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथमप्रकाश में नाट्य का 
ब्रहत्त्रयी लक्षण करते हैं- 
अवस्थानुकृतिर्नाट्यं, रूपं दूश्यतयोच्यते। 
किरातार्जुनीयम्‌ शिशुपालवधम्‌ नैषधीयचरितम रूपकं तत्समारोपात्‌, दशधैव रसाश्रयम्‌॥ (दशरूपक।].7) 
(]8सर्ग) (20सर्ग) (22सर्ग) ' अवस्थानुकृतिर्नाट्यं' अर्थात्‌ अवस्था का अनुकरण ही 
महाकवि भारवि महाकवि माघ श्रीहर्ष नाट्य है। नाट्य दृश्य होने के कारण रूप कहा जाता है 
लघत्रयी आरोप किये जाने के कारण नाट्य को रूपक कहा जाता है 
ग रसों पर आश्रित यह रूपक दस प्रकार का होता है। 
0 बे €. आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के पञ्चमोल्लास में गुणीभूतव्यङ्ग्य 
000. ॥ म्‌ नि के आठ भेदों का वर्णन करते हैं- 
(॥9सर्ग) (॥एसर्ग) वावग) () अगढ़ व्यङ्गय (5) सन्दिग्धप्राधान्य 
कालिदास कालिदास कालिदास हि जा तुल्यप्राधान्य 
(2) इतर का अङ्ग (6) तुल्यप्राधान्य 
साहित्यदर्पणकार, आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य का लक्षण हो मिद्धि का अङ्ग ति 
हि (3) वाच का अङ्ग (7) काकु से आक्षिप्त 
इस प्रकार किया है- 
(4) अस्फुट (8) असुन्दर 


सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः॥'' 
जु स्त्रोत- नाट्यशास्त्र (.7)- ब्रज मोहन चतुर्वेदी, पेज- 


6/35) 
महाकाव्य का निबन्धन सर्गो में होता हे, इसका .नायक | 20. नाटकों में भरतवाक्य का प्रयोग होता है- 
सद्वंश क्षत्रिय अथवा देवता होता है। (4) प्रारम्भ में (8) अन्त में 
'खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्यैकदेशानुसारि च' (सा.द.6.329) (0) मध्य में (0) कहीं भी 


उदाहरण- मेघदूत आदि। मेघदूतम्‌ का विभाजन दो खण्डों 
में हुआ है पूर्व तथा उत्तर। अतः मेघदूतम्‌ खण्डकाव्य 
(गीतिकाव्य) है। 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- मेघदूतम्‌- दयाशङ्कर शास्त्री, भू.पेज-32 


व्याख्या- 


(^) नाटक के प्रारम्भ में नान्दी का विधान करते हुए आचार्य 
विश्वनाथ साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में कहते हैं कि- 

आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्प्रयुज्यते। 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता॥(सा.द.6/24) 

. "जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्‌' यह कथन किसका है- देवता, ब्राह्मण तथा राजा आदि की आशीर्वाद युक्ति स्तुति 
(A) भरतमुनि का (उ) धनञ्जय का इसमें की जाती है अतः इसे नान्दी कहते हैं। 
(0) मम्मट का (00) उपर्युक्त में से कोई नहीं | (3) नाटक के अन्त में प्रयुक्त आशीर्वादात्मक पद्य को भरतवाक्य 

कहते हैं। महाभाष्यकार पतञ्जलि के अनुसार ग्रन्थ के 


व्याख्या” आदि, मध्य तथा अन्त में मङ्गलाचरण होना चाहिये 
A, आचार्य भरतमुनि नाटक के स्वरूप का वर्णन नाट्यशास्त्र (मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यामानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि 
के प्रथम अध्याय में करते हुये कहते हैं- प्रथन्ते....) भरत वाक्य सम्भवतः उसी परम्परा के पालनार्थ 
जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च। अन्तिम मङ्गल के रूप में नाटकों में रखा गया है। 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि॥ (नाट्य.-।..7) “भरतानां वाक्यम्‌ इति भरतवाक्यम्‌।” अर्थात्‌ भरतों अथवा 


नटों का अशेष अथवा नाट्याचार्य भरत का आशीष। 
भरतवाक्य का लक्षण इस प्रकार है- 

नाट्यान्ते नायकप्रोक्तं प्रजामडुलसूचकम्‌। 

भरतानां प्रियत्वाच्च तद्वाक्यमभिधीयते॥ 

अतः विकल्प 5 सही है। 


नाट्य में पाठ्य सामग्री ऋग्वेद से, गीत को सामवेद से, 
अभिनय को यजुर्वेद से तथा रस को अथर्ववेद से ग्रहण 
किया गया है। पाठ्य, गीत, अभिनय और रस ये नास्य 
के मूलतत्त्व हैं। अतः विकल्प (4) सही है। 
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(0. धनञ्जय प्रणीत दशरूपक के प्रथम प्रकाश में प्रवेशक का 
प्रवेश दो अड्डों के मध्य में होना चाहिये जिसका लक्षण 
निम्नवत्‌ है- 


22. अभिनेता गण जहाँ पर नाटक उपयुक्त वेश-भूषा 
धारण करते हैं, उसे कहते हैं- 


(A) पूर्वरङ्ग (B) नेपथ्य 
तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः। (रा मर [ला 
प्रवेशोऽङ्क्ठयस्यान्तः शेषार्थस्योपसूचकः॥ 

(दश.].60-6]) व्थाख्या- 
विष्कम्भक की तरह भूत एवं भावी कथानक को जोड़ने 4. पूर्वरङ्ग- पूर्वरङ्ग को परिभाषित करते हुये आचार्य धनञ्जय 
वाला नीच पात्रों के द्वारा निम्न भाषा से प्रयुक्त, दो अङ्का दशरूपक के तृतीय प्रकाश में कहते हैं- 
के अन्तराल में स्थित, शेष अर्थ का सूचक प्रवेशक कहा पूर्वरङ्गं विधायादौ सूत्रधारे विनिर्गते। 
जाता है। प्रविश्य तद्वदपरः काव्यमास्थापयेन्नटः॥ (दश.3.2) 
स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-453 सर्वप्रथम पूर्वरङ्ग का कार्य करके सूत्रधार के चले जाने पर, 
उसी की तरह वेशभूषा वाला दूसरा नट प्रवेश करके काव्य 


2. सूत्रधार होता है- की स्थापना करे। जिसमें पहले सामाजिक-वर्ग को अनुरञ्जित 
(A) नायक के रूप में अभिनय करने के लिये किया जाता है वह पूर्वरङ्ग है। 


(8) नाटक समाप्त करने के लिए 8. नेपथ्य- जहाँ अभिनेता एवं अभिनेत्रियाँ नाटक के उपयुक्त 
(©) अभिनय का निर्देशन एवं नियन्त्रण करने के लिए वेशभूषा धारण करते हैं उसे नेपथ्य कहा जाता है। 
(0) उपर्युक्त में से कोई नहीं {"कुशीलवकुटुम्बस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते।'' 
व्याख्या: €. ' जनान्तिक- दशरूपक के प्रथम प्रकाश में आचार्य धनञ्जय 
जनान्तिक का लक्षण करते हैं- 
त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌। 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌॥ 
(दश.].65) 
चल रहे संवाद के बीच में, त्रिपताकारूप हाथ के द्वारा दूसरे 
पात्रों को बचाकर कतिपय जनों के मध्य दो पात्र आपस में 
जो बातचीत करते हैं वह जनान्तिक कहलाता है। 
D. स्वगत- स्वगत का लक्षण आचार्य धनञ्जय दशरूपक के 
प्रथम प्रकाश में करते हैं- 
अश्राव्यं स्वगतं मतम्‌। (दश.].64) 
अश्राव्य वस्तु (अर्थात्‌ किसी को भी न सुनने लायक) को 
स्वगत कहते हैं। 
अतः विकल्प 9 सही है। 
स्त्रोत- नाट्यशास्त्र- ब्रजमोहन चतुर्वेदी, पेज-70 


सूत्रधार का अर्थ है सूत्र को धारण करने वाला। रङ्गमञ्च 
पर अभिनेय नाटक के कथासूत्र की अवतारणा करने वाला 
व्यक्ति ही सूत्रधार कहा जाता है- 

नाट्यस्य यदनुष्ठानं तत्‌ सूत्रं स्यात्‌ सबीजकम्‌। 
रङ्गदैवतपूजाकृत्‌ सूत्रधार इति स्मृतः॥ 

अर्थात्‌ नाट्य के अनुष्ठान को सूत्र कहते हैं और उस सूत्र 
का धारक तथा मञ्च के अधिष्ठित देवता का समर्चक ही 
सूत्रधार होता है। नाट्योपकरण आदि ही सूत्र हैं और उन्हें 
धारण करने वाला व्यक्ति ही सूत्रधार कहा जाता है- 
नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते। 

सूत्रं धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते॥ 

नायक के रूप में अभिनय करने के लिए तथा नाटक 
समाप्त करने के लिए सूत्रधार का प्रयोग नहीं होता है। 
अपितु अभिनय का निर्देशन एवं नियन्त्रण करने के लिए 
सूत्रधार नाटक के प्रारम्भ में मञ्च पर प्रवेश करता है। . नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक हैं- 

अतः विकल्प ८ सही है। (A) धनञ्जय (8) रामचन्द्रगुणचन्द्र 


स्त्रोत- छन्दोऽलङ्कारसौरभम्‌- राजेन्द्र मिश्र, पेज-48 (0) भरतमुनि (0) विश्वनाथ 


व्याख्या- 
प्रवर्तक आचार्य अनुमानित समय 
A. धनञ्जय दशम शताब्दी का उत्तरार्द्ध 
3. रामचन्द्र-गुणचन्द्र |नाट्यदर्पण |बारहवीं शताब्दी का उत्तराद्ध 
€. भरतमुनि नाट्यशास्त्र |ई.पृ. द्वितीय शताब्दी 
D. विश्वनाथ साहित्यदर्पण |।4वीं शताब्दी 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- दशरूपक - बैजनाथ पाण्डेय, पेज - 03 


(A) शान्त (5) शृङ्गार 


(D) हास्य 


(C) वीर 


व्याख्या- 

'नाट्यशास्त्र' के प्रणेता आचार्य भरतमुनि ने छठे अध्याय 

में नाटक में आठ रस माना है- 

रस- शृङ्घारहास्यकरुणा रौद्रबीरभयानकाः। 
बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः 


(ना.शा.6/।5) 
शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत ये 
आठ रस हैं। 
स्थायीभाव- 


रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा। 

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायीभावाः प्रकीर्तिताः॥ 
(ना.शा.6/।7) 

रति,हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा,विस्मय ये आठ 

स्थायीभाव हैं। भरतमुनि ने नाट्य में शान्तरस को नहीं 

गिनाया है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- दशरूपक- बैजनाथ पाण्डेय, पेज-367 


25. नाट्यशास्त्र में नान्दी से अभिप्रेत है- 
(A) नान्दी देवता 


(B) बैल 
(D) पात्र 


(0) मङ्गलाचरण 


व्याख्या- 
नान्दी का तात्पर्य है नन्दित करने वाली नाट्याभिनय के 
पूर्व अर्थात्‌ जवनिका (पर्दा) खुलने के पूर्व ही मञ्च पर जो 
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संगीतक प्रस्तुत किया जाता है उसे नान्दी अथवा नान्दीपाठ 

कहते हैं। 

आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में नान्दी 

का लक्षण करते हैं- 

आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्प्रयुज्यते। 

देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता॥ 
(सा.द.6.24) 

देवता, ब्राह्मण तथा राजादिकों की आशीर्वाद युक्त स्तुति 

इससे की जाती है अतः इसे नान्दी कहते हैं। 

इससे लोग आनन्दित होते हैं अतः यह नान्दी है। 

नान्दी में बारह या आठ पद होने चाहिए नान्दी को ही 

मङ्गलाचरण कहते हैं। मङ्गलाचरण के तीन प्रकार हैं- 

““ आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌'' 

अर्थात्‌ आशीर्वादात्मक, वस्तुनिर्देशात्मक तथा नमस्कारात्मक। 

अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- छन्दोऽलङ्कारसौरभम्‌- राजेन्द्र मिश्र, पेज-47 
26. 'ध्वनिरात्मा काव्यस्य' इस परिभाषा से सम्बद्ध 

आचार्य हैं- 

(A) विश्वनाथ 

(C) दण्डी 


(B) आनन्दवर्धन 
(D) वामन 


व्याख्या- 
> आचार्य आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में काव्य 
की आत्मा ध्वनि को मानते हुए कहते हैं कि- 
“ काव्यस्यात्मा ध्वनिः ' (ध्वन्या. ।.]) 
अर्थात्‌ काव्य की आत्मा ध्वनि है। 
अतः विकल्प B सही है। 
> आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य 
का लक्षण करते हैं- 
“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌’ (सा.द. ].3) 
अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य ही काव्य है। 
“रस एवात्मा साररूपतया जीवनाधायको तस्य” सार अर्थात्‌ 
सबसे प्रधान होने के कारण रस ही जिसका जीवनभूत 
आत्मा है वह वाक्य रसात्मक वाक्य है। 
> आचार्य दण्डी काव्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में काव्य का 
लक्षण करते हैं- 
“शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ' (काव्या.[.0) 


॥00 संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


अर्थात्‌ इष्ट-सरस मनोहरतया वर्णन करने के लिए अभिप्रेत 
अर्थ से युक्त शब्द को काव्य का शरीर कहा जाता है। 
> आचार्य वामन काव्यालङ्कारसूत्र के प्रथम अधिकरण के 


द्वितीय अध्याय में काव्य का लक्षण करते हैं- 
' रीतिरात्मा काव्यस्य' (काव्या.-].2.6) 
रीति ही काव्य की आत्मा है। 

स्त्रोत- ध्वन्यालोक (7.) 


27. बाण ने ' कादम्बरी ' में किस रीति का प्रयोग किया 


है? 
(B) वैदर्भी 
(D) लाटी 


(A) गौणी 


(८) पाञ्चाली 


व्याख्या- 
A. गौणी रीति के कवि- 
]. अम्बिकादत्तव्यास 2. मुरारि 3. भट्टनारायण 


उ. वैदर्भी रीति के कवि- ।. कालिदास 2. दण्डी '3. 
शूद्रक 4. अश्वघोष 5. भास 6. हर्षवर्धन 767दिङ्नाग 
8. पण्डिता क्षमाराव 9. भर्तृहरि 0. अमरुक 33: 


विष्णुशर्मा 
0. पाञ्चाली- ]. बाणभट्ट 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- कादम्बरी कथामुखम्‌-तारिणीश झा, पेज भू.-24 
28 हासत पुत्र था- 
(A) महर्षि अगस्त्य का 
(B) महर्षि जाबालि का 
(0 महर्षि श्वेतकेतु का 
(D) महर्षि विश्वामित्र का 


व्याख्या- 
इ सन्तान 

A. आगस्त्य-लोपामुद्रा दृढदस्यु/इध्मबाहु 

B. महर्षि जाबालि हारीत 

€. श्वेतकेतु-लक्ष्मी पुण्डरीक 

D. महर्षि विश्वामित्र-मेनका शकुन्तला 


अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत- कादम्बरी कथामुखम्‌-तारिणीश झा, भू.पेज-3 3 


29. शाल्मली वृक्ष का विस्तृत वर्णन किस ग्रन्थ में 


A. 


€. 


D. 


है? 
(8) किरातार्जुनीम्‌ में 
(D) शिवराजविजय में 


(A) रघुवंशम्‌ में 
(0) कादम्बरी में 


व्याख्या- 
रघुबंश- महाकवि कालिदास कृत रघुवंशम्‌ महाकाव्य के 
द्वितीय सर्ग में देवदारु वृक्ष का वर्णन इस प्रकार है- 
अमुं पुरः पश्यसि देवदारु पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन। 
यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः॥ 
(रघु.2.36) 
सिंह राजा दिलीप से कहता है- सामने उस देवदारु वृक्ष को 
देख रहे हो न? उसे शंकर जी ने पुत्र के समान माना है जो 
कार्तिकेय की माता पार्वती के सोने के घट रूपी स्तनों से 
निकले हुये दूध रूपी जल के स्वाद को जानने वाला है। 
किरातार्जुनीयम्‌- भारवि कृत किरातार्जुनीयम्‌ के दशम 
सर्ग में अर्जुन को मोहित करने के लिये अप्सराओं का 
आगमन होता है- 


अथ परिमलजामवाप्य लक्ष्मीमवयवदीपितमण्डनश्रियस्ताः। 
बसतिमभिविहाय रम्यहावाः सुरपतिसूनुविलोभनाय जग्मुः॥ 


(किरात.-0.]) 
प्रभात होते ही सुराङ्गनाये भोग-विलास से उत्पन्न होने वाली 
शोभा को प्राप्त करके अपने अङ्ग-प्रत्यङ्गों की शोभा से 
आभूषण को सुशोभित करती हुई मनोहर हाव-भाव के 
साथ अपने निवास स्थान से इन्द्र पुत्र अर्जुन को आकृष्ट 
करने के लिये चल दी। 
कादम्बरी- महाकवि बाणभट्ट रचित कादम्बरी कथामुख में 
शाल्मलीतरु का वर्णन निम्नवत्‌ है- 

'' शाखाबाहुभिरुपगुह्योव विन्ध्याटवीमवस्थितो महान्‌ 
जीर्णः शाल्मली वृक्षः।'' शाल्मली वृक्ष की विशेषता 
बताते हुये कहते हैं कि- वह शाल्मली का वृक्ष मानो 
शाखारूपी भुजाओं से विन्ध्याटवी का आलिङ्गन करके 
अवस्थित है। 

अतः विकल्प € सही है। 

शिवराजविजय- अम्बिकादत्त व्यास द्वारा रचित 
शिवराजविजय का प्रारम्भ सूर्योदय वर्णन से होता है- 


“अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतो मारीचिमालिनः।' 


स्त्रोत- कादम्बरी कथामुखम्‌- तारिणीश झा,भू.पेज-95 


'त्रिभुवनप्रसवभूमिरिव विस्तीर्णा' विशेषता किसके 
लिए प्रयुक्त है? 


30. 


C. 


(B) उज्जयिनी 
(D) अच्छोदसरोवर 


(A) विदिशा 
(0) विन्ध्याटवी 
व्याख्या- 
विदिशा- कादम्बरी कथामुख में विदिशा राजधानी की 
विशेषता बताते हुये बाणभट्ट कहते हैं- 
'त्रिभुबनप्रसवभूमिरिव चिस्तीर्णा.........वेत्रबत्या 
परिगता विदिशाभिधाना नगरी राजधान्यासीत्‌।' 
अतः विकल्प 4 सही है। 

उज्जयिनी- उज्जयिनी नगरी की विशेषता का वर्णन 
कादम्बरी कथामुख में निम्नवत है- 

अस्ति त्रिभुवनललामभूता.......... उज्जयिनी नाम नगरी।' 
तीनों भुवनों में अतीव सुन्दरी के समान उज्जयिनी नामक 
नगरी है। 

बिन्ध्याटबी- विन्ध्याटवी नामक जंगल की विशेषता का 
वर्णन कादम्बरी कथामुख में निम्न रूपों में किया गया है। 
“अस्ति पूर्वापरजलनिधि........... पुष्पवत्यपि -पकित्रा 
विन्ध्याटवी नाम।' समुद्र के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे 
तक लगी हुई मध्यप्रदेश की शोभा को बढ़ाने वाली विन्ध्याटवी 
नामक अटवी (वन) है जो फूलों से लदी होने के कारण 
रजस्वल्प स्त्री सी प्रतीत होती थी किन्तु वह अत्यन्त पवित्र 
भी थी। 

अच्छोदसरोबर - प्रविश्य च तस्य तरुषण्डस्य 
मध्यभागे.....अतिमनोहरमाह्णादनं दृष्टः अच्छोदं नाम सरो 
दृष्टवान्‌। प्रवेश करते ही मण्डप के मध्य भाग में एक 
अत्यन्त मनोहर लोचनों को प्रफुल्लित करने वाला 'अच्छोद' 
नाम का सरोवर देखा। 

कादम्बरी कथामुखम्‌- तारिणीश झा, पेज-44-45 


. “नलचम्पू ' की कथावस्तु का मूल आधार है महाभारत 


का- 
(A) आदिपर्व 
(0) वनपर्व 


(B) भीष्मपर्व 
(D) सभापर्व 
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॥0 
व्याख्या- 
य विचा के पर्व आश्रित ग्रन्थ 
आदिपर्व अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
भीष्मपर्व श्रीमद्भगवद्गीता 
वनपर्व नलचम्पू 
सभापर्व शिशुपालवधम्‌ 


अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- नलचम्पू- तारिणीश झा, भू.पेज-3-4 


A. 


B. 


C. 
D. 


32. “नलचम्पू' के रचयिता हैं- 


(A) बाणभट्ट (B) विश्वेश्वर पाण्डेय 
(0 आचार्य मेधाव्रत (0) त्रिविक्रमभटइ 


व्याख्या- 

बाणभइ की रचनाएँ- 7. कादम्बरी 2. पार्वतीपरिणय 
3. मुकुटताडितकम्‌ 4. चण्डीशतकम्‌ 5. हर्षचरितम्‌ 
विश्वेश्वर पाण्डेय की रचनाएँ- ।.वैयाकरण 
(सिद्धान्तसुधानिधि) 2. अलङ्कारकौस्तुभ 3. रसचन्द्रिका 
4. आर्यासप्तशती 5. अलङ्कारप्रदीप 6. अलङ्कारमुक्तावली 
7. कवीन्द्र-कर्णाभरण 8. रोमावलीशतक 9. मन्दारमञ्जरी 
आचार्यमेधाब्रत की रचनाएँ- 7. दयानन्द दिग्विजय 
त्रिविक्रमभइ की रचनाएँ- ]. नलचम्पू 2. मदालसाचम्पू 
अतः विकल्प 7 सही है। 


स्त्रोत- नलचम्पू- धुरन्धर पाण्डेय, भू.पेज-07 


मे 


33. 'नलचम्पू' कथा की नायिका है- 


(उ) रूपवती 
(0) दमयन्ती 


(A) प्रियंगुमञ्जरी 
(0 किन्नरी 


व्याख्या- 


प्रियङ्कमञ्जरी- विदर्भनरेश भीम की पत्नी तथा नलचम्पू 
काव्य की नायिका दमयन्ती की माता हैं। 

रूपवती- निषध देश के राजा वीरसेन, नलचम्पू के 
नायक नल' के पिता हैं तथा उनकी पत्नी का नाम 
रूपवती है। 

किन्नरी- नलचम्पू में किन्नर-मिथुन का वर्णन है। इसमें 
किन्नर का नाम सुन्दरक तथा किन्नरी विहंगवागुरिका है। 
दमयन्ती- दमयन्ती नलचम्पू में मुग्धा नायिका के रूप में 
वर्णित है तथा राजा नल का धीरोदात्त नायक के रूप में 
वर्णन है। 

अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत- नलचम्पू- धुरन्धर पाण्डेय, भू.पेज-48 


॥02 संस्कृतगङ्गा, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


34. सभङ्गश्लेष का सर्वाधिक प्रयोग किस ग्रन्थ में SR 
हुआ है? A. मेघदूत- क्षेमेन्द्र ने अपने ग्रन्थ “सुवृत्ततिलक में कालिदास 
(4) कादम्बरी (8) वासवदत्ता द्वारा प्रयुक्त मन्दाक्रान्ता छन्द की प्रशंसा की है। 
(2 जननान्‌ (0) दशकुमारचरितम्‌ 'सुबशा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता प्रबल्गति।' 
८ 8. शिशुपालवधम्‌- माघ ने शिशुपालवधम्‌' के प्रथम 9 
व्याख्या- सर्गों में अपने अक्षयशब्दकोष का पूर्ण प्रदर्शन किया है। 
A. कादम्बरी- बाणभट्ट ने कादम्बरी में अधिकतर स्थानों पर इसी वैशिष्ट्य के आधार पर कहा गया है कि- 'नवसर्गगते 
परिसंख्या अलङ्कार का प्रयोग किया है। माघे नवशब्दो न विद्यते' अर्थात्‌ प्रथम नौ सर्ग पढ़ लेने 
8. वासवदत्ता- वासवदत्ता के लेखक सुबन्धु गौणी रीति के पर कोई नवीन शब्द नहीं बचता। 
कवि हैं। स्वयं कवि ने इस रचना में प्रत्यक्षरश्लेष रखने की ८. कुमारसम्भवम्‌- कालिदासकृत 'कुमारसम्भवम्‌।7 सर्गो 
प्रतिज्ञा की है- में विभक्त है। इसमें कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन 


है। 

9. जानकीहरणम्‌- राजशेखर ने कुमारदास के गुणों पर मुग्ध 
होकर यहाँ तक कह डाला कि- 'रघुवंशम्‌' (राम) के रहते 
हुए जानकीहरण (सीताहरण) करने का साहस केवल दो 
ही व्यक्तियों में है एक कुमारदास और दूसरा रावण। 
जानकीहरणं कर्तु रघुवंशे स्थिते सति। 
क्रविः कुमारदासञ्च रावणश्च यदि क्षम:॥ 
अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌- तारिणीश झा, भू. पेज-68 


““प्रत्यक्षरशलेषमयप्रबन्ध-विन्यासवैदग्धनिधिर्निबन्धम्‌।'" 
(वासव. श्लोक- 3) सुबन्धु ने प्रत्येक अक्षर में श्लेष की 
प्रचुरता वाली रचना के निर्माण की कुशलता के आश्रयभूत 
वासवदत्ता नामक ग्रन्थ को विरचित किया है। 

€. नलच्म्पू- त्रिविक्रमभट्ट ने नलचम्पू में सभङ्गश्लेष-का 
सर्वाधिक प्रयोग किया है तथा इस विषय में प्रथमोच्छवासे 
में स्वयं कहा है कि- 
'भङ्गश्लेषकथाबन्ध दुष्करं कुर्वता मया।' (नलचम्पू- 
१.22) अत्यन्त कठिन भङ्गश्लेष युक्त कथाग्रन्थ की रचनां 
करते हुये मैंने अपनी भुजाओं से दुस्तीर्ण सागर को तैरना [| 36. “शिशुपालबधम्‌' महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 


आरम्भ कर दिया है, अर्थात्‌ जिस प्रकार बाहुओं से अथाह (^) उन्नीस (5) अठारह 
तथा दुस्तर समुद्र को पार करना कठिन होता है, उसी (6) सोलह (0) बीस 
प्रकार भङ्गश्लेष युक्त कथा ग्रन्थ की रचना करना भी व्याख्या- 
अत्यन्त कठिन है। रघुबंशम्‌- 9 सर्ग, कालिदास, रघुवंशी राजाओं का 
अतः विकल्प € सही है। वर्णन। 

D. दशकुमारचरितम्‌- दण्डी की प्रशस्ति के रूप में "दण्डिनः किरातार्जुनीयम्‌- 8 सर्ग,भारवि,अर्जुन को पाशुपतास्तर 
पदलालित्यम्‌' अत्यधिक प्रसिद्ध उक्ति है। पदों का लालित्य, की प्राप्ति। 
समासरहित सौम्य पदावली,तथा अनुप्रासयुक्त नादसौन्दर्य काव्यालङ्कार- ।6 अध्याय, रुद्र, काव्यशास्त्र का विवेचन। 
‘दशकुमारचरितम्‌’ में मिलता है। शिशुपालवधम्‌- 20 सर्ग, माघ, शिशुपाल का वध। 

स्त्रोत- नलचम्पू- तारिणीश झा, पेज-27 अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌- तारिणीश झा,भू.पेज-] 5 
35. “नवसर्गगते माघे नव शब्दो न विद्यते' यह उक्ति कळ क श 
किस ग्रन्थ के लिए प्रचलित है? 37. रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है? 


(A) कुमारसम्भवम्‌ (B) शिशुपालवधम्‌ 


(A) मेघदूतम्‌ (उ) शिशुपालवधम्‌ 


(0 कुमारसम्भवम्‌ (0) जानकीहरणम्‌ (0) नैषधीयचरितम्‌ (D) किरातार्जुनीयम्‌ 


व्याख्या- 

ग्रन्थ मङ्गलाचरण प्रकार 
A. कुमारसम्भवम्‌ | हिमालय पर्वत | वस्तुनिर्देशात्मक 
8. शिशुपालवधम्‌ | रैवतक पर्वत | वस्तुनिर्देशात्मक 
€. नैषधीयचरितम्‌ | हंस का वर्णन | वस्तुनिर्देशात्मक 
9. किरातार्जुनीयम्‌ | इन्द्रकील पर्वत | वस्तुनिर्देशात्मक 


अतः विकल्प 5 सही है। 
स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌- तारिणीश झा,पेज भू. -24 


38. शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य का अड्डीरस है- 
(8) बीररस 
(0) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


(A) शृङ्गाररस 
(0 शान्तरस 


व्याख्या- 
श्ृद्घाररस- . अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 2. विक्रमोर्वशीयम्‌ 
3. मालविकाग्निमित्रम्‌ 4. नैषधीयचरितम्‌ 5.कुमारसम्भंबम्‌ः 
वीररस - ॥. महावीरचरितम्‌ 2. वेणीसंहारम्‌ 3. मुद्राराक्षसम्‌' 
4. शिशुपालवधम्‌ 5. हरविजयम्‌ 
शान्तरस - ]. महाभारतम्‌ 2. बुद्धचरितम्‌ 
3. शारिपुत्रप्रकरण 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌- तारिणीश झा, भू.पेज-57 


39. श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार कर्मयोगी को 
कर्म क्यों करना चाहिए? 
(A) कीर्ति के लिए 
(0) सुख के लिए 


(B) लोकसंग्रह के लिए 
(D) स्वर्ग के लिए 


व्याख्या- 
भगवद्‌गीता के तृतीय अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन 
को उपदेश देते हुए कहते हैं कि लोकसंग्रह के लिए कर्म 
करो। 
'' कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि॥'' 

(गीता-3/20) 

जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा ही परम 
सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोकसंग्रह को देखते हुए 
तू भी कर्म करने के ही योग्य है अर्थात्‌ तुझे कर्म करना ही 
उचित है। 
अतः विकल्प 5 सही है। 

स्त्रोत- श्रीमद्धगवद्गीता (3/20)- गीताप्रेस, पेज-56 
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. “समत्वं योग उच्यते ' किस ग्रन्थ से सम्बन्धित है? 
(A) योगशास्त्र (B) वेदान्तदर्शन 
(0) गीता (D) उपनिषद्‌ 


व्याख्या- 


A. योगदर्शन- पतञ्जलि योगसूत्र के समाधिपाद में योग की 
चित्तवृतियों के निरोध का वर्णन किया है- 
“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।' (योग. 7/2) योग चित्तवृत्तियों 
का निरोध है। 

उ. वेदान्तदर्शन- वेदान्तदर्शन में अष्टाङ्गयोग का वर्णन है। 
. यम 2. नियम 3. आसन 4. प्राणायाम 
5. प्रत्याहार 6. धारणा 7. ध्यान 8. समाधि। 

० गीता- श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण योग की परिभाषा बताते हैं- 

“योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्घं त्यक्त्वा धनञ्जय। 

सिद्ध्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।' 
(गीता.2/48) 

हे धनञ्जय! तू आसक्ति को त्यागकर तथा सिद्धि और 

असिद्धि में समानबुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ 

कर्तव्यकर्मो को कर क्‍योंकि समत्व ही योग कहलाता है। 

अतः विकल्प € सही है। 

D. कठोपनिषद्‌- कठोपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय के तृतीय 
वल्ली में योग का लक्षण निम्नवत्‌ है- 

““ताँ योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌।'' 
(55.0) 

इन्द्रिय मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का ही नाम योग 

है। 


श्रीमद्भगवद्गीता (2/48) 


. “निष्काम कर्म' का अर्थ है- 
(A) अकाम कर्म करना 

(B) कोई भी कर्म न करना 
(0) अपना काम किये जाना 
(D) अनासक्त भाव से किया गया काम 


व्याख्या- 


श्रीमद्भगवद्गीता के तृतीय अध्याय में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अर्जुन को अनासक्त होकर कर्म करने के 
लिये कहते हैं- 


]04 


“तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥' 

(गीता 3/9) 
हे अर्जुन! तू निरन्तर आसक्ति से रहित होकर सदा 
कर्तव्य कर्म को भलीभाँति करता रह क्योंकि आसक्ति 
से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को 
प्राप्त हो जाता है। 
अतः विकल्प 2 सही है। 
श्रीमद्भगवद्गीता (3/79) 


. ' श्रीमदभगवद्गीता' के अनुसार मनुष्य का 
अधिकार है- 
(A) ज्ञान 

(©) फल पर 


(B) कर्म करने पर 
(D) इनमें से किसी पर नहीं 


व्याख्या- 


श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुये कहते हैं- 

“ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्रोऽस्त्वकर्मणि॥ 
(गीता-2/47) 

हे अर्जुन! तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके 

फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु 

मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। 

अतः विकल्प 5 सही है। 

श्रीमद्‌भगवद्‌गीता (2/47) 


. ' श्रीमद्भगवद्गीता’ महाभारत के किस पर्व में 
वर्णित है? 


(५) आदिपर्व (B) अनुशासनपर्व 
(C) भीष्मपर्व (D) शान्तिपर्व 
व्याख्या- 
ब उपजीव्य ग्रन्थ 

A. आदिपर्व अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


* शिवसहस्रनामस्तोत्र 
भ विष्णुसहस्रनामस्तोत्र 
८. भीष्मपर्व श्रीमदभगवद्गीता 
D. शान्तिपर्व . पराशरगीता 2. हंसगीता 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव 
द्विवेदी, पेज-8 


B. अनुशासनपर्व 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


44. ' आप्तवाक्यं शब्दः' किस दर्शन से सम्बन्धित है? 
(A) जैन 


(B) बौद्ध 
(0) न्याय 


(0) मीमांसा 


व्याख्या- 
> भारतीय दर्शन को दो भागों में विभक्त किया गया है- 
आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक दर्शन की संख्या छः है - 
सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक, पूर्वमीमांसा-उत्तरमीमांसा। 
आस्तिक दर्शन वेदों को प्रमाण मानता है जबकि नास्तिक 
दर्शन वेदों को प्रमाण नहीं मानता। “नास्तिको वेदनिन्दकः” 
> तीन नास्तिक दर्शन-चार्वाक, बौद्ध, जैन। 
> जेनदर्शन एवं बौद्धदर्शन दो प्रमाण मानते हैं- 
]. प्रत्यक्ष 2. अनुमान 
> प्रभाकर मीमांसक पाँच प्रमाण मानते हैं ]. प्रत्यक्ष 2. 
अनुमान 3. उपमान 4. शब्द 5. अर्थापत्ति। भाटटमीमांसक 
इन पाँच प्रमाणां के अतिरिक्त छठा प्रमाण अभाव को भी 
मानते हैं। 
> न्यायदर्शन चार प्रमाण मानता है- १. प्रत्यक्ष 2. अनुमान 
3. उपमान 4. शब्द। इसमें शब्द प्रमाण का लक्षण इस 
प्रकार किया गया हे- ' आप्तवाक्यं शब्दः।' आप्त का 
वाक्य शब्द प्रमाण कहलाता है। 
अतः विकल्प 9) सही है। 
तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-22 


. सामान्य रहता हे- 
(A) द्रव्य गुण और विशेष में 
(उ) द्रव्य, गुण और कर्म में 


(0) द्रव्य, कर्म और विशेष में 
(D) द्रव्य, गुण और समवाय में 


व्याख्या- 
केशवमिश्र कृत तर्कभाषा में 6 पदार्थो के अन्तर्गत द्वितीय 
पदार्थ प्रमेय है तथा प्रमेय के 2 भेदों में चतुर्थ प्रमेय 'अर्थ' 
है। अर्थ के अन्तर्गत 6 पदार्थ हैं- ।. द्रव्य 2. गुण 3. 
कर्म 4. सामान्य 5. विशेष 6. समवाय। इसमें चतुर्थ 
पदार्थ समान्य का लक्षण इस प्रकार किया गया है- 
'अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुःसामान्यम्‌। द्रव्यादि त्रयवृत्तिः।' समान 
कारक प्रतीति का हेतु सामान्य (जाति) है। वह द्रव्य, गुण 
और कर्म में रहता है। 
अतः विकल्प 5 सही है। 

स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-244 


UP PGT (प्रवक्ता ) संस्कृत - 2004 I05 


आप्तप्रमाण ( शब्द प्रमाण )- ‘आप्तवाक्यं शब्दः’ 
(तर्कसंग्रह) शब्द प्रमाण आप्त व्यक्ति का वाक्य है। तर्कभाषा 
में भी “शब्द प्रमाण” की यही परिभाषा है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

तर्कसंग्रह- आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-45 


. केवल नेत्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण है- 
(A) रूप (B) स्पर्श 
(९) गन्ध (D) रस 


46. विशेषण-विशेष्य भाव का सम्बन्ध होता है- 
(A) भाव से 
(B) अभाव से 
(0) भाव और अभाव दोनों से 
(D) उपर्युक्त में से किसी से नहीं 


व्याख्या- 
केशवमिश्र प्रणीत तर्कभाषा में प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण 
इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष को माना है। सन्निकर्ष सर्वप्रथम दो 


प्रकार का होता है वैदिक तथा लौकिक। लौकिक व्याख्या- 
सन्निकर्ष छः प्रकार का होता है। A. रूप- अन्नम्भट्टकृत तर्कसंग्रह में गुणों की संख्या चौबीस 
सन्निकर्ष ज्ञान है जिसमें से रूप भी एक गुण है, उसको निम्नरूप में 
संय घ्रट परिभाषित करते हैं- ' चक्षुर्मात्रग्राह्मे गुणो रूपम्‌।' केवल 
५ चक्षुरिन्द्रिय से ग्रहण जाने गण ¢ 2 
2. संयुक्तसमवाय सत्र ) से ग्रहण कै क वाला गु ण रूप be be 
संयक्तसमवेतसमवाय सात १ Ee र्क्त 
3. संयुक्तसमवेतसमवाय घटरूपत्व > SR क क्क्क्या 
4. समवाय शब्द बरा । 
उ. स्पर्श- स्पर्श की गणना भी गुण के अन्तर्गत होती है- 
5. समवेतसमवाय शब्दत्व «वगिज् कँ पाए: स्पर्श." त्वगिच्धिय-मात्र से 
प्र गुण णाः $ य- ग्रहण 
6. विशेषणविशेष्य भाव घटात त्वगिन्द्रियमात्रआह्यो गुणः स्पर्श: ।' त्वगिन्द्रिय-मात्र से ग्रहण 
किया जाने वाला गुण 'स्पर्श' है। यह तीन प्रकार का होता 
उपर्युक्त षोढा सन्निकर्ष के विवेचन से स्पष्ट है 


है- . शीत 2. उष्ण 3. अनुष्णाशीत। 

€. गन्ध- गन्ध भी गुण के अन्तर्गत आता है- प्राणग्राह्मो 
गुणो गन्धः।' प्राण से ग्रहण किया जाने वाला गुण गन्ध 
है। इसके दो भेद हैं- ॥. सुगन्ध 2. दुर्गन्ध 

0. रस- रस की गणना गुण के अन्तर्गत होती है- 
रसनाग्रा्यो गुणो रसः।' रसना इन्द्रिय से ग्रहण किया 
जाने वाला गुण 'रस' है। इसके छः भेद हैं- ।. मीठा 2. 
खट्टा 3. नमकीन 4. कड़वा 5. कसैला 6. तीखा। 
चौबीस गुणों की संख्या इस प्रकार है- रूप-रस-गन्ध- 
स्पर्श-संख्या-परिणाम-पृथकत्व-संयोग-विभाग-परत्वाऽ परत्व- 
गुरुत्व-द्रवत्व- स्नेह-शब्द-बुद्धि-सुख-दुःखेच्छा-द्वेष-प्रयत्न- 
धर्मा$धर्म- संस्काराश्वतुर्विशतिर्गुणाः । 

ग्राह्म गुण 


विशेषण-विशेष्य का सम्बन्ध अभाव से होता है। 
अतः विकल्प 5 सही है। 
स्त्रोत- तर्कसंग्रह- आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-46 


, 'इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्य ज्ञान’ है- 
(A) प्रत्यक्ष (8) अनुमान 
(0) उपमान (0) आप्तवचन 


व्याख्या- 


A. प्रत्यक्ष- अन्नम्भट्ट ने तर्कसंग्रह में प्रत्यक्ष प्रमाण का 
निरूपण इसप्रकार किया है- 'इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं 
प्रत्यक्षम्‌।' इन्द्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने 
वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। 

B. अनुमान- ‘अनुमितिकरणं अनुमानम्‌।' (तर्कसंग्रह) 
अनुमिति का करण अनुमान है। 

'लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम्‌। ° (तर्कभाषा) 

€. उपमान- 'उपमितिकरणमुपमानम्‌।' (तर्कसंग्रह) उपमिति 
का करण उपमान कहलाता है। 
अतिदेशवाक्यार्थस्मरणसहकृतं गोसादृश्यविशिष्ट क 
पिण्डज्ञानमुपमानम्‌। (तर्कभाषा) अतिदेश वाक्य के अर्थ अतः विकल्प 4 सही है। 
का स्मरण करने के साथ गौ की समानता से युक्त पिण्ड स्त्रोत- तर्कसंग्रह- आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-29 
का ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। 


I06 


49. तर्कभाषा/तर्कसंग्रह के अनुसार प्रमा के कितने 
भेद हैं? 


(^) एक (8) दो 
(0) चार (D) पाँच 


व्याख्या- 


तर्कसंग्रहकार अन्नम्भट्ट अनुभव” को परिभाषित करते हैं- 
तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः।स द्विविधः-यथार्थोऽयथार्थश्च।' स्मृति 
से भिन्न ज्ञान को “अनुभव” कहते हैं। यह दो प्रकार का 
होता है- यथार्थ तथा अयथार्थ। इसमें यथाथीनुभव (प्रमा) 
के चार भेद होते हैं- 4. प्रत्यक्ष 2. अनुमिति 3. उपमिति 
4. शाब्द। “यथार्थानुभवश्चतुर्विधः, 
्रत्यक्षानुमित्युपमितिशाब्दभेदात्‌।' 

> सामान्य के दो भेद होते हैं. परसामान्य 2.अपरसामान्य 

> “समवाय” पदार्थ एक ही प्रकार का होता है। 

> कर्म के पाँच भेद हैं- ।. उत्क्षेपण 2. अपक्षेपण 
3. आकुञ्चन 4. प्रसारण 5. गमन। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- तर्कसंग्रह- आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-40 


50. सांख्यदर्शन के मत से सूक्ष्मशरीर का निर्माण हुआ 
है- 

(A) ।7 तत्त्वों से 

(8) 25 तत्त्वों से 

(C) ।8 तत्त्वों से 

(0) इनमें से किसी में भी नहीं 


व्याख्या- 
A. सदानन्द प्रणीत वेदान्तसार में सूक्ष्मशरीर का निर्माण सत्रह 
अवयवों से हुआ है- 
“सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि लिङ्गशरीराणि।' सत्रह अवयव 
है- पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पञ्चवायु, बुद्धि,मन 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ- श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, प्राण । 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ- वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। 
पाँच वायु- प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। 
> सांख्यकारिका में पच्चीस तत्त्वों का वर्णन है- 
मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः।। 
(सां.का. -3) 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


मूलप्रकृति किसी का विकार नहीं है- महत्‌ आदि सात तत्त्व 
कारण और विकार अर्थात्‌ कार्य और कारण दोनों हैं। 
षोडश पदार्थो का समूह केवल विकार अर्थात्‌ कार्य है। 
पुरुष न तो कार्य है और न कारण। 
> सांख्यकारिका के अनुसार सूक्ष्मशरीर का निर्माण अठारह 
तत्त्वों से होता है- 
पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्‌। 
संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्‌॥ 
(सां.का.40) 
सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न, सर्वत्र गति करने में सक्षम, 
प्रलयकाल पर्यन्त स्थायी रूप से रहने वाला महत्‌ आदि से 
लेकर सूक्ष्म तन्मात्रापर्यन्त अठारह तत्त्वों से निर्मित भोगरहित, 
भावों से रहित, भावों से युक्त, लिङ्गशरीर गमनागमन 
करता रहता है। 
सूक्ष्मशरीर को लिङ्गशरीर भी कहा जाता है। 
सूक्ष्मशरीर- पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ- पाँच कर्मेन्द्रियाँ + पञ्चतन्मात्रा 
+ बुद्धि + मन + अहङ्कार = 8तत्त्व। 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- सांख्यतत्त्वकौमुदी (का.-40) आद्ाप्रसाद मिश्र, पेज-257 


5. सांख्य के अनुसार प्रमाणों की संख्या है- 
(A) 4 (B) 5 
(D) 2 


(C) 3 


व्याख्या- 
A. न्यायदर्शन- न्यायदर्शन में चार प्रमाण स्वीकृत हैं- 

१. प्रत्यक्ष 2. अनुमान 3. उपमान 4. शब्द 

प्रभाकर मीमांसक- प्रभाकर मीमांसक पाँच प्रकार के 
प्रमाण मानते हैं १. प्रत्यक्ष 2. अनुमान 3. उपमान 4. 
शब्द 5. अर्थापत्ति 

0. सांख्य,योगदर्शन- सांख्य तथा योग दर्शन में तीन प्रमाणों 
का वर्णन है- 4. प्रत्यक्ष 2. अनुमान 3. शब्द 
बौद्धदर्शन- बौद्धदर्शन में दो प्रमाण की चर्चा की गई है- 
]. प्रत्यक्ष 2. अनुमान 

अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- सांख्यतत््वकौमुदी (का.-04 )-आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-] 5 
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राप] 
(A) पुरुष (उ) प्रकृति विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धि 
(0) ईश्वर (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं (5) (28) (9) (8) 
व्याख्या- विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि नामक यह बौद्धिकसर्ग 
A. पुरुष- ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में पुरुष की सत्ता सिद्ध गुणों की विषमता के कारण एक दूसरे के अभिभव से 
करते हुए कहते हैं- उसके पचास भेद होते हैं। अतः विकल्प 5 सही है। 
संघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌। > असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं। “असतः 
3. गा > नैयायिक और वैशेषिक सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं- 
| | (सां.का.7) 'सतः असत्‌ जायते” 
संघटनात्मक समूहरूप वस्तुओं के दूसरे के लिए होने के > उअद्वैतवेदान्त के अनुसार- “एकस्य सतो विवर्ततः कार्यजातं न 
कारण, गुणत्रययुक्त धर्मो से विपरीत धर्मवाले की अपेक्षा वस्तु सत्‌।' समस्त कार्य समूह, एक अद्वितीय सतत्त्व 
से, भोक्ता होने की अपेक्षा से, मोक्ष के लिए प्रवृत्त होने से (ब्रह्म) का विवर्त (अतात्विक अन्यथाभाव) मात्र है, वस्तुतः 
पुरुष चरितार्थ होता है अर्थात्‌ पुरुष की सत्ता है। सत्‌ नहीं है। 
अतः विकल्प 4 सही है। स्त्रोत- सांख्यतत््वकौमुदी (का.-09)-आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-4 53 


B. सांख्यकारिका में प्रकृति की सत्ता इसप्रकार सिद्ध की गयी-है- 
भेदानां परिमाणात्‌, समन्वयत्वात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश्च। 
कारणकार्यबिभागादविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य 


54. सांख्य स्वीकार करता है- 
(५) असतः सत्‌ जायते 
(उ) एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातं न वस्तु सत्‌ 


(सां.का5) 
महत्‌ आदि कार्यो के परिमित होने से, कारण के समान 00000. 
होने से, शक्ति से उत्पन्न होने से कारण से ही कार्य CGB 
आविर्भूत होने से, प्रलयकाल में उसी कारण में लीन हो व्याख्या- 
जाने से, विविध रूपों वाले सभी कार्यो का एक कारण सत्कार्यवाद- “सत्कार्यवाद' सांख्यदर्शन का महत्त्वपूर्ण 
अव्यक्त (प्रधान, प्रकृति) अवश्य है। इसप्रकार कारिका से सिद्धान्त है जिसके अनुसार कार्य वास्तव में अपने कारण 
प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। में सत्‌ रूप में विद्यमान रहता है। 


यद्यपि सांख्यदर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने 


र असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌। 
के कारण आस्तिक दर्शन हे तथापि ईश्वर की सत्ता को नहीं 


शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌। 


स्वीकार करता है। “सात! 7 
स्त्रोत- सांख्यतत्त्वकौमुदी, (का.-7 7 )-आद्याप्रसाद मिश्र,पेज-200 सर्वथा अविद्यमान को उत्पन्न न किये जा सकने से, विशेष 
53. सांख्य के अनुसार बुद्धि के प्रमुख परिणाम हैं- पदार्थ को उत्पन्न करने के लिए उससे सम्बद्ध विशेष 
(A) विपर्यय, अशक्ति, सिद्धि और तमस्‌ उपादान को ग्रहण करने से, सभी कारणरूप पदार्थों से 
(B) विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि सभी कार्यो की उत्पत्ति न होने से, समर्थरूप वस्तु से ही 
(0) विपर्यय, अशक्ति, मोह और सिद्धि समर्थ कार्यरूप वस्तु के उत्पन्न होने से कार्य और कारण के 
(D) विपर्यय, अशक्ति, मोह और तमस्‌ परस्पर अभिन्न होने से कार्य कारण में विद्यमान रहता है। 
सांख्य के सत्कार्यवाद के सिद्धान्त से यह सिद्ध होता है कि 


व्याख्या- 

एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्ध्याख्यः। 

गुणवैषम्यविमर्दात्‌ तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत्‌॥ 
(सां.का. 46) 


“सतः सत्‌ जायते।' 
अतः विकल्प 9 सही है। 
स्त्रोत- सांख्यततत्वकौमुदी (का. 09)-आद्याप्रसाद मिश्र,पेज-257 
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55. 'पुरुषबहुत्वं' को कौन सा दर्शन स्वीकार करता 


है? 


(A) सांख्य (B) न्याय 

(©) मीमांसा (D) वैशेषिक 
व्याख्या- 

सांख्यदर्शन- सांख्यदर्शन में पुरुषबहुत्व का सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया गया है- 


जन्मरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्ची 
पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव॥ 

(सां.का. 8) 
जन्म,मरण और इन्द्रियों की व्यवस्था होने के कारण और 
एक साथ प्रवृत्ति का अभाव होने से तथा तीनों गुणों के भेद 
के कारण ही पुरुषों की अनेकता सिद्ध होती है। 

> न्याय-न्यायदर्शन असत्कार्यवाद के सिद्धान्त को मानता 
है। न्यायदर्शन के प्रवर्तक, अक्षपाद गौतम हैं। 

> मीमांसक- मीमांसक स्वतः प्रामाण्यवाद को मानते हैं। 
पूर्वमीमांसा के प्रवर्तक जैमिनि तथा उत्तरमीमांसा (वेदान्त) 
के प्रवर्तक बादरायण हैं। 

> वैशेषिक- वैशेषिक दर्शन के आचार्य महर्षि कणाद हैं। 
वैशेषिक परमाणुओं को जगत्कारण मानते हैं। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- सांख्यतत्त्वकौमुदी-(का.-] 8)-आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-205 


56. सांख्य की प्रकृति है- 
(A) व्यक्त 
(0 चेतन 


(8) त्रिगुणात्मिका 
(0) अप्रधान 


व्याख्या- 
सांख्यकारिका में ईश्वरकृष्ण ने व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष 
का प्रतिपादन करते हुये कहते हैं कि- 
त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि। 
व्यक्तं तथा प्रधानं, तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌॥ 

(सां.का.-7) 

महत्‌ आदि व्यक्तपदार्थ और अव्यक्तरूप मूलकारण प्रकृति 
तीनों गुणों से युक्त (त्रिगुणात्मक), परस्पर अलग होने में 
असमर्थ, ज्ञान के विषय, अनेक पुरुषों द्वारा ग्रहण किये 
जाने योग्य, जड़, उत्पादन और पुरुष उसके विपरीत गुणों 
वाला होता है। 

> सांख्यकारिका के अनुसार प्रकृति को प्रधान, अव्यक्त, तथा 
मूलप्रकृति आदि नामों से भी जाना जाता है। 

> प्रकृति को जड़ तथा पुरुष को चेतन माना जाता है। 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


> पञ्जज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्चकर्मेन्द्रियाँ, पञ्चतन्मात्राएँ, महत्‌, अहङ्कार, 
मन तथा पञ्चमहाभूत ये तेईस तत्त्व व्यक्त तत्त्व के रूप में 
वर्णित किये गये हैं। 
अतः विकल्प 9 सही है। 
स्त्रोत- सांख्यतत्त्वकौमुदी (का.-77 )-आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-] 7१ 


57. मन किस प्रकार की इन्द्रिय है- 
(A) कर्मेन्द्रिय 


(B) ज्ञानेन्द्रिय 


(0) उभयात्मक (0) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 
सांख्यकारिका में ईश्वरकृष्ण मन का लक्षण करते हैं- 
उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्‌। 
गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं बाह्यभेदाश्च। (सां.का.27) 
इनमें मन दोनों प्रकार उभयात्मक की इन्द्रिय है। यह 
संकल्प करने वाला है और इन्द्रियों के सजातीय होने से 
इन्द्रिय कहलाता है। गुणों के विशिष्ट परिणाम के कारण 
जैसे विविध बाह्य पदार्थ उत्पन्न होते है वैसे ही विविध 
इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। 
न.  कर्मेन्द्रियों की संख्या पाँच हैं- वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, 
उपस्थ। 
भः ज्ञानेन्द्रियों की संख्या पाँच हैं- श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, 
घ्राण। अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.27)- राकेश शास्त्री, पेज-84 


58. 'वेदान्तसार' के रचनाकार है- 
(A) आचार्य शंकर (B) दयानन्द सरस्वती 
(0) सदानन्द योगीन्द्र (0) भास्कराचार्य 


व्याख्या- 
रचनाकार विशेष 
A. आचार्य शङ्कर प्रस्थानत्रयी (गीता, 


शारीरक भाष्य 

उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र) के 

भाष्यकर्त्ता 

वेदभाष्यकार 

ल वेदान्त को मानते 
| 

लीलावती में पाटीगणित 

(अड्लूगणित) का वर्णन 

किया गया है। 


सत्यार्थप्रकाश 
वेदान्तसार 


B. दयानन्द सरस्वती 
€. सदानन्द योगीन्द्र 


D. भास्कराचार्य लीलावती 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, भू.पेज-४।% 


59, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलकर निर्माण करती 
है- 

(8) आनन्दमयकोश 

(0) मनोमयकोश 


(4) प्राणमयकोश 
(0) विज्ञानमयकोश 


व्याख्या- 
A. प्राणमयकोश- 
'इदं प्राणादिपञ्चकं कर्मेन्द्रियैः सहितं 
सत्‌ प्राणमयकोशो भवति।' 
पञ्चप्राण (प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान) एवं 
पञ्चकर्मेन्द्रियाँ (वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ) से मिलकर 
प्राणमयकोश बनता है। 

B. आनन्दमयकोश- 

“ आनन्दप्रचुरत्वात्‌ कोशवदाच्छादकारत्वाच्चानन्दमयकोशः " 

पञ्चकोशों में प्रथम आनन्दमयकोश की स्थिति सृष्टि के 
विकास की प्रथम कारणावस्था में विद्यमान होती है। निर्गुणब्रह्म 
जब शुद्धसत्त्वप्रधान अज्ञान से आच्छादित होता है.तो वही 
कारणशरीर ईश्वर तथा आनन्द की प्रचुरता के कारण 
आनन्दमयकोश कहलाता है। 

€. विज्ञानमयकोश- 

''इयं बुद्धिज्ञानेन्द्रियैः सहिता विज्ञानमयकोशो भवति।'' 
पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ (श्रोत्र, त्वक्‌ , चक्षु, जिह्वा, घ्राण) एवं 
बुद्धि मिलकर विज्ञानमयकोश बनाते हैं। 

D. मनोमयकोश- 

“मनस्तु ज्ञानेन्द्रियैः सहितं सन्मनोमयकोशो भवति।' 
मन और ज्ञानेन्द्रियाँ (श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, घ्राण) से 
मिलकर मनोमयकोश होता है। 
अन्नमयकोश- पञ्चकोशों में अन्तिम अन्नमयकोश है। 
इस कोश का निर्माण पञ्चीकृत महाभूतों से होता है। इसे 
'जाग्रत' भी कहते हैं। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-68 


60. “मिथ्यारूप से अन्य वस्तु के रूप में भासित होना' 
कहलाता है- 
(4) आरम्भवाद 
(0) परिणामवाद 


(B) असत्कार्यवाद 
(D) विवर्तवाद 
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व्याख्या- 
असत्कार्यवाद- आरम्भवाद या असत्कार्यवाद के अनुसार 
कार्य उत्पत्ति के पूर्व असत्‌ है अर्थात्‌ अपने कारण में 
विद्यमान नहीं है। कार्य की सत्ता उसकी उत्पत्ति से ही 
आरम्भ होती है, इस मान्यता के कारण असत्कार्य को 
आरम्भवाद भी कहते हैं। 
परिणामवाद- सदानन्दकृत वेदान्तसार में विकारवाद या 
परिणामवाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- 
'“सतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीरितः।'' 
किसी वस्तु का तत्त्वतः (वस्तुतः) अन्यथा अर्थात्‌ दूसरे 
रूप में प्रकट होना विकार' कहा गया है। जैसे- दही दूध 
का विकार है, क्योंकि दही का आकार, स्वाद, गुण सभी 
कुछ बदल जाता है। 
विवर्तबाद- वेदान्तसार में विवर्तवाद की परिभाषा इस 
प्रकार दी गई है- 
“५अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्त इत्युदाहतः। 
जब कोई वस्तु अपने स्वरूप का बिना यथार्थतः त्याग किये 
दूसरे रूप में प्रतीत होने लगती है। तो उसे मूलवस्तु का 
विवर्त कहा जाता है। जैसे- जब रस्सी सर्प के रूप में प्रतीत 
होती है सर्प रस्सी का विवर्त है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-]]6 


6. 'ब्रह्म' को कहा गया है- 
(A) सत्‌ 


(8) चित्‌ 


(©) आनन्द (D) सच्चिदानन्द 


व्याख्या- 
> सदानन्द प्रणीत वेदान्तसार में अद्वैत ब्रह्म को ही वस्तु कहा 
गया है - “वस्तु सच्चिदानन्दान्ताद्वयं ब्रह्म।' सच्चिदानन्द, 
अनन्त, अद्वैतब्रह्म ही वस्तु है। 
> ' अज्ञानादिसकलजडसमूहोऽवस्तु।' अज्ञान से लेकर 
सकल जड़ समुदाय अवस्तु है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 
स्त्रोत- वेदान्तसार-सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-37 


62. 'तितिक्षा' का अर्थ है- 
(4) मोक्षेच्छा 


(8) शीतोष्णादि द्वन्द्व सहिष्णुता 
(0) नित्यवस्तुविवेक 
(D) नित्यानित्यवस्तुविवेक 


व्याख्या- 

> सदानन्द प्रणीत वेदान्तसार में साधनचतुष्टयों की संख्या 
चार हैं- ।. नित्यानित्यवस्तुविवेक 2. इहामुत्रार्थफलभोगविराग 
3. शमादिषट्कसम्पत्ति 4.मुमुक्षुत्व 

> शमादिषट्क सम्पत्ति हैं- शम, दम, उपरति, तितिक्षा, 
समाधान, श्रद्धा। 
शम- “शमस्तावच्छुवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनसो निग्रहः ।” 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन से भिन्न विषयों से मन के हटा 
लेने को शम कहते हैं। 
दम- “दमो बाह्येनद्रियाणां तद्व्यतिरिक्तविषयेभ्यो निवर्त्तनमूह 
बाह्य इन्द्रियों को श्रवणादि के अतिरिक्त विषयों से-हटाने 
को दम कहते हैं। 
उपरति- “विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः।' विहित 
कर्मों का विधि से परित्याग कर देना अर्थात्‌ संन्यास ग्रहण 
कर लेना उपरति है। 
तितिक्षा- “तितिक्षा शीतोष्णादिद्वन्द्रसहिष्णुता।” शीतः 
उष्ण आदि द्वन्द्रों को सहन करना तितिक्षा है। 
अतः विकल्प 5 सही है। 
समाधान- “निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च 
समाधिः समाधानम्‌।” निगृहीत चित्त का श्रवणादि में तथा 
श्रवणादि के अनुकूल विषयों में स्थिर हो जाना समाधान 
है। 
श्रद्धा- “गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा।” गुरु 
और वेदान्त के वाक्यों में विश्वास होना अर्थात्‌ वह बिल्कुल 
सत्य है इस प्रकार बुद्धि का निश्चय होना श्रद्धा है। 

* मोक्षेच्छा- “मुमक्षुत्वं मोक्षेच्छा” मोक्ष की इच्छा से युक्त 
होना मोक्षेच्छा है। 

भ नित्यानित्यवस्तुविवेक- “नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावद्‌ 
ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततोऽन्यदखिलमनित्यमिति विवेचनम्‌।” 
केवल ब्रह्म ही नित्य वस्तु है और उससे भिन्न सब कुछ 
अनित्य है ऐसा विवेचना करना नित्यानित्यवस्तुविवेक है। 

स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-2] 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


63. वेदान्त के अनुसार अज्ञान की शक्ति है- 
(4) आवरण 
(B) विक्षेप 


(©) आवरण विक्षेप दोनों 
(D) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 
'' अस्याज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्ति शक्तिद्वयम्‌।'' 
इस अज्ञान की आवरण और विक्षेप नामक दो शक्तियाँ हैं। 

।. आवरणशक्ति- 'आवरणशक्तिस्तावदल्पोऽपि 
मेघोऽनेकयोजनायतमादित्यमण्डलमवलोकयितृनयनपथपिधायकतया 
यथाच्छादयतीव।' 
प्रमाता जीव के दृष्टि के सामने पर्दा डालकर सत्‌ चित्‌ तथा 
आनन्दस्वस्वरूप आत्मा को आवृत्त करने वाली शक्ति को 
आवरण शक्ति कहते हैं। 

2. विक्षेपशक्ति- 'विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादिन्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेदिति'। 
ब्रह्म से लेकर स्थावर प्राणियों तक सम्पूर्ण नामरूपात्मक 
संसार को पैदा करने वाली शक्ति को विक्षेप शक्ति कहते 
हैं। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत= वेदान्तसार-सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-56 


64. पञ्जीकरण प्रक्रिया का उल्लेख किस ग्रन्थ में है? 
(A) तर्कभाषा 


(B) वेदान्तसार 


(0) सांख्यकारिका (D) इशोपनिषद्‌ 


व्याख्या- 

A. तर्कभाषा- केशवमिश्र कृत 'तर्कभाषा' ग्रन्थ में प्रमाण 
प्रमेय आदि सोलह पदार्थो के ज्ञान से निःश्रेयस्‌ (मोक्ष) की 
प्राप्ति का उल्लेख है। सोलह पदार्थो की संख्या है- 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, 
तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, 
जाति, निग्रहस्थान। 

8. वेदान्तसार- योगीन्द्रसदानन्दकृत वेदान्तसार में स्थूलभूत 
पञ्चीकृत महाभूतों का उल्लेख किया गया है। 

“द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः। 
स्वस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात्‌ पञ्च पञ्च ते।' 

प्रत्येक भूत को दो भागों में विभक्त करके, फिर प्रथम भाग 
को चतुर्धा विभक्त करके, अपने से भिन्न चारभूतों के 
द्वितीय भाग में जोड़ देने से वे आकाशादि पञ्चात्मक 
(पञ्चीकृत) हो जाते हैं। 
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€. सांख्यकारिका सांख्यकारिका में सत्कार्यवाद का उल्लेख व्याख्या- 
है एवं पच्चीस तत्त्वों का विवेचन है। A. वेदान्तसार में विकार को परिभाषित करते हुए सदानन्द 
असदकरणात्‌ उपादानग्रहणात............. आदि। कहते हैं कि- कोई वस्तु आपने रूप को त्यागकर किसी 

D. ईशावास्योपनिषद्‌- ईशावास्योपनिषद्‌ शुक्लयजुर्वेद का अन्य यथार्थ रूप को ग्रहण करती है तो वह विकारभाव 
चालीसवाँ अध्याय है जिसमें मन्त्रों की संख्या अठारह है। कहलाती है। “सतत्त्वतोऽन्यथाप्रथाविकार इत्युदीरितः ।” 
इस उपनिषद्‌ में विद्या और अविद्या तथा सम्भूति एवं 8. वेदान्तसार में विवर्त का लक्षण निम्नवत्‌ है- किसी वस्तु में 
असम्भूति का वर्णन है। अपने रूप के परित्याग के बिना दूसरी वस्तु का मिथ्याभास 
अतः विकल्प उ सही है। (अयथार्थ परिवर्तन) विवर्त कहलाता है। 

स्त्रोत- वेदान्तसार-सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-78 “अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथाविवर्तइत्युदाहृतः । । 


अतः विकल्प 5 सही है। 


65. वेदान्त पढ़ने का अधिकारी है- 
१ स्त्रोत- वेदान्तसार-सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-5-6 


(4) साधन चतुष्टय सम्पन्न प्रमाता 


(उ) काम्यनिषिद्ध कर्मो को ही मात्र न करने वाला 67. निम्नलिखित में से एक कर्मेन्द्रिय है- 


(0) वेद बेदाड़ों का ही मात्र अध्ययन करने वाला (A) वाक्‌ (5) श्रोत्र 

(0) उपर्युक्त में से कोई नहीं (0) घ्राण (0) चक्षुः 
व्याख्या- व्याख्या- 

> सदानन्दप्रणीत वेदान्तसार में चार अनुबन्धों की चर्चा की कर्मेन्द्रियाँ- कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि। 

गयी है- वाक्‌ (वाणी), पाणि (हाथ), पाद (पैर), पायु (गुदा) तथा 
१. अधिकारी 2. विषय 3. सम्बन्ध 4. प्रयोजन | उपस्थ (लिङ्ग) ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हें 
अधिकारी - ज्ञानेन्द्रियाँ- ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वकचक्षुर्जिहवाघ्राणाख्यानि। 
“अधिकारी तु विधिवदधीत.....साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता।” श्रोत्र, त्वक्‌ , चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। 
अधिकारी तो वही हो सकता है, जिसने इस जन्म या पूर्व पञ्चवायवः- “वायवः प्राणापानव्यानोदानसमानाः।' प्राण, 
जन्म में पहले विधिपूर्वक वेद वेदाङ्गों का अध्ययन करके अपान, व्यान, उदान, समान ये पाँच वायु हैं। 
सम्पूर्ण वेदों का अर्थज्ञान उपलब्ध करके काम्यकर्म तथा अतः विकल्प & सही है। 


शास्रों के द्वारा निषिद्ध कर्मों का त्याग किया हो, तत्पश्चात्‌ स्त्रोत- वेदान्तसार-सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-69 
जिसका अन्तःकरण, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित तथा उपासना 
कर्मों को करने से सम्पूर्ण पापों से मुक्त तथा अत्यधिक 
स्वच्छ हो गया हो ऐसा चार साधनों से सम्पन्न 
(साधनचतुष्टयसम्पन्न) प्रमाता ही अधिकारी है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- वेदान्तसार-सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-] । 


68. नाटक में 'विदूषक' होता है- 
(A) नाटक का नायक 
(B) नाटक का प्रतिनायक 


(0) हास्यरस का पात्र 
(0) करूण रस का पात्र 


व्याख्या- 
A. नाटक का नायक- आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के 
तृतीय परिच्छेद में नाटक के नायक का लक्षण करते हैं- 
'' त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयौवनोत्साही। 
दक्षो ऽनुरत्तलोकस्तेजोबैदग्ध्यशीलवान्नेता॥'' 
(सा.द.3.30) 


66. विवर्त का आशय है- 
(A) यथार्थ परिवर्तन 


(B) अयथार्थ परिवर्तन 
(0) दोनों प्रकार के परिवर्तन 
(0) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


॥2 संस्कृतगङ्का, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


दाता, कृतज्ञ, पण्डित, कुलीन, लक्ष्मीवान्‌, लोगों के €. अपवारित- आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथम प्रकाश 


अनुराग का पात्र, रूप यौवन एवं उत्साह से युक्त, तेजस्वी, में अपवारित का लक्षण किया है- ' रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य 

चतुर और सुशील पुरुष काव्यों में नायक होता है। परावृत्त्यापवारितम्‌।' (दश..66) रङ्गमञ्च पर स्थित 

जैसे- श्रीराम, दुष्यन्त, अर्जुन, कृष्ण, उदयन आदि। पात्रों की ओर से मुख फेरकर जब कोई गुप्त बात अन्य 
B. नाटक का प्रतिनायक- प्रतिनायक का लक्षण निम्नवत्‌ पात्र से की जाती है; तो वह अपवारित कहलाता है। 

है- 'धीरोद्धतः पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः।' 2. जनान्तिक- आचार्य धनञ्जय ने दशरूपक के प्रथम प्रकाश 

(सा.द.3.3]) धीरोद्धत, पापी और काम क्रोधादि से में जनान्तिक का लक्षण करते हैं- 

उत्पन्न व्यसनों में फँसा हुआ पुरुष प्रतिनायक कहलाता त्रिपताकाकरेणान्यान्‌....तज्जनान्तिकम्‌ (दश. 4/65-66) 

है। पात्रों के मध्य चल रहे संवाद के मध्य में, त्रिपताका रूप 

जैसे- रावण, शिशुपाल, दुर्योधन आदि। हस्तमुद्रा के द्वारा अन्य पात्रों से बचाकर दो पात्र आपस में 
€. हास्यरस का पात्र- साहित्यदर्पण के तृतीय परिच्छेद में जो परस्पर वार्तालाप करते हैं- वह जनान्तिक कहा जाता 

विदूषक को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है- है। 

कुसुमवसन्ताद्यभिधः कर्मवपुर्वेषभाषाद्यैः। अतः विकल्प 5 सही है। 

हास्यकरः कलहरतिर्विदूषकः स्यात्स्वकर्मज्ञ:॥ स्त्रोत- साहित्यदर्पण (6/37)- शालिग्राम शास्त्री, पेज-207 

(सा.द.3/42) 

किसी फूल अथवा वसन्तादिक पर जिसका नाम हो और (A) रौद्र (उ) शङ्कार 

जो अपनी क्रिया, देह, वेष और भाषा आदि, सें हँसाने (0 वीर (0) अदभुत 

वाला हो दूसरों को लड़ाने में प्रसन्‍न रहता हो और अपने 

मतलब का पूरा हो अर्थात्‌ अपने खाने-पीने की बात कभी | अलक 

न भूले वह पुरुष विदूषक कहलाता है। आचार्य धनञ्जय दशरूपक के द्वितीय प्रकाश में रस एवं 

अतः विकल्प ८ सही है। वृत्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा करते हैं- 
79. उत्तररामचरित में राम और सीता करुण रस के पात्र कहे जा “शृङ्गारे कैशिकी, वीरे सात्वत्यारभटी पुनः। 

सकते हैं। रसे रौद्रे च बीभत्से, वृत्तिः सर्वत्र भारती॥' (दश.2.62) 

स्त्रोत- साहित्यदर्पण (3/42 )-शालिग्राम शास्त्री, पेज-68 शृङ्गाररस में विशेषतः कैशिकी वृत्ति और वीररस में सात्त्वती 

69. नाटक में जो बात सुनाने योग्य नहीं होती है, उसे वृत्ति, रौद्र तथा बीभत्स रस में आरभटी वृत्ति उपयुक्त है। 

कहते हैं- किन्तु भारती वृत्ति सर्वत्र उपयुक्त हो सकती है। 

(A) प्रकाश (8) आत्मगत अतः विकल्प 4 सही है। 

(ट) अपवारित (D) जनान्तिक स्त्रोत- साहित्यदर्पण (6/।22)- शालिग्राम शासत्री,पेज- 9 9 

व्याख्या- 77. ' साहित्यदर्पण' के प्रथम परिच्छेद का नाम है- 


A. प्रकाश- साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में आचार्य विश्वनाथ (५) काव्यदोष निरूपण 
प्रकाश का लक्षण करते हैं- 'सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌।' 


B) काव्यस्वरूप निरूपण 
(सा.द. 6/38) जो कथन सबको सुनाने योग्य हो उसे 5! 


(0) काव्यप्रयोजन निरूपण 


प्रकाश कहते हैं। Ra 

काव्यलक्षण ण 

8. आत्मगत- आत्मगत का लक्षण साहित्यदर्पण के छठे (0) काव्यलक्षण निरूपण 
परिच्छेद में किया गया है- ' अश्राव्यं खलु यद्वस्तु तदिह व्याख्या- 


स्वगतं मतम्‌।' (सा.द. 6/।37) जो बात सुनाने योग्य 


र ड आचार्य विश्वनाथकृत साहित्यदर्पण में 0 परिच्छेद हैं। 
नहीं होती उसे आत्मगत या स्वगत कहते हैं। 


अ नाम 

प्रथमपरिच्छेद काव्यस्वरूप निरूपण 
द्वितीयपरिच्छेद | वाक्यस्वरूप निरूपण 

तृतीयपरिच्छेद | रसादिनिरूपण 

चतुर्थपरिच्छेद ध्वनिगुणीभूतव्यज्ञ्याख्यकाव्यभेदनिरूपण 
पञ्चमपरिच्छेद | व्यञ्जनाव्यापारनिरूपण 

षष्ठपरिच्छेद दृश्यश्रव्यकाव्यनिरूपण 
सप्तमपरिच्छेद | दोषनिरूपण 

अष्टमपरिच्छेद | गुणविवेचन 

नवमपरिच्छेद रीतिविवेचन 

दशमपरिच्छेद शब्दालङ्कार एवं अर्थालङ्कार निरूपण 


अतः विकल्प 5 सही है। 
साहित्यदर्पण-शालिग्राम शास्त्री, पेज-23 


“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌’ किस आचार्य का 
कथन है? 
(A) मम्मट 
(८) विश्वनाथ 


(B) आनन्दवर्धन 
(D) जगन्नाथ 


व्याख्या- 

मम्मट- आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में 

काव्य का लक्षण करते हैं- 

“तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङकृती पुनः क्वापि।' 
(का.प्र.सूत्र-) 

दोषों से रहित गुणयुक्त और कहीं-कहीं अलङ्कार रहित 

शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य कहलाता है। 

आनन्दवर्धन- आचार्य आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक के 

प्रथम उद्योत में काव्य का लक्षण करते हैं- 

काव्यस्यात्मा ध्वनिः।' (ध्वन्या. 7/) काव्य की 

आत्मा ध्वनि है। 

विश्वनाथ- आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के प्रथम 

परिच्छेद में काव्य का लक्षण करते हैं-“वाक्यं रसात्मकं 

काव्यम्‌।' (सा.द. /3) रसात्मक वाक्य को काव्य 

कहते हैं। 

जगन्नाथ- पं. राजजगन्नाथ रसगङ्ाधर के प्रथम आनन 

में काव्य का लक्षण करते हैं-रमणीयार्थप्रतिपादकः 

शब्दः काव्यम्‌।' (रसगंगाधर /]) रमणीय अर्थ का 

प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। 

अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- साहित्यदर्पण-शालिग्राम शाम्त्री,पेज- 9 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2004 
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आचार्य विश्वनाथानुसार काव्य का प्रयोजन है- 
(A) पुरुषार्थचतुष्टय (9) मोक्ष 
(0) अर्थ (0) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 


आचार्य विश्वनाथ काव्यप्रयोजन के विषय में साहित्यदर्पण 
के प्रथम परिच्छेद में कहते हैं कि- 
चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि। 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते॥ 

(सा.द. /2) 
अल्पबुद्धिवालों को भी सुख से, बिना किसी विशेष परिश्रम 
के चतुर्वर्ग अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम,मोक्ष रूपीफल की 


प्राप्ति काव्य के ही द्वारा हो सकती है, 
अतः उसके स्वरूप का निरूपण किया जाता है। 
' “चतुर्वर्गफलप्राप्तिः काव्यतः.......... । अर्थात्‌ 


काव्य से चतुर्वर्ग (पुरुषार्थचतुष्टय) की प्राप्ति होती है। 
इसी बात का प्राचीनोक्ति द्वारा समर्थन करते हुए कहते हैं- 
' धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च।' 

करोति कीर्ति प्रीतिं च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌॥'' 
काव्य के अध्ययन आदि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 
साधनों तथा नृत्यगीतादि कलाओं में वैचक्षण्य प्राप्त होता 
है, संसार में कीर्ति होती है और हृदय में प्रसन्नता होती है। 
आचार्य मम्मट ने काव्य के छः प्रयोजन माने हैं- 

. यश 2. अर्थ 3. व्यवहारज्ञान 4. अमङ्गलनाश 

5. तुरन्त आनन्द की प्राप्ति 6. कान्ता के समान उपदेश 
अतः विकल्प 4 सही है। 

साहित्यदर्पण- कमलादेवी, पेज-44 


. “गङ्गायां घोषः' में कौन लक्षणा है- 
(A) प्रयोजनमूल 


(B) रूढिमूला 
(0) रूढिलक्षण-लक्षणा 
(D) प्रयोजनमूला-लक्षण-लक्षणा 


व्याख्या- 
आचार्य विश्वनाथ लक्षणा का निरूपण साहित्यदर्पण के 
द्वितीय परिच्छेद में करते हैं- 
"मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययाऽन्योऽर्थः प्रतीयते 
रूढेः प्रयोजनाद्वाऽसौ लक्षणा शक्तिरर्पिता॥' 

(सा.द. 2/5) 


44 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


मुख्यार्थं के बाधित होने पर, रूढ़ि अथवा प्रयोजन के बल 

पर, जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संयुक्त अर्थ की 

प्रतीति होती है वही लक्षणा है। यह अर्पित अर्थात्‌ आरोपित 

शब्दशक्ति है। 

आचार्य विश्वनाथ लक्षणा के दो भेद करते हैं- 

।. उपादान लक्षणा 2. लक्षण लक्षणा 

उपादान लक्षणा- 

मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थेऽन्वयसिद्धये। 

स्यादात्मनोऽप्युपादानादेषोपादानलक्षणा॥ 
(सा.द.2/6) 

जब वाक्यार्थ में अपने अन्वय की सिद्धि के लिये, 

मुख्यार्थ अन्य अर्थ का आक्षेप ग्रहण कर लेता है तब 

अपना भी अस्तित्व बने रहने के कारण इसे उपादान 

लक्षणा कहते हैं। 

उदाहरण- श्वेतो धावति,कुन्ताः प्रविशन्ति आदि। 

लक्षण-लक्षणा- 

अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वयसिद्धये। 

उपलक्षणहेतुत्वादेषा लक्षणलक्षणा॥ (सा.द.2.7) 

वाक्यार्थ में दूसरे के अन्वय की सिद्धि के लिये जब कोई 

शब्द अपने मुख्यार्थ का समर्पण कर दे तो उस शब्द का 

उपलक्षण हेतु होने के कारण इसे लक्षण लक्षणा कहते हैं। 

उदाहरण- गङ्गायां घोषः, कलिङ्गः साहसिकः। 

‘गङ्गायां घोषः’ का मुख्यार्थ है- गङ्गा में कुटी है यहाँ पर 

मुख्यार्थं का बाध होने पर प्रयोजन वश जिस अन्य अर्थ की 

प्रतीति होती है वह है गङ्गा के तट पर कुटी है। अतः यह 

प्रयोजनमूला लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। 

अतः विकल्प 7 सही है। 

प्रयोजन सारोपा लक्षण लक्षणा का उदा.- आयुर्घतम्‌। 

प्रयोजनवती उपादान लक्षणा का उदा.- कुन्ताः प्रविशन्ति। 

रूढ़िवती लक्षण लक्षणा का उदा.- कलिङ्गः साहसिकः । 

साहित्यदर्पण- शालिग्राम शास्त्री, पेज-29 


. “साहित्यदर्पण ' के अनुसार काव्य में रस की 
स्थिति है- 
(A) शरीर जैसी 


(B) आत्मा जैसी 
(©) अवयव संस्थान जैसी 
(D) अलङ्करण जैसी 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 

A. काव्य का शरीर- आचार्य विश्वनाथ ने शब्दार्थ को काव्य 
का शरीर माना है- काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम्‌। 

B. काव्य की आत्मा- आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के 
प्रथम परिच्छेद में रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। 
वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌। (सा.द. /3) 'रसात्मक 
वाक्य को काव्य कहते हैं।” प्रधान होने के कारण रस ही 
जीवनभूत आत्मा है। रस एवात्मा साररूपतया जीवनधायको 
यस्य।' 

C८. अवयव संस्थान- आचार्य विश्वनाथ ने रीति को अवयव 
संस्थान जैसा माना है। 'रीतयोऽवयवसंस्थानविशेषवत्‌' 

D. अलङ्करण जैसा- काव्य में अलङ्कार को अलङ्करण 

(आभूषण) रूप में माना है- 

' अलङ्काराःकटककुण्डलादिवत्‌' 

अतः विकल्प 5 सही है। 

साहित्यदर्पण- कमला देवी, पेज-65 


. रस सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं- 
(A) विश्वनाथ (B) मम्मट 
(८) भरतमुनि (D) कुन्तक 


'व्याख्या- 


आचार्य | सम्प्रदाय अनुमानित समय 


A. विश्वनाथ |रसवादी आचार्य वीं शताब्दी 
B. मम्मट | समन्वयवादी आचार्य बारहवीं शताब्दी 
€. भरतमुनि | रस सम्प्रदाय के प्रवर्तक |700ई.पू. से 300. 
D. कुन्तक ।वक्रोक्ति सम्प्रदाय के प्रवर्तक |ग्यारहवीं शताब्दी 


अतः विकल्प € सही है। 
काव्यप्रकाश-आचार्य विश्वेश्वर, पेज 


. अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलङ्कार होता हैं- 
(A) स्वभावोक्ति (B) रूपक 
(८) अतिशयोक्ति (0) उत्प्रेक्षा 


व्याख्या- 


A. स्वभावोक्ति- आचार्य मम्मट अलङ्कार का लक्षण नवम 
तथा दशम उल्लास में करते हैं, नवम उल्लास में शब्दालङ्कार 
तथा दशम उल्लास में अर्थालङ्कार का वर्णन करते हैं- 
स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्‌। 
(का.प्र.सूत्र-।67) बालक आदि की अपनी स्वाभाविक 
क्रिया रूप का वर्णन करना ही स्वभावोक्ति अलङ्कार है। 


उदा. पश्चादंघ्री प्रसार्य त्रिकनतिविततं द्राधयित्वाङ्गमुच्चै- 
रासज्याभुग्नकण्ठो मुखमुरसि सटां धूलिधूम्रां विधूय ।। 
रूपक- आचार्य मम्मट रूपक अलङ्कार का लक्षण 
दशमोल्लास में करते हैं- 

“तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः।' (का.प्र.सूत्र - 38 ) 
उपमान और उपमेय का (जिनका भेद प्रसिद्ध है उनका 
सादृश्यातिशयवश) जो अभेद वर्णन है वह रूपक अलङ्कार 
है। उदा.- सौन्दर्यस्य तरङ्गिणी तरुणिमोत्कर्षस्य हर्षोदूगमः । 
कान्तेः कार्मणकर्म 
नर्मरहसामुल्लासनावासभू:......... | 
अतिशयोक्ति- अतिशयोक्ति अलङ्कार का लक्षण आचार्य 
मम्मट दशमोल्लास में करते हैं- ' निगीर्याध्यवसानन्तु 
प्रकृतस्य परेण यत्‌। प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तौ 
च कल्पनम्‌॥' (का.प्र.सूत्र-] 52) 'कार्यकारणयोर्यश्च 
पौर्वापर्यविपर्ययः। विज्ञेयाऽतिशयोक्तिः सा’ 

उपमान द्वारा उपमेय का निगरण करके उसके साथ कल्पित 
अभेद का निश्चय करना 

उपमेय का अन्य रूप में वर्णन करना 

यदि “अर्थ” वाले शब्दों का कथन करके असम्भव अर्थ की 
कल्पना करना 

कार्य तथा कारण के पूर्व अपरभाव का विपरीत वर्णन 
करना, इस प्रकार का अतिशयोक्ति अलङ्कार जानना चाहिए। 
उदाहरण- 


कमलमनम्भसि कमले च कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ 
सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌॥ 


जलरहित प्रदेश में कमल है, कमल में दो नीलकमल हैं, वे 
कमल तथा कुवलयस्वर्णलता में है और वह कनकलता 
कोमल तथा सुन्दर है, क्या यह कोई उत्पात की परम्परा 
हे। प्रस्तुत उदाहरण में कमल, कमल में नेत्रद्गय आदि के 
सामने से मुखादि का अतिशय प्रकट हो रहा है जिसके 
कारण यह प्रथमा निगीर्याथ्वसान रूपा अतिशयोक्ति है। 
उत्प्रेक्षा- उत्प्रेक्षा अलङ्कार का भी लक्षण आचार्य मम्मट 
दशम उल्लास में करते हैं- 'सम्भावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य 
समेन यत्‌।' (का.प्र.सूत्र -736) जो उपमेय की उपमान 
के साथ सम्भावना की जाती है वह उठ्रेक्षा है। 

उदा, उन्मेषं यो मम न सहते जातिवैरी निशाया... । 
अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-482 


79. अयं मार्तण्डः किं? स खलु तुरगैः सप्तभिरितः! 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2004 I5 


78. “लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः' में 


अलङ्कार है- 
(8) रूपक 
(0) सन्देह 


(A) अपह्नति 
(0) उत्प्रेक्षा 


व्याख्या- 


A. अपह्ृति- प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपहुतिः ।' 


(काव्यप्रकाश सूत्र-।45) उपमेय का निषेध करके जो 
अन्य (अर्थात्‌ उपमान) की सिद्धि की जाती है उसे अपह्ृति 
अलङ्कार कहते हैं। 

उदा.- अवाप्तः प्रागल्भ्यं परिणतरुचः शैलतनये। 


8. रूपक- "तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः।' (का. प्र. सूत्र- 


438) जो उपमान तथा उपमेय का अभेद का आरोप है 
उसे रूपक अलंकार कहते हैं। 
उदा.- ज्योत्स्ना भस्मच्छुरणधवला बिभ्रती तारकस्थी। 


0. उत्प्रेक्षा- सम्भावनमथोतेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌।' (का.प्र. 


सूत्र-।36) जब उपमेय की उपमान के साथ सम्भावना की 
जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलङ्कार होता है। 

उदा.- लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्विफलतां गता।। 

“लिम्पतीव तमोऽङ्गानि’ में “तम” उपमेयरूप तथा 'लेपन' 
उपमान रूप है। अतः लिम्पतीव में क्रिया (लिम्पत्ति) के 
साथ “इव” का प्रयोग सम्भावना के अर्थ में करने के कारण 
उपमेय में उपमान का सम्भावना व्यक्त की गई है इस 
कारण क्रियोत्प्रेक्षा अलङ्कार है। 


0. सन्देह- ''ससन्देहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः।'' 


(का.प्र.सूत्र-]37) 
जब उपमेय का उपमान के साथ संशयात्मक ज्ञान 
होता है वहाँ सन्देह अलङ्कार होता हे । 
उदा.- अयं मार्तण्डः किं स खलु तुरगैः सप्तभिरितः। 
अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-46] 


कृशानुः किं? सर्वाः प्रसरति दिशो नैष, नियतम्‌।' 
में अलंकार है- 

(५) उपमा 
(0 उत्प्रेक्षा 


(8) रूपक 
(0) सन्देह 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के दशमोल्लास में 
अर्थालङ्कार का वर्णन करते हैं- 

उपमा अलङ्कार- “साधर्म्यमुपमा भेदे’ (का.प्र.सूत्र-।25) 
उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर दोनों के साधर्म्य का 
वर्णन उपमा अलङ्कार है। सर्वप्रथम उपमा के दो भेद होते 
हैं- पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा। 

उदा.- गाम्भीर्यगरिमा तस्य सत्यं गङ्गाभुजङ्गवत्‌। 
दुरालोकः स समरे निदाघाम्बररत्नवत्‌।। 

रूपक अलङ्कार- "तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः।' 
(का.प्र.सूत्र-।39) जो उपमान तथा उपमेय का अभेद 
आरोप है उसे रूपक अलङ्कार कहते हैं। 

उदाहरण- 

नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यः। 
तत्परम्परितं श्लिष्टे वाचके भेदभाजि वा॥ 


०. उत्प्रेक्षा अलङ्कार-सम्भावनमथोतेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌।' 
(का.प्र.सत्र-।37 ) 


उपमेय की उपमान के साथ सम्भावना जहाँ की जाय वहाँ 
उत्प्रेक्षा अलङ्कार है। 
उदा.- उन्मेषं यो मम न सहते जातिवैरी निशायाम्‌... 


D. सन्देह- 'ससन्देहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः।' 


(का.प्र.सूत्र-38) 
जहाँ उपमेय का उपमान के साथ संशयात्मक ज्ञान होता हे 
वहाँ सन्देह अलङ्कार होता है। सन्देह अलङ्कार के दो भेद 
हैं- उक्ति तथा अनुक्ति। 
उदाहरण- अयं मार्तण्डः किं? स खलु तुरगैः सप्तभिरितः, 
कृशानुः किं? सर्वाः प्रसरति दिशो नैष नियतम्‌। 
कृतान्तः किं? साक्षान्महिषवहनोऽसाविति चिरं 
समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान्‌ प्रतिभटाः। 
प्रस्तुत पद्य में “अयं मार्तण्डः किं? स खलु तुरगैः सप्तभिरितः 
वाक्य में मार्तण्ड उपमान तथा उपमेय है इन दोनों का 
प्रचण्ड प्रताप ही संशय होने का कारण है, किन्तु सात 
अश्रों का सम्बन्ध उपमान से ही होने एवं उपमेय से न होने 
के कारण भेद कथन है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-462 


80. काल्पनिक अभेदारोप होने पर अलङ्कार होता है, 


(B) उत्प्रेक्षा 
(D) उपमा 


(A) अनुप्रास 
(0) रूपक 


C. 


. “लताकुञ्जं गुञ्जन्‌ मदवदलिपुञ्जं चपलयन्‌' में 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट अनुप्रास अलङ्कार का लक्षण काव्यप्रकाश 
के नवम उल्लास में करते हैं- 

अनुप्रास- “वर्णसाम्यमनुप्रासः।' (का.प्र.सूत्र-। 03) वणां 
की समानता अनुप्रास है। 

उदाहरण- ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुः शशी। 

दध्रे कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम्‌ ।। 

उत्प्रेक्षा- 'सम्भावनमथोत्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌।' 
(का.प्र.सूत्र-।37) जो उपमेय की उपमान के साथ 
सम्भावना की जाती है, वह उठ्रेक्षा है। 

उदा- उन्मेषं यो मम न सहते जातिवैरी निशायाम्‌.......। 
रूपक- “तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः।' (का. प्र. सूत्र- 
॥39) उपमान तथा उपमेय के काल्पनिक अभेदारोप को 
रूपक कहते हैं। 

उदा.- यस्य रणान्तः पुरे करे कुर्वतो मण्डलाग्रलताम्‌। 
रससम्मुख्यपि सहसा पराङ्मुखी भवति रिपुसेना। 

प्रस्तुत उदाहरण में, रणभूमि में आरोपित किया गया 
अन्तःपुर’ शब्द द्वारा ग्रहण किया गया है, 

खड्गलता में नायिका का तथा रिपुसेना में प्रतिनायक का 
आरोप अर्थ की सामर्थ्य से ही जानने योग्य है अतः 

एक देश में विशेष रूप से वर्तमान होने के कारण 

रूपक अलङ्कार है। 

उपमा- “साधर्म्यमुपमा भेदे।' (का.प्र.सूत्र-] 25) 

उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर दोनों के सादृश्य 
का वर्णन उपमा अलङ्कार है। 

उदाहरण- स्वप्नेऽपि समरेषु त्वां विजयश्रीर्न मुञ्चति। 
प्रभावप्रभवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा।। 

अतः विकल्प ८ सही है। 

काव्यप्रकाश आचार्य -आचार्य विश्वेश्वर, पेज-463 


अलङ्कार है- 
(A) यमक 
(0) अनुप्रास 


(B) श्लेष 
(D) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 
आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के दशम परिच्छेद में 
अलङ्कारों का लक्षण करते हैं- 

यमक- सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः। 
क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। (सा.द.]0.8) 


यदि अर्थवान्‌ हो, तो भिन्न अर्थ वाले, स्वर व्यञ्जन 
समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक कहते हैं। 
उदा.- नवपलाश-पलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कजम्‌। 
मृदुल-तान्त-लतान्तमलोकयत्स सुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः ।। 
श्लेष- 'श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते।' 
(सा.द.]0.77) 
श्लिष्ट पदों से अनेक अर्था का अभिधान होने पर श्लेषालङ्कार 
होता है। वर्ण, प्रत्यय, लिङ्ग, प्रकृति, पद, विभक्ति, 
वचन और भाषा के भेद से यह अलङ्कार आठ प्रकार का 


होता है। 


उदा.- प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता। 


C. 


अनुप्रास- ' अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌।' 
(सा.द. ]0/3) 

स्वर की विषमता रहने पर भी शब्द अर्थात्‌ पद, पदांश के 

साम्य को अनुप्रास कहते हैं। 

उदाहरण- लताकुञ्जं गुञ्जन्मदवलिपुञ्जं चपलयन्‌, 

समालिङ्गन्नङ्गं द्रुततरमनङ्गं प्रबलयन्‌, 

मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन्‌, 

रजोवृन्दं विन्दन्‌ किरति मकरन्दं दिशि दिशि।। 

अतः विकल्प € सही है। 

छन्दोऽलङ्कारमञ्जूषा-लक्ष्मीकान्त दीक्षित, पेज-25 


. भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार में प्राणतत्व है- 
(A) सन्देह 


(B) संशय 
(C) भ्रान्ति का निश्चय (0) भ्रान्ति का अनिश्चय 


व्याख्या- 
काव्यप्रकाश के दशमोल्लास में अर्थालङ्कारों का विवेचन है- 
सन्देह- ' ससन्देहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः।' 
(का.प्र.सूत्र-।37) 

जहाँ उपमेय का उपमान के साथ संशयात्मक ज्ञान होता है 
वहाँ सन्देह अलङ्कार होता है। यह भेदोक्ति और भेदानुक्ति 
भेद से दो प्रकार का होता है। 

इसमे संशय की स्थिति बनी रहती है। 

उदा.- अयं मार्तण्डः किं? स खलु तुरगैः सप्तभिरितः 
कृशानुः किं? सर्वाः प्रसरति दिशो नैष नियतम्‌। 

कृतान्तः किं? साक्षान्महिषवहनो5साविति चिरं 
समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान्‌ प्रतिभटाः । । 
श्रान्तिमान्‌- ' श्रान्तिमानन्यसंवित्‌ तत्तुल्यदर्शने।' 
(का.प्र.सूत्र-200) 

जहाँ पर उसके समान वस्तु के देखने पर जो अन्य वस्तु का 
भान प्रतीत होता है, वह भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार है। 
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उदा.- कपाले मार्जारः पय इति करान्‌ लेढि शशिनः 
तरुच्छिद्रप्रोतान्‌ बिसमिति करी सङ्कलयति। 

रतान्ते तल्पस्थान्‌ हरति वनिताऽप्यंशुकमिति 

प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विप्लवयति।। 

भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार में उपमेय को उपमान के रूप में 
निश्चित कर लिया जाता है और सन्देह अलङ्कार में उपमेय 
और उपमान दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान रहता है। 

अतः विकल्प € सही है। 

काव्यप्रकाश- पारसनाथ द्विवेदी,पेज-678 


, अभिहितान्वयवाद मत है- 
(A) आनन्दवर्धन का 


(B) प्रभाकर गुरु का 
(©) मीमांसक ( कुमारिलभट्ट ) का 
(D) मम्मट का 


व्याख्या- 

आनन्दवर्धन- आचार्य आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक ग्रन्थ में 
ध्वनि का लक्षण निम्न रूप में करते हैं- 

'यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वाथौ 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥' 
(ध्वन्या.।/3) जहाँ अर्थ अपने को अथवा शब्द 

अपने अर्थ को गुणीभूत करके उस प्रतीयमान अर्थ को व्यक्त 
करते हैं, उस काव्यविशेष को विद्वान लोग ध्वनिकाव्य कहते 
हैं। 

प्रभाकर गुरु का ' अन्विताभिधानवाद'- 

“वाच्य एव वाक्यार्थं इति अन्विताभिधानवादिनः? 
अन्विताभिधानवाद के अनुसार अभिधाशक्ति से पहले 
पदार्थों की उपस्थिति नहीं होती है। बल्कि पदों द्वारा 
अन्वित पदार्थों की ही उपस्थिति होती है अर्थात्‌ पहले 
पद अन्वित होते हैं बाद में विशिष्ट अर्थ देते हैं इसालिए 
उसे अन्विताभिधानवाद कहते हैं। 

मीमांसक ( कुमारिल भट्ट ) का- 
“आङ्काक्षायोग्यतासन्निधिवशाद्वक्ष्यमाणस्वरूपाणां 
पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेषवपुरपदार्थाऽपि 
वाक्यार्थः समुल्लसतीति अभिहितान्वयवादिनां मतम्‌।।” 
अभिहितान्वयवाद का अर्थ है अभिहित अर्थात्‌ अभिधा 
शक्ति के द्वारा बोधित (कथित) अर्थो का अन्वय अर्थात्‌ 
अभिधाशक्ति के द्वारा पदों का अर्थ अभिहित होता है। बाद 
में उनका परस्पर अन्वय होता है। 

(अभिहितानां स्वस्ववृत्या पदैरुपस्थितानामर्थानामन्वयो 
भवतीति ये वदन्ति ते अभिहितान्वयवादिनः) 
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ला ती प्र?» 


स्त्रोत 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


इस प्रकार अभिहितान्वयवाद के अनुसार पहले अभिधा 
शक्ति के द्वारा पद से पदार्थ का ज्ञान होता है। उसके 
पश्चात्‌ वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उनका परस्पर अन्वय 
होता है, जिससे वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। 


, आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के द्वितीयोल्लास में काव्य में 


तीन प्रकार के शब्द तथा तीन प्रकार के अर्थ का वर्णन 
करते हैं- 

“स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा।' 
(का.प्र. सूत्र-5) काव्य में वाचक, लाक्षणिक और व्यञ्ञक 
ये तीन प्रकार के शब्द होते हैं। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यङ्ग्यार्थ 
ये तीन प्रकार के शब्द के अर्थ हैं। 

अतः विकल्प € सही है। 


काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-36 

. “काव्यालङ्कार' किसकी रचना है, 
(A) दण्डी (8) भामह 
(0) वामन (D) आनन्दवर्धन 
व्याख्या- 
म रचनाएँ विभाजन 
दण्डी काव्यादर्श तीन परिच 
भामह काव्यालङ्कार छः परिच्छेद 
वामन काव्यालङ्कारसूत्र | पाँच अधिकरण 
आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक चार उद्योत 


अतः विकल्प B सही है। 
काव्यप्रकाश- पारसनाथ द्विवेदी,पेज-] 4 


. इति हेतुस्तदुद्भवे’ इस कथन का सम्बन्ध 


निम्नलिखित में से किस ग्रन्थ से है? 
(B) काव्यप्रकाश 
(D) औचित्यविचारचर्चा 


(A) साहित्यदर्पण 
(0) दशरूपक 


व्याख्या- 
साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के प्रथम 
परिच्छेद में काव्य का लक्षण करते हैं- '“वाक्यं रसात्मकं 
काव्यम्‌।'' (सा.द.॥/3) रसात्मक वाक्य को काव्य कहते 
हैं। उदाहरण- शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय 
किञ्चिच्छनै- निंद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम्‌ । 
विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं, 
लज्जानम्रमुखीप्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता। 

आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्यप्रयोजन 
के पश्चात्‌ काव्यहेतु को परिभाषित करते हैं- 


व्याख्यास्मि 


शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌। 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुदभवे॥ (का.प्र..3 ) 
शक्ति, लोकशास्त्र तथा काव्य इत्यादि के निरीक्षण से होने 
वाली निपुणता एवं काव्य के जानने वालों की शिक्षा द्वारा 
अभ्यास यह तीनों मिलकर काव्य उद्भव के हेतु हैं। 

त्रयः समुदिता न तु व्यस्तास्तस्य आ निर्माणे 
समुल्लासे च हेतुर्न तु हेतवः” अर्थात्‌ ये तीनों सम्मिलित 
रूप से न कि पृथक्‌-पृथक्‌ कारण हैं। अतः स्पष्ट है कि 
“इति हेतुस्तदुद्‌भवे” पंक्ति आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में 
काव्यहेतु के सन्दर्भ में उद्धृत किया है। 

दशरूपककार आचार्य धनञ्जय प्रथम प्रकाश में नाट्य का 
लक्षण करते हैं- “अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्‌।' अवस्था का 
अनुकरण नाट्य है। 

औचित्यविचारचर्चा- क्षेमेन्द्र औचित्यविचार में काव्य 
का लक्षण करते हैं- “औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य 
जीवितम्‌।”” (औचित्यविचारचर्चा श्लोक-5) शृङ्गारादि रसों 
से प्रसिद्ध काव्य का जीवन औचित्य ही है। 

अतः विकल्प 9 सही है। 

काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज- 6 


€ 


. “गुणवृत्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोर्मता ' 
किसका कथन है? 
(A) विश्वनाथ का 
(0) मम्मट का 


(B) जगन्नाथ का 
(D) रुद्रट का 


व्याख्या- 
आचार्य विश्वनाथ- साहित्यदर्पण के अष्टम परिच्छेद में 
गुणों के भेदों का वर्णन करते हैं- “गुणाः माधुर्यमोजोऽथ 
प्रसाद इति ते त्रिधा।' (सा. द. 8/) माधुर्य, ओज एवं 
प्रसाद तीन गुण हैं। 
जगन्नाथ- पण्डित राजजगन्नाथ रसगङ्गाधर के प्रथम आनन 
में गुणों के भेदों का वर्णन करते हैं- रसेषु चतेषु निगदितेषु 
माधुर्यौज प्रसादाख्यांस्तरीन्‌ गुणानाहुः। उन रसों में कहे गये 
माधुर्य, ओज एवं प्रसाद गुण हैं। 
मम्मट- आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के अष्टमोल्लास में 
गुणों के भेदों की चर्चा करते हैं- “गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः 
शब्दार्थयोर्मता।” (का. प्र. सूत्र-94) माधुर्योदि गुणों की 
शब्द तथा अर्थ में स्थिति गौण रूप से ही मानी जाती है। 
अतः विकल्प ८ सही है। 
रुद्रट- आचार्य रुद्रट काव्यालङ्कार के सातवें अध्याय में 
गुणों के भेदों की चर्चा करते हैं- द्रव्यादपृथग्भूतो भवति 
गुणः सततमिन्द्रियग्राह्मः। सहजाहार्यवस्थिकभावविशेषादयं 
त्रेधा।। (काव्यालंकार 7/4) सदैव प्रत्यक्ष के योग्य द्रव्य 
के ही आश्रित गुण होता हे। वह सहज, आहार्य और 
स विशेष के आश्रित होने के कारण तीन प्रकार का 
ता है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-390 


C. 


87. 


आचार्य वामन की काव्य परिभाषा है- 
(A) काव्यस्यात्मा ध्वनिः 

(8) शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌ 

(0) रीतिरात्मा काव्यस्य 

(0) रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ 


व्याख्या- 


आचार्य आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में काव्य 
का लक्षण करते हैं- काव्यस्यात्मा ध्वनिः (ध्वन्यालोक। .]) 
अर्थात्‌ काव्य की आत्मा ध्वनि है। 

आचार्य भामह काव्यालङ्कार के प्रथम परिच्छेद में काव्य का 
लक्षण करते हैं- 

शब्दार्थौ सहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तद्द्विधा। 

संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपभ्रंश इति त्रिधा।। (काव्यालङ्कार 
.6) शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य कहलाते हैं। 
उसके दो भेद हैं- गद्य और पद्य। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, 
इस तरह उसके तीन प्रकार हैं। 

आचार्य वामन काव्यालङ्कार सूत्र के प्रथम अधिकरण में 
काव्य का लक्षण करते हैं- रीतिरात्मा काव्यस्य' (काव्यालङ्कार 
सूत्र 7.2.6) रीति ही काव्य की आत्मा है। 

अतः विकल्प € सही है। 

पं. राजजगन्नाथ रसगङ्गाधर के प्रथम आनन में काव्य का 
लक्षण करते हैं- रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌’ 
(रसगङ्गाधर .) रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला 
शब्द काव्य है। 

काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, भू.पेज-]7 


, ' औचित्य’ को काव्य की आत्मा किसने माना है? 


(A) भोज 
(0 क्षेमेन्द्र 


(8) कुन्तक 
(D) मम्मट 


€ 


व्याख्या- 
शुङ्गारप्रकाशकार 'आचार्य भोज” कीर्ति एवं प्रीति को काव्य 
की आत्मा मानते हैं- “निर्दोष गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम्‌।' 
रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीर्ति प्रीतिं च विन्दति।।” निर्दोष 
(दोष से रहित), गुण से युक्त, अलड्कारों से अलङ्कृत, 
रस से युक्त, प्रयोग करता हुआ कवि कीर्ति और प्रीति को 
प्राप्त करता है। 

वक्रोक्तिजीवितकार आचार्य कुन्तक' वक्रोक्ति को काव्य 
की आत्मा मानते हुए प्रथमोन्मेष में कहते हैं- “वक्रोक्तिः 
काव्यजीवितम्‌।।”” वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। 
आचार्य क्षेमेन्द्रः औचित्यविचारचर्चा में औचित्य को काव्य 
की आत्मा मानते हैं- “औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं 
काव्यस्यजीवितम्‌।।” (औचित्यविचार चर्चा श्लोक -5) 
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C. 


. आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है? 


II9 


औचित्य से रहित होने पर वह भी कथमपि आनन्द सन्देहजनक 
नहीं हो सकते इसलिये शृङ्गारादि रसों से प्रसिद्ध काव्य का 
जीवन औचित्य ही है। 

अतः विकल्प € सही है। 

आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्य का 
लक्षण करते हैं- “तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः 
क्वापि।।” (का. प्र. सूत्र-।) दोषों से रहित गुणों से युक्त 
यदि कहीं पर अलङ्कार न भी हो तो शब्द और अर्थ की 
समष्टि काव्य है। 

काव्यप्रकाश- पारसनाथ द्विवेदी, भू.पेज-26 


(A) वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌। 
(उ) वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌। 
(0) तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः 
क्वापि। 

(D) रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌। 


व्याख्या- 
आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य 
को परिभाषित करते हुये कहते हैं- “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' 
(साहित्यदर्पण .3) रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। 
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य के तीन भेद होते हैं- 
॥. उत्तमकाव्य 2. मध्यमकाव्य 3. अधमकाव्य 

आचार्य कुन्तक वक्रोक्तिजीवितम्‌ के प्रथमोन्मेष में काव्य 
का लक्षण करते हैं- “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌।' काव्य की 
आत्मा वक्रोक्ति है। आचार्य कुन्तक के अनुसार वक्रता के 
छः भेद हैं- . वर्णविन्यास वक्रता 2. पदपूर्वार्धवक्रता 3. 
प्रत्ययाश्रयवक्रता 4. वाक्यवक्रता 5. प्रकरणवक्रता 6. 
प्रबन्धवक्रता। 

आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्य का 
लक्षण करते हैं- “तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती 
पुनः क्वापि।' (का.प्र. सूत्र-।) दोषों से रहित गुणों से 
युक्त यदि कहीं पर अलङ्कार न भी तो शब्द और अर्थ की 
समष्टि काव्य है। आचार्य मम्मट काव्य के तीन भेद करते 
हैं- . उत्तम काव्य (ध्वनि काव्य) 2. मध्यम काव्य 
(गुणीभूतव्यङ्गय) 3. अवर काव्य (अधम काव्य) 

अतः विकल्प ८ सही है। 

पण्डित राजजगन्नाथ रसगङ्गाधर के प्रथम आनन में काव्य 
का लक्षण करते हैं- “रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌” 
(रसगंगाधर ।.) रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला 
शब्द काव्य है। पण्डित राजजगन्नाथ के अनुसार काव्य के 
चार भेद हैं- 7. उत्तमोत्तम काव्य 2. उत्तम काव्य 3. 
मध्यम काव्य 4. अधम काव्य 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र-] )- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-9 
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संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य माना है- 
(A) गुणीभूतव्यङ्ग्य को (8) शब्दचित्र को 


(0) अर्थचित्र को 


व्याख्या- 
काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट काव्य के तीन भेद करते 
हैं- 

उत्तमकाव्य या ध्वनिकाव्य- “इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्गये 
वाच्याद्‌ ध्वनिर्बुधैः कथितः।”” (का.प्र.सूत्र-2) वाच्यार्थ की 
अपेक्षा व्यङ्ग्यार्थ की उत्कृष्टता होने पर उत्तम काव्य होता 
है। उसे ही विद्वानों ने ध्वनि” कहा है। 

अतः विकल्प 7 सही है। 

उदाहरण- निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोऽधरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः। 

मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 

वापीं स्नातुमितो गताऽसि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌। 
मध्यम या गुणीभूतव्यंग्यकाव्य- 'अतादृशिं 
गुणीभूतव्यङ्ग्यं व्यङ्गे तु मध्यमम्‌।” (का.प्र.सूत्र-3) वाच्यार्थ 
की अपेक्षा विशेष चमत्कारजनक न होने पर मध्यम या 
गुणीभूतव्यङ्गय काव्य कहा गया है। 

उदाहरण- ग्रामतरुणं तरुण्या नववञ्जुलमञ्जरीसनाथकरम्‌। 
पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया।। 

अधम या अवर काव्य- आचार्य मम्मट अधमकाव्य के 
दो भेद करते हैं- “शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्गयं त्ववरं स्मृतम्‌।।” 
जिसमें व्यङ्गय नहीं होता वह अवर कहा गया है। शब्दचित्र 
और अर्थचित्र के भेद से इसके दो भेद होते हैं। 

]. शब्दचित्र- 
स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा..। 

2. अर्थचित्र- 

विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद्‌ भवत्युपश्रुत्य....। 
काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-28 


(D) ध्वनिकाव्य को 


; जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का 
त्याग कर देता है, बहाँ लक्षणा होती है- 


(A) उपादान 
(८) शुद्धा 


(B) लक्षण-लक्षणा 
(D) गौणी 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट लक्षणा की चर्चा काव्यप्रकाश के द्वितीय 
उल्लास में करते हुये कहते हैं- 


व्याख्यास्मि 


स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम्‌ 

उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा॥' 
(का.प्र.सूत्र 3) 

अपने मुख्यार्थं की अन्वयसिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का 

ग्रहण करना उपादान लक्षणा है तथा दूसरे मुख्य अर्थ की 

अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ को समर्पित कर देना 

लक्षण-लक्षणा है। 

लक्षणा के भेदों का वर्णन निम्नरूपों से किया है- 


लक्षणा 
शुद्धा गौणी 
RR पा जा तह | 
उपादान लक्षण शुद्धा शुद्धा 
लक्षणा लक्षणा सारोपा साध्यवसाना 
(कुन्ताः (गङ्गायां (आयुर्घृतम्‌) (आयुरेवेदम्‌) 
प्रविशन्ति) घोषः) 
गौणी गौणा 
सारोपा साध्यवसाना 
(गौर्वाहीकः) (गौरयम्‌) 


स्त्रोत- 


92. 


(I) 
(2) 
(3) 
(4) 


अतः विकल्प 5 सही है। 
काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-53 


लक्षणा स्वीकृति का आधार है- 
(4) योग्यता (B) संकेतग्रह 
(D) मुख्यार्थबाध 


(©) आसत्ति 


व्याख्या- 

अभिहितान्वयवादियों (कुमारिलभट्ट के मतानुयायी मीमांसकों) 

का मत है कि आकाइङक्षा (पदों की पारस्परिक अपेक्षा) 

योग्यता (पदों की पारस्परिक अन्वय योग्यता) और सन्निधि 

(पदों का एक बुद्धि का विषय होना) के बल से वाक्यार्थ 

का ज्ञान होता है। 

आकाङक्षा-योग्यता-सन्निधिवशाद्‌ वक्ष्यमाणस्वरूपाणां--- 

अभिहितान्वयवादिनां मतम्‌। 

संकेतग्रह- 

नव्य नैयायिक 'द्र्व्य' में ही संकेतग्रह मानते हैं। 

मीमांसक 'जातिमात्र' में ही संकेतग्रह मानते हैं। 

न्यायवैशेषिक 'जाति-विशिष्ट व्यक्ति में संकेतग्रह मानते हैं। 

बौद्ध विद्वान्‌ 'अपोह' में संकेतग्रह मानते हैं। 

लक्षणा- आचार्य मम्मट लक्षणा की चर्चा काव्यप्रकाश के 

द्वितीयोल्लास में करते हैं- 

मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌। 

अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया॥ 
(का.प्र.सूत्र- 2) 
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आचार्य मम्मट लक्षणा स्वीकृति के तीन आधार मानते हैं- FS 
]. मख्यार्थ का बाध 2. म॒ख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ ^ बलाघात- जिस ध्वनि पर बल दिया जाता है, वह शेष 
सम्बन्ध 3. रूढि अथवा प्रयोजन रहती है, अन्य निर्बल ध्वनियाँ क्षीण हो जाती हैं जैसे- 
अतः विकल्प 9 सही है। आभ्यन्तर- भीतर, उपरि-पर, एकादश-ग्यारह, द्वादश- 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-5 ] बारह 
छ. अज्ञान या अशिक्षा- अज्ञान या अशिक्षा के कारण 

93. निम्नांकित काव्यप्रयोजनों में कौन आचार्य ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है जैसे- लेटर्न-लालटेन, 
मम्मट द्वारा मान्य नहीं है? गार्ड-गारद, लाइन-लैन 
(A) यश (8) धनार्जन €. प्रयत्नलाघव या मुखसुख- इसको उच्चारण-सुविधा 
(0) प्रीति (D) व्यवहारज्ञान या उच्चारण-सौकर्य भी कहते हैं यह ध्वनि-परिवर्तन का 
व्याख्या: सबसे प्रमुख कारण है। जैसे- सत्य-सच, कर्म-काम, 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्य के जत वतत 
छु जय जन वात है? 0. सादृश्य- सादृश्य ध्वनि परिवर्तन का gn कारण है। 
काव्यप्रयोजन- यश, अर्थ (धनप्राप्त), व्यवहारज्ञान, सादृश्य या समानता के आधार पर कुछ ध्वनियों में परिवर्तन 
अमङ्गलनाश, सद्यः आनन्द प्राप्ति, कान्ता के समान उपदेश हो जाता हे जैसे- द्वादश के सादृश्य पर एकादश, तुभ्यम्‌ 

-तुझे के सादृश्य पर मह्यम्‌ - मुझे हो गया है। 
काव्यप्रयोजन अतः विकल्प ८ सही है। 
[ गय गा गु HE भ भ | स्त्रोत- भाषाविज्ञान- कर्णसिंह,पेज-] 63 
यश अर्थ व्यवहार- अमङ्गल- सद्यः कान्ता 
(धनप्राप्ति) ज्ञान नाश आनन्द के समान . “प्रवीण' उदाहरण है- 
प्राप्ति उपदेश (A) अर्थविस्तार का (उ) अर्थसंकोच का 


(D) अर्थोत्कर्ष का 


(0) अर्थादेश का 


काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षत्रये। 
सद्यः परनिवूर्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥ 
(का. प्र. /2) 
काव्यरचना यश के लिये, धन अर्जन के लिये, लोक 
व्यवहार के ज्ञान के लिये, अमङ्गल नाश के लिये, सद्यः 
परमानन्द की प्राप्ति के लिये और कान्तासम्मित होने से 
उपदेश के लिये होता है। 
आचार्य भामह- काव्यालङ्कार के प्रथम परिच्छेद में काव्य 
प्रयोजन का लक्षण करते हैं- 
धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च। 
करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌॥ 
(काव्यालङ्कार .2) 
सत्काव्य का निर्माण धर्म,अर्थ,काम,मोक्ष एवं कलाओं में 
प्रवीणता, आनन्द तथा यश प्रदान करता है। 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर,पेज- 0 


व्याख्या- 
अर्थविस्तार- अर्थविस्तार से अभिप्राय है, किसी अर्थविशेष 
के क्षेत्र का पूर्व की अपेक्षा बढ़ जाना। जब पहले शब्द के 
अर्थ का क्षेत्र सीमित हो और बाद में उसकी सीमा का 
विस्तार हो जाय तो उसे अर्थविस्तार कहते हैं जैसे- प्रवीण- 
प्रवीण शब्द का अर्थ पहले प्रकृष्टो वीणायाम्‌’ अर्थात्‌ 
वीणावादन में बढ़ा चढ़ा था, बाद में किसी भी कार्य में 
आगे रहने वाले को प्रवीण कहा जाने लगा। इसप्रकार 
केवल वीणा वादन कौशल से बढ़कर इसके अर्थ का क्षेत्र 
विस्तार अन्य सभी प्रकार के कौशल तक हो गया है। 
इसीप्रकार अर्थविस्तार के अन्य उदाहरणों में कुशल, गोष्ठ, 
गवेषणा, तैल आदि हैं। 

8. अर्थसंकोच- यह अर्थविस्तार के बिल्कुल विपरीत है 
जहाँ, अर्थ का क्षेत्र पहले की अपेक्षा संकुचित हो जाता है 
वहाँ अर्थसंकोच होता है। जैसे- मृग, सर्प, वृक, वृषभ, 
आदित्य, दुहितृ, पर्वत आदि। 

C८. अर्थादेश- जब कोई शब्द अपने पहले से प्रचलित अर्थ 
को छोड़कर सर्वथा नवीन अर्थ की प्रतीति कराने लगता है 
तब अर्थदेश होता है। जैसे- असुर, उष्ट्र, मौन, धूर्त, 
सत्‌-असत्‌ आदि। 


A. 


94. ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है- 
(4) बलाघात (8) अज्ञान 
(0) प्रयत्नलाघव (0) सादृश्य 


I22 संस्कृतगङ्का, दारागञ्ज, प्रयागराज 


D. अर्थोत्कर्ष- अर्थविकास की जो तीन दिशाएँ बताई गयी 
है उनमें कुछ शब्दों में अर्थपरिवर्तन से अर्थ में उत्कर्ष 
आया है और कुछ में अपकर्ष। जिन शब्दों में अर्थोत्कर्ष 
होता है उनके उदाहरण इसप्रकार हैं- 
मुग्ध- पहले “मूर्ख” अर्थ में प्रयुक्त होता था परन्तु अब 
अर्थोत्कर्ष होकर “मोहित होना” अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
गोष्ठ- गोष्ठी-गोष्ठ “गोशाला” के लिये था अब गोष्ठी “सभ्य 
समाज” के लिये प्रयुक्त होता है। 
गवेषणा- पहले गाय ढूढ़ना' अर्थ था परन्तु अब अनुसन्धान 
अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- भाषाविज्ञान- कर्णसिंह, पेज-24 


96. भाषा का दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का समर्थन 
किसने किया है? 


(A) सुसमिल्श (B) रूसो 
(0 प्लेटो (D) हर्डर 


व्याख्या- 


- ङ सिद्धान्त/उपनाम 


A. सुसमिल्श दिव्योत्पत्ति-सिद्धान्व (Divine Theory) 
B. रूसो संकेत-सिद्धान्त या निर्णय-सिद्धान्त 
या स्वीकारवाद 
०. प्लेटो रणन-सिद्धान्त (डिंग-डांग सिद्धान्त) 
थातु-सिद्धान्त या अनुकरण 
सिद्धान्त/अनुरणनमूलकतावाद 
D. हर्डर ध्वन्यनुकरण-सिद्धान्त/भों-भों 
वाद/बाउ-बाउ सिद्धान्त्‌/ 
शब्दानुकरणवाद। 
न्वारे- श्रम-ध्वनि-सिद्धान्त 
रेवेज- सम्पर्क-सिद्धान्त 
हेनरी-स्वीट समन्वय-सिद्धान्त 


अतः विकल्प ५ सही है। 
स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र-कपिलदेव द्विवेदी, पेज-67 


97. स्वराघात के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है, इस 
नियम के प्रवर्तक हैं- 

(A) वर्नर (B) ग्रासमान 

(0) ग्रिम (D) ग्रियर्सन 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 

वर्नर-नियम- ध्वनि परिवर्तन के सिद्धान्त में वर्नर ने यह 
पता लगाया कि ग्रिम नियम बलाघात पर आधारित था। 
मूल भाषा के क्‌ त्‌ प्‌ के पूर्व यदि बलाघात हो तो ग्रिम- 
नियम के अनुसार परिवर्तन होता है, किन्तु यदि स्वराघात 
क्‌ त्‌ प्‌ के बाद वाले स्वर हो तो परिवर्तन एक पग और 
आगे ग्रासमान की भाँति ग्‌ द्‌ ब्‌ हो जाता है। 

उदाहरण- संस्कृत युवक (४०॥॥९) 


. ग्रासमान नियम- हेर्मान ग्रासमान जर्मन विद्वान्‌ हैं। संस्कृत 


और ग्रीक भाषाओं में दो अव्यवहित सोष्म ध्वनियों में से 
सामान्यता प्रथम ऊष्म ध्वनि (ह्‌ ध्वनि) निकलती है। जहाँ 
पर द्वितीय वर्ण से ऊष्म ध्वनि निकलती है, वहाँ पर प्रथम 
वर्ण में ऊष्म ध्वनि आ जाती है। था-धधामि से दथामि। 
भु-भभार से बभार 


€. ग्रिम-नियम- यह ध्वनि-नियम प्रो. याकोब ग्रिम (7785- 


863) के नाम से प्रसिद्ध है। 
वर्ण-परिवर्तन का क्रम 
कत्‌ प्‌ 
(अघोष अल्पप्राण) 


(घोष =f (महाप्राण) 


ख्‌ (ह) थ्‌ फ्‌ 


ह कि घन 


D. ग्रियर्सन- ग्रियर्सन का पूरा नाम जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन 


है। इनका जन्म आयरलैण्ड में हुआ था। इन्होंने भारत की 
सभी भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों तथा उपबोलियों का 
सर्वेक्षण प्रारम्भ किया, जो Linguistic survey of india’ 
नाम से 77 बड़ी-बड़ी जिल्दों में प्रकाशित हुआ। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-246 


. वृक्ष किस प्रकार का शब्द है? 


(B) योगाभास 
(D) अव्यक्तयोग 


(A) यौगिक 


(0) योगरूढ़ 


व्याख्या- 

शब्द तथा शब्द विभाजन का वर्णन करते हुए आचार्य 
जयदेव चन्द्रालोक के प्रथम मयूख में कहते हैं कि- 

शास्त्र से सम्बन्ध रखने वाले, सुबन्त तथा तिङ्न्त विभक्ति 
को रूप धारण करने की योग्यता वाले वर्णसमुदाय को 
शब्द कहते हैं वह शब्द रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ भेद से 
तीन प्रकार का माना गया है। 


रूढ़ शब्द- प्रकृति-प्रत्यय से उत्पन्न अर्थ का ध्यान न देकर 
केवल समुदायशक्ति से अर्थज्ञान कराने वाले वस्तुविशेष, में 
सङ्केतित शब्द को रूढ़ कहते हैं उदाहरण- डित्थ, डिवित्थ 
आदि। रूढ़ शब्द के तीन भेद हैं- 

अव्यक्तयोग- अवयवार्थ के अस्फुट होने के कारण जहाँ 
समुदायशक्ति से अर्थ का बोध हो वह अव्यक्त योग शब्द है। 
उदाहरण- वृक्षः वृश्चति आतपमिति वृक्ष” जो आतप को 
दूर करता है उसे वृक्ष कहते हैं। अतः विकल्प 9 सही है। 
निर्योग- जहाँ अवयवार्थ का बोध न हो वह निर्योग शब्द है। 
उदाहरण- भू शब्द से निष्पन्न भू रूप धातु 

योगाभास- अवयवार्थक तात्पर्यविषयीभूत अर्थ से सम्बन्ध 
न होने से योगाभास कहते हैं जैसे- मण्डं पिबतीति 
मण्डपः। 

यौगिक शब्द- केवल प्रकृति-प्रत्यय के योग से उत्पन्न 
अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को यौगिक कहते हैं जैसे- 
पाचक, पाठक, वाचक आदि। 

योगरूढ़- अवयवशक्ति और समुदाय शक्ति से अर्थ बोध 
कराने वाले शब्द को योगरूढ़ कहते हैं। 

उदाहरण- पङ्कज 

चन्द्रालोक(प्रथम मयूख श्लोक 9- 0 )-कृष्णमणि त्रिपाठी, 
पेज -2 


सी विभक्ति है- 
(A) पञ्चमी 
(0) सप्तमी 


(B) चतुर्थी 
(D) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 

रुच्यर्थानां प्रीयमाणः (7.4.33)- रुच्यर्थानां धातुनां 
प्रयोगे प्रीयमाणोऽर्थः सम्प्रदानं स्यात्‌।' 

रुच्यर्थ अर्थात्‌ अभिलाषार्थक धातुओं के प्रयोग में प्रीयमाण 
(प्रसन्न होने वाले) व्यक्ति की सम्प्रदान सञ्ज्ञा होती है। 
सम्प्रदान सञ्ज्ञा होने के पश्चात्‌ “चतुर्थी सम्प्रदाने' से 
चतुर्थी विभक्ति होती है। 

उदाहरण- “बालकेभ्यः मिष्ठानं रोचते' प्रस्तुत उदाहरण में 
रुच्‌ धातु का प्रयोग है प्रसन्न होने वाला बालक है। अतः 
रुच्यर्थानां प्रीयमाणः” सूत्र से बालकेभ्यः की सम्प्रदानसञ्ज्ञा 
तथा “चतुर्थी सम्प्रदाने” से चतुर्थी विभक्ति हो गयी। 

अतः विकल्प 5 सही है। 

पञ्चमी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र अपादाने 
पञ्चमी (2.3.28) है- अनभिहित अपादान कारक में 
पञ्चमी विभक्ति होती है। 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2004 
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उदाहरण- “धावतोऽश्वात्‌ पतति’ - दौड़ते हुये घोड़े से 
गिरता है। 

सप्तमी- आधारोऽधिकरणम्‌’ (.4.45) कर्ता और कर्म 
में रहने वाली क्रिया का, कर्ता और कर्म के द्वारा, जो 
आधार होता है उसकी अधिकरण सञ्ज्ञा होती है और 
सप्तम्यधिकरणे च' (2.3.36) से अधिकरण में सप्तमी 
विभक्ति होती है। 

उदाहरण- “स्थाल्यां पचति’ कर्म ओदन’ का औपश्लेषिक 
आधार है 'स्थाली' अतः आधारोऽधिकरणम्‌’ सूत्र से 
अधिकरण सञ्ज्ञा तथा “सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से सप्तमी 
विभक्ति का विधान हुआ। 

अष्टाध्यायी (.4.33) ईश्वरचन्द्र, पेज-23 


(A) इत्थम्भूतलक्षण 
(B) साधकतमं करणं 


(©) अङ्गविकार 
(0) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


व्याख्या- 

इत्थम्भूतलक्षणे (2.3.27) 

उदाहरण- जटाभिस्तापसः यहाँ जटाओं से तपस्विता का 
बोध होता है। यहाँ “तपस्विता” इत्थम्भूत है और उसका 
लक्षण (चिह्न) जटायें हैं अर्थात्‌ जटाओं से तपस्वी लक्षित 
किया जा रहा है अतः चिह्ववाची “जटा” से तृतीया विभक्ति 
‘जटाभिः’ होगा। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

साधकतमं करणम्‌ (.4.42) क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं 
करणसञ्ज्ञं स्यात्‌’ क्रिया की सिद्धि में जो पदार्थ सबसे 
अधिक उपकारक या सहायक होता है उसकी कर्मसंज्ञा 
होती है। 

उदा.- रामेण बाणेन हतो वाली। 

येनाङ्गविकारः (2.3.20) येनाङ्गेन विकृतेन अङ्गिनो 
विकारो लक्ष्यते ततस्तृतीया स्यात्‌' जिस विकृत अङ्ग (अवयव) 
के द्वारा आङ्गी (शरीर) का विकार लक्षित हो उस अवयववाची 
शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ अङ्ग अक्षि के 
विकृत होने से व्यक्ति शरीर (अङ्गी) विकारयुक्त कहलाता 
है। 

उदाहरण- अक्ष्णा काणः (एक आँख का काना) प्रकृत 
सूत्र से अक्ष्णा में तृतीया विभक्ति हुई है। 


स्त्रोत- अष्टाध्यायी (2.3.27)- ईश्वरचन्द्र, पेज-20 
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॥0 


(सर्वस्मिन्नात्मास्ति) 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


. सर्वस्मिन्‌ शरीरे आत्मा अस्ति’ इस वाक्य में 


अधिकरण है- 
(4) आत्मा 
(0) अस्ति 


(B) शरीर 
(D) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 
'आधारोऽधिकरणम्‌’ (.4.45) सूत्र अधिकरण कारक 
का विधान करता है- कर्ता और कर्म में रहने वाली क्रिया 
का, कर्ता और कर्म के द्वारा, जो आधार होता है उसकी 
अधिकरण सञज्ज्ञा होती है। 
अधिकरण सञ्ज्ञा तथा आधार सञ्ज्ञी है। अधिकरण सञ्ज्ञा 
होने के पश्चात्‌ “सप्तम्यधिकरणे च' (2.3.36) सूत्र से 
सप्तमी विभक्ति का विधान होता है। “सर्वस्मिन्‌ शरीरे 
आत्मा अस्ति’ आत्मा सब शरीर में स्थित है प्रस्तुत 
उदाहरण में कर्त्ता आत्मा' सर्व शरीर में व्याप्त है। आत्मारूपी 
कर्ता के आभिव्यापक आधार सर्व शरीर की 
‘आधारोऽधिकरणम्‌’ से अधिकरण सञ्ज्ञा और 
“सप्तम्यधिकरणे च, सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई। 
कर्ता-आत्मा, क्रियापद-अस्ति, अभिव्यापक आधार-सर्व 
शरीर है। अतः अधिकरण-शरीर होगा। 
आधारः त्रिधा 
औपश्लेषिक (कटे आस्ते।) 


वैषयिक 
(मोक्षे इच्छास्ति।) 


अभिव्यापक 


अतः विकल्प B सही है। 


स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी (कारकप्रकरण2.3.36) राममुनि 


पाण्डेय,पेज-97-97 


702. ' कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' सूत्र है- 
(A) कर्त्ताकारक का (3) कर्मकारक का 


(0) करणकारक का (0) सम्प्रदानकारक का 


व्याख्या- 
कर्त्ता कारक- स्वतन्त्रः कर्ता (।.4.54) क्रियायां 
स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्त्ता स्यात्‌।' क्रिया की सिद्धि 
में प्रधान (स्वतन्त्र) रूप से विवक्षित अर्थ की कर्ता कारक 
सञ्ज्ञा होती है। किसी क्रिया में जो कारक प्रधान रूप से 
विवक्षित हो उसे कर्ता कहते हैं। 


व्याख्यास्मि 


उदाहरण- रामेण पुस्तकं पठ्यते, बालकेन गृहं गम्यते। 
कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे (2.3.5) अत्यन्त संयोग 
गम्यमान होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में 
द्वितीया विभक्ति होती हैं। काल और मार्ग का अत्यन्त 
संयोग गुण, क्रिया, द्रव्य इन तीनों से होता है। 
उदाहरण- मासम्‌ अधीते, मासं गुडधाना, क्रोशं कुटिला 
नदी। 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' सूत्र द्वितीया विभक्ति में 
पढ़ा गया है इस सूत्र से कर्मकारक सञ्ज्ञा होकर द्वितीया 
विभक्ति नहीं होती बल्कि यह सूत्र कालवाची और मार्गवाची 
पदों में सीधे द्वितीया विभक्ति का विधान करता है, किन्तु 
कर्मसंज्ञक पदों में द्वितीया होंने के कारण इस सूत्र को भी 
कर्मकारक के अन्तर्गत माना जा सकता है, 

अतः विकल्प B सही होगा। 

साधकतमं करणम्‌ (.4.42) क्रिया की सिद्धि में जो 
पदार्थ सबसे अधिक उपकारक (सहायक) होता है उसकी 
करण कारक सञ्ज्ञा होती है। 

उदाहरण- रामेण बाणेन हतो बाली। 

कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ (.4.32) दान 
क्रिया के कर्म के द्वारा कर्ता जिसको सन्तुष्ट करना चाहता 
है उसकी सम्प्रदान कारक सञ्ज्ञा होती है। 

उदाहरण- विप्राय गां ददाति। 


स्त्रोत= सिद्धान्तकौमृदी(कारकप्रकरण2.3.5)-राममुनि पाण्डेय, पेज-54 
03. निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य शुद्ध है? 


(A) अध्ययनात्‌ पराजयते 


(8) अध्ययनम्‌ पराजयते 
(0) अध्ययनः पराजयते 
(D) अध्ययनस्य पराजयते 


व्याख्या- 

“अध्ययनात्‌ पराजयते।' वाक्य शुद्ध है क्योंकि सूत्र (।/ 
4/26) के अनुसार- “पराजेरसोढः” 

यदि जि धातु के पूर्व परा उपसर्ग लगा हो तो जो असह्य 
पदार्थ होता है उसकी ‘अपादाने पञ्चमी’ (2/3/28) सूत्र 
से पञ्चमी विभक्ति होती है। “अध्ययनात्‌ पराजयते' का 
अर्थ है अध्ययन से पराजित होता है अर्थात्‌ अध्ययन से 
भागता है यहाँ पर परा उपसर्ग पूर्वक जि धातु का प्रयोग 
है तथा असह्य पदार्थ अध्ययन है इसलिए “पराजेरसोढः” 
सूत्र से अध्ययन की अपादान सञ्ज्ञा होकर ‘अपादाने 
पञ्चमी” से पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- अष्टाध्यायी (.4.26) - ईश्वरचन्द्र, पेज-20 


304. निम्नांकित वाक्यों में कौन-सा वाक्य शुद्ध है? 
(A) अध्ययनं हेतु काश्यां तिष्ठति 


(B) अध्ययनं हेतो काश्यां तिष्ठति 
(0) अध्ययनस्य हेतोः काश्यां तिष्ठति 
(D) अध्ययनस्य हेतु काश्यां तिष्ठति 


व्याख्या- 
'अध्ययनस्य हेतोः काश्यां तिष्ठति।' यह वाक्य शुद्ध है 
क्योंकि सूत्र घष्ठीहेतु प्रयोगे (2/3/26) के अनुसार- 
वाक्य में हेतु” शब्द का प्रयोग होने पर हेतु (कारण) में 
तथा हेतु” शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-222 


. ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्कते' में ओदन की कर्मसंज्ञा 
किस सूत्र से हुई है? 


(A) कर्मणि द्वितीया (8) तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ 


(©) अकथितं च 


(D) कर्तुरीप्सिततमं कर्म 


व्याख्या- 

A. कर्मणि द्वितीया ( 2,3,2 )- अनुक्त (किसी के द्वारा 
न कहे हुए) कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। 
उदाहरण- भक्तः हरिं भजति। (भक्त हरि को भजता है।) 

B. तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ ( ।.4.50 )- जिसप्रकार कर्ता 
का ईप्सित पदार्थ क्रिया के साथ युक्त होता है, उसी प्रकार 
यदि कर्त्ता के द्वारा चाहा जाने वाला पदार्थ भी क्रिया के 
साथ युक्त हो, तो उसकी कर्मसंज्ञा होती है। 
उदाहरण- ।. सः ग्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति। (वह गाँव 
जाते हुए तिनके को छूता है।) 

2. ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्कते। (वह भात खाते हुए विष 
खा लेता है।) यहाँ “ओदन की ईप्सिततम होने से “कर्तुरीप्सिततमं 
कर्म' से कर्मसंज्ञा होगी तथा विषं की अनीप्सित होने से 
“तथायुक्तं चानीप्सितं’ से कर्म संज्ञा हुई है। 

€. अकथितं च- जहाँ अपादान आदि कारक विशेष अविवक्षित 
होते हैं वहाँ कर्मकारक संज्ञा होती है 
उदाहरण- गां दोग्धि पयः। (वह गाय से दूध दुहता है।) 
तण्डुलान्‌ ओदनं पचति। (वह चावलों से भात पकाता है।) 

D. कर्तुरीप्सिततमं कर्म ( ].4.49 ) कर्त्ता अपनी क्रिया 
के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता 
है, उसकी कर्मसंज्ञा होती है। 
उदाहरण- पयसा ओदनं भुङ्कते। दूध से भात खाता है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत-सिद्धान्तकौमुदी (कारकप्रकरण-.4.49)- राममुनि पाण्डेय, 
पेज-27 
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06. “पाणिपादम्‌' में समास है- 
(A) इतरेतर द्वन्द्व 


(उ) समाहार द्वन्द्व 


(0) एकशेष द्वन्द्व (0) अलुक्‌ तत्पुरुष 


व्याख्या- 

ये मु उदाहरण 

A द्वन्द्व | रामश्च कृष्णश्च , हरिश्च हरश्च= 
हरिहरौ, शिवश्च केशवश्च=शिवकेशवौ 

8. समाहार द्वन्द्व | पाणी च पादौ च एषां समाहारः=पाणिपादम्‌ 
मार्दङ्गिकाश्च वैणविकाश्च एषां 
माहारः=मार्दङ्गिकवैणविकम्‌ 

0. एकशेष द्वन्द्व | माता च पिता च = पितरौ 

9. अलुक तत्पुरुष | युधि स्थिरः = युधिष्ठिरः 


अतः विकल्प 5 सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- गोविन्दाचार्य, पेज-974 
07. 'निर्मक्षिकम्‌' में समास है- 
(A) तत्पुरुष (B) अव्ययीभाव 
(0) इन्द्र (0) बहुब्रीहि 


व्याख्या- 


समस्त पद- निर्मक्षिकम्‌, पञ्चगङ्गम्‌, अक्षशौण्डः, चोरभयम्‌, 
शिवकेशवौ, पितरौ, पीताम्बरः, पूर्णकाकुत्‌, पूर्णकाकुदः, 


ह विग्रह 

अव्ययीभाव मक्षिकाणाम्‌ अभावः= निर्मक्षिकम्‌ 
अव्ययीभाव पञ्चानां गङ्गानां समाहारः= पञ्चगङ्गम्‌ 
तत्पुरुष अक्षेषु शौण्डः= अक्षशौण्डः 

तत्पुरुष चोराद्‌ भयम्‌= चोरभयम्‌ 

न्द्र शिवश्च केशव= शिवकेशवौ 

द्वन्द्व माता च पिता च= पितरौ 

बहुत्रीहि पीतानि अम्बराणि यस्य सः= पीताम्बरः 
बहुत्रीहि पूर्ण काकुदं यस्य सः= पूर्णकाकुद्‌ 


अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत-लघुसिद्धान्तकौमुदी- गोविन्दाचार्य, पेज-897 


08. 'रूपवद्भार्यः' में कौन सा समास है- 
(A) अव्ययीभाव समास (B) द्विगु समास 
(0) द्वन्द्व समास 


(0) बहुत्रीहि समास 


I26 संस्कृतगङ्का, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


व्याख्या- C. 
न हि फल सामासिक पद 
अव्ययीभावसमास | दुर्यवनम्‌, सुमद्रम्‌, उपकृष्णम्‌, अधिगोपम्‌ 
द्विगुसमास पञ्चगवम्‌, पञ्चमूली, त्रिलोकी D. 
बहुब्रीहिसमास रूपवद्भार्यः, स्रीप्रमाणः, जलजाक्षी 
द्वन्द्व समास पाणिपादम्‌, हरिहरौ, श्वसुरौ 


अतः विकल्प ८ सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- गोविन्दाचार्य, पेज-957 


09. "चक्रपाणिः? में समास है- 
(A) तत्पुरुष (उ) बहुव्रीहि 
(0) द्विगु (D) इन्द्र 


व्याख्या- 
कः उदाहरण 
(^) तत्पुरुष सुपुरुषः = शोभनः पुरुषः 
प्रगतः आचार्यः= प्राचार्यः 
(3) बहुब्रीहि चक्रं पाणौ यस्य सः = चक्रपाणिः > 
चित्रा गावो यस्य = चित्रगुः 
(ट) द्विगु चर्तुणां युगानां समाहारः = चतुर्युगम्‌। 
पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम्‌ 
(D) द्वन्द्व शिवश्च केशवश्च = शिवकेशवौ 
पाणी च पादौ च = पाणिपादम्‌ 
अतः विकल्प B । 


स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- (भैमीव्याख्या भाग-4),पेज- 89 


अच्‌- एरच्‌ (3.3.56) तथा भयादीनामुपसंख्यानम्‌ (वा.) 
कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
इकारान्त धातुओं में अच्‌ जोड़ा जाता है। 

उदाहरण- जि + अच्‌ = जयः, नी + अच्‌ + नयः 
क्त- क्तक्तवतू निष्ठा! (..25) - क्त तथा क्तवतु 
प्रत्यय की निष्ठा सञ्ज्ञा होती है, निष्ठा का अर्थ हे 
समाप्ति अर्थात्‌ ये प्रत्यय भूतकाल को द्योतित कराने वाले 
होते हैं- 

उदाहरण- चल्‌ + क्त = चलितः 

गग ता. = 

भुज्‌ + क्तवतु ८ भुक्तवान्‌ 

अतः विकल्प B सही है। 

अष्टाध्यायी (3..97)- पं. ईश्वरचन्द्र,पेज-29] 


,'नर्तकी' शब्द नर्तक में किस प्रत्यय के संयोग 


से बनता है- 
(A) टाप्‌ (B) डीन्‌ 
(0) ङीष्‌ (D) ङीप्‌ 


व्याख्या- 


षिद्गौरादिभ्यश्च ( 4.।.4 ) जिसका षकार इत्‌ हो 
ऐसे प्रातिपदिकों से तथा गौरादि गणपठित प्रातिपदिकों से 
परे स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ प्रत्यय होता है- 

उदाहरण- नर्तक शब्द नृती गात्रविक्षेपे धातु से शिल्पिनि 
ष्वुन्‌ सूत्र से ष्वुन्‌ प्रत्यय लगकर, अनुबन्ध लोप आदि 
कार्य होकर नर्तक शब्द बनता है ष्वुन्‌ होने के कारण षित्‌ 
है अतः षिद्गौरादिभ्यश्च’ सूत्र से डीष्‌' प्रत्यय लगकर नर्तकी 
शब्द सिद्ध होता है। अतः विकल्प ८ सही है। 

अन्य उदाहरण- इन्द्राणी, वरुणानी, भवानी, शर्वाणी आदि। 


0. 'अर्य' शब्द "ऋ? मे किस प्रत्यय के संयोग से > टाप- टाप्‌ प्रत्यय विधायक सूत्र 'आजाद्यतष्टाप्‌' (4..4) 


बनता है। 


(A) शतृ (8) यत्‌ 
(८) अच्‌ (00) क्त 


प्रत्यय- > 

A. शतृ प्रत्यय- लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे 
(3.2.24) अप्रथमान्त अर्थात्‌ द्वितीयान्त आदि के साथ 
समानाधिकरण होने पर लट्‌ के स्थान पर शतृ और 
शानच्‌ आदेश होते हैं। 


है, अज आदि गणपठित प्रातिपदिकों के अथवा अदन्त 
प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व का द्योतन कराना हो तो उनसे परे 
टापू प्रत्यय हो। 

उदाहरण- मेधा, गङ्गा, सर्वा, चटका, मूषिका आदि। 
शार्ङ्गरवाद्यजो ङीन्‌ ( 4..73 ) से डीन्‌ प्रत्यय का 
विधान होता है- शार्ङ्गरव आदि गणपठित प्रातिपदिक से 
तथा अजू प्रत्यय का जो अकार तदन्त जातिवाचक प्रातिपदिक 
से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीन्‌ प्रत्यय हो। 

उदाहरण- शार्ङ्गरवी, बैदी, ब्राह्मणी आदि। 


उदाहरण गम करात = गत (जाता हमा) > उगितश्च ( 4..6 )- से ङीप्‌ प्रत्यय का विधान होता है 


पठ्‌ + शतृ = पठन्‌ (पढ़ता हुआ) 
B. यत्‌ प्रत्यय- अचो यत्‌ (3..97) अजन्त धातु से परे 
“यत्‌' प्रत्यय होता है, 'यत्‌' प्रत्यय 'कृत’ एवं 'कृत्य' 
संज्ञक प्रत्यय है। 
उदाहरण- क्र + यत्‌ = अर्य, दा + यत्‌ = देयम्‌ ख्रोत- 
पा + यत्‌ = पेयम्‌ 


उगिदन्त अर्थात्‌ जिस का उक्‌ (उ, ऋ, ल) वर्ण इत्‌ हो 
तदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीप्‌ प्रत्यय 
होता है- 

उदाहरण- भवती, पचन्ती, दीव्यन्ती आदि। 
लघुसिद्धान्तकौमुदी- आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-]22 
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का विधान करता है? 
(5) ल्यु 
(९) अच्‌ 


व्याख्या- 

“नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः? (3//34) नन्दि आदि, 
ग्रहि आदि और पच्‌ आदि धातुओं से क्रमशः ल्यु, णिनि 
और अच्‌ प्रत्यय लगता है। 

उदाहरण- 

नन्द्‌ + ल्यु (अन) = नन्दनः 

जन + अम्‌ + अर्द्‌ + ल्यु (अन) = जनार्दनः 

मधु + अम्‌ + सुद्‌ + ल्यु (अन) = मधुसूदनः 

ग्राह + णिनि (इन) = ग्राही 

स्था + णिनि (इन) = स्थायी 

पच्‌ + अच्‌ = पचः 

इससे सिद्ध होता है कि 'नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः' 
सूत्र से ल्यु, णिनि और अच्‌ तीनों प्रत्ययों काःविधान 
होता है, 


अतः विकल्प 9 सही है। 


(B) णिनि 
(D) उपर्युक्त तीनों 


स्त्रोत- अष्टाध्यायी (3.7.34)- पं. ईश्वरचन्द्र, पेज-300 


.'कुर्वाण:' में प्रत्यय है- 


(A) शतृ 
(८) ऊडः 


(B) शानच्‌ 


(0) तुमुन्‌ 


व्याख्या- 

लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (3.2.।24) 
अप्रथमान्त अर्थात्‌ द्वितीयान्त आदि के साथ समानाधिकरण 
होने पर लट्‌ के स्थान पर परस्मैपदी धातुओं में शतृ तथा 
आत्मनेपदी धातुओं में शानच्‌ प्रत्यय होता है। 

उभयपदी धातुओं से शतृ तथा शानच्‌ दोनों आदेश होते 
हैं- कृ' धातु का रूप आत्मनेपद तथा परस्मैपद दोनों में 
चलता है अतः उभयपदी धातु है। शानच्‌ प्रत्यय में 
शकार तथा चकार का अनुबन्ध लोप होकर “आन्‌” शेष 
बचता है। कृ धातु में शानच्‌ प्रत्यय जोड़कर अनुबन्ध 
लोप आदि करने पर कुर्वाणः” रूप सिद्ध होता है। 
शानच्‌ प्रत्यय के अन्य उदाहरण- ददानः, नयमानः, 
चोरयमाणः। शतृ प्रत्यय के उदाहरण- कृ + शतृ = 
कुर्वत्‌ , भवत्‌ , गच्छत्‌ , पठत्‌ आदि। 
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> ऊङ्‌ प्रत्यय विधायक सूत्र 'ऊडुतः' (4..66) 'पङ्गोश्च' 


(4..68) आदिसूत्र हैं- ऊङुतः (4..66)- जिसके 
उपधा में अकार न हो ऐसे मनुष्यवाची उदन्त प्रातिपदिक 
से स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊङ्‌ प्रत्यय होता है। उदाहरण- 
कुरूः, श्वश्रूः आदि। 


> पङ्गोश्च (4..68 )- पङ्ग इस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व 


> 


की विवक्षा में ऊङ्‌ प्रत्यय होता है। 

उदाहरण- पङ्गः। 

'तुमुन्णबुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌' ( 3.3.0 )- 
क्रियार्था क्रिया के रहते भविष्यत्‌ में धातु से तुमुन्‌ और 
ण्वुल्‌ प्रत्यय होते हैं। 

उदाहरण- अर्च + तुमुन्‌ = अर्चितुम्‌ , स्ना + तुमुन्‌ = 
स्नातुम्‌ आदि। अतः विकल्प B सही है। 


स्त्रोत- रचनानुवादकोमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-204 


]]4.'टाप्‌' प्रत्यय होता है- 


(A) अकारान्त प्रातिपदिक से 
(B) ईकारान्त प्रातिपदिक से 


(6) ऊकारान्त प्रातिपदिक से 
(0) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


व्याख्या- 
सत्री प्रत्ययों अकारान्त प्रातिपदिक से “टाप्‌” प्रत्यय 
“अजाद्यतष्टाप्‌', सूत्र से होता है- 

उदाहरण- टापू- अजा, एडका, रामा, होडा आदि। 
चाप्‌- सूर्या 

डाप्‌- सीमा 


> ईकारान्त प्रातिपदिकों से डीप्‌ प्रत्यय 'उगितश्च'सूत्र से, 


डीष्‌ प्रत्यय षिद्गौरादिभ्यश्च’ सूत्र से, डीन्‌ प्रत्यय शार्ङ्गरवो 
डीन्‌? आदि सूत्र से होता है। 

ङीप्‌ - भवती, भवन्ती, पचन्ती 

ङीष्‌ - नर्तकी, गौरी, गार्ग्यायणी 

डीन्‌ - बैदी, ब्राह्मणी, शार्ङ्गरवी, नारी आदि। 


> ऊकारान्त प्रातिपदिक से ऊङ्‌ प्रत्यय होता है 


उदाहरण- संहितोरूः, शफोरूः, वामोरूः। 
अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी- आद्याप्रसाद मिश्र, पेज- 22 


]5.शुद्ध वाक्य है- 


(8) अहं पठावः 
(D) यूयं पठावः 


(A) आवां पठावः 


(0) वयं पठावः 


D. 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्या- 
'आवां पठावः! वाक्य शुद्ध है क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता 
के अनुसार क्रिया होती है और यहाँ उत्तम पुरुष द्विवचन 
का कर्ता आवाम्‌’ है और उसी के अनुसार क्रिया भी 


उत्तम पुरुष द्विवचन की है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य 
अहं पठावः। अहं पठामि। 

वयं पठावः। वयं पठामः। 

यूयं पठावः। यूयं पठथ। 


स्त्रोत- वस्तुनिष्ठ संस्कृतव्याकरणम्‌- सर्वज्ञभूषण, पेज-67 


. ` “सीता......गृहम्‌ आगतवती।'' इस वाक्य का पूरक 


पद होगा- 
(B) बसयानेन 
(0) साइकिलयान 


(A) रेलयानम्‌ 
(0 शकटयानया 


व्याख्या- 
साधकतमं करणम्‌ (१.4.42) सूत्र से क्रिया की सिद्धि 
में जो पदार्थ सबसे अधिक उपकारक या सहायक होता है 
उसकी करण सञ्ज्ञा तथा 'कर्तृकरणयोस्तृतीया” से तृतीया 
विभक्ति होती है जैसे- “सीता बसयानेन गृहम्‌ आगतवती” 
अर्थात्‌ सीता बस के द्वारा घर आती है। 

घर आने में बस साधकतम है साधकतम (करण) होने के 
कारण प्रकृत सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, अन्य विकल्प 
में तृतीया विभक्ति न होने के कारण विकल्प ऐ शुद्ध है। 


स्त्रोत- अष्टाध्यायी (2.3.78) - ईश्वरचन्द्र, पेज-200 


,बह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है- 


(A) लुट्‌ लकार (8) लङ लकार 


(0) लट्‌ लकार 


(0 लेट्‌ लकार 


व्याख्या- 
लुटू लकार- भविष्यत्‌ काल के बोध के लिए लुट्‌ और 
लट्‌ लकार का प्रयोग किया जाता है। दूरवर्ती भविष्यत्‌ के 
बोध के लिए लुट्‌ लकार और आसन्न या समीपवतीं 
भविष्यत्‌ के लिए लट्‌ लकार का प्रयोग होता है। 

लङ लकार- भूतकाल की क्रिया को प्रकट करने के 
लिए संस्कृत में लड, लिट्‌ और लुङ्‌ लकारों का प्रयोग 
होता है। अनद्यतनभूत के लिए लङ्‌, परोक्षभूत के लिए 
लिट्‌ तथा सामान्यभूत के लिए लुङ्‌ लकार का प्रयोग 


होता है। 


C. 


D. 


48. ' आसीत्‌' क्रिया का लकार है- 


व्याख्यास्मि 


लेट लकार- संस्कृत में दस लकारों में लेट्‌ लकार भी है 
“लेट लकार” का प्रयोग वैदिक भाषा में होता है। 

अतः विकल्प € सही है। 

लट्‌ लकार- वर्तमान काल की क्रिया के लिये लट्‌ 
लकार का प्रयोग होता है। 


स्त्रोत-संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना पेज-294 


(A) लुङ्‌ लकार 
(©) लिट्‌ लकार 


(उ) लङ लकार 
(0) लट्‌ लकार 


व्याख्या- 
अस्‌ ( रहना ) अदादिगण, परस्मैपदी, 
लुङ्‌ लकार ( सामान्यभूत ) 
अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ 
अभूः अभूतम्‌ अभूत 
अभूवम्‌ अभूव अभूम 


लड लकार ( अनद्यतनभूत ) 


आसीत्‌ आस्ताम्‌ 
आसीः आस्तम्‌ 
आसम्‌ आस्व 

अतः विकल्प B सही है। 


आसन्‌ 
आस्त 
आस्म 


लिट्‌ लकार ( परोक्षभूत ) 


स्वः स्मः 


- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी,पेज- 60 


. पठ्‌' धातु लोदूलकार प्रथम पुरुष द्विवचन का 
रूप है- 
(A) पठ 
(८) पठताम्‌ 


(B) पठामि 
(D) पठतु 


व्याख्या- 
पठ्‌ = पढ़ना (परस्मैपदी) भ्वादिगण, सकर्मक, सेट्‌ 
परस्मैपद 


पठतु,पठतात्‌ 
पठ,पठतात्‌ 
पठानि 


पठताम्‌ 
पठतम्‌ 
पठाव 


पठन्तु 
पठत 


पठाव 


पठन्ति 
पठथ 
पठामः 


पठतः 
पठथः 
पठावः 

अतः विकल्प ८ सही 

स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-46 

॥20. ' भू' धातु लोट्लकार उत्तम पुरुष एकवचन में हो 


जाता है- 
(A) भवामि 


(B) भवानि 


(0) भविष्यामि (D) भवन्तु 
व्याख्या- 
भू सत्तायाम्‌ = होना, अकर्मक, सेट्‌, परस्मैपद 


लट्लकार 


भवतः 
भवथः 
भवावः 


भवतु, भवतात्‌ भवताम्‌ 
भव,भवतात्‌ 


भवतम्‌ 
भवाव 


भविष्यन्ति 
भविष्यथ 
भविष्यामः 


भविष्यतः 
भविष्यथः 
भविष्यामि भविष्यावः 
अतः विकल्प उ सही है। 
स्त्रोत - रचनानुवादकोमुदी- कपिलेदव द्विवेदी, पेज-45 


2. 'गम्‌' धातु लिट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन में 


हो जाता है- 


(५) अगच्छत्‌ 


(B) जग्मुः 
(©) जगाम 
(D) अगमत्‌ 


व्याख्या- 
गम्‌=जाना, सकर्मक, अनिट्‌, परस्मैपद (भ्वादिगण) 
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लङ लकार 
द्विवचन 
अगच्छताम्‌ 
अगच्छतम्‌ 
अगच्छाव 


एकवचन 
अगच्छत्‌ 
अगच्छः 
अगच्छम्‌ 


बहुवचन 
अगच्छन्‌ 
अगच्छत 
अगच्छाम 
जगाम जग्मतुः जग्मुः 
जगमिथ जग्मथुः जग्म 
जगाम जग्मिव जग्मिम 
प्र.पु. अगमत्‌ अगमताम्‌ अगमन्‌ 
अगमतम्‌ अगमत 
.पु. अगमम्‌ अगमाव अगमाम 
अतः विकल्प € सही है। 
“जगाम” गम्‌ धातु लिट्लकार उत्तम पुरुष एकवचन में भी 
बनता है। 
स्त्रोतः रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी,पेज-4 49 


प.पु. अगमः 


22. 'तेन पाठः पठ्यते' प्रयोग है- 
(A) कर्तृवाच्य का (3) कर्मवाच्य का 


(©) भाववाच्य का (0) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


व्याख्या- 
A. कर्तृवाच्य- कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का 
पुरुष एवं वचन होता है। जैसे- सः पाठं पठति। 
उ. कर्मवाच्य- (१) कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है। कर्म 
के अनुसार ही क्रिया का पुरुष, वचन और लिङ्ग होगा। 
(2) कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा तथा 
क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे- तेन पाठः पठ्यते। 
यह वाक्य कर्मवाच्य का है इसका कर्तृवाच्य होगा- सः 
पाठं पठति। वह पाठ पढ़ता है। 
€. शभाववाच्य- (१) भाववाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म 
होगा ही नहीं क्रिया में प्रथम पुरुष का एकवचन होगा। 
भाववाच्य में सार्वधातुक लकारो (अर्थात्‌ लट्‌, लङ्‌, 
विधिलिङ्‌) में धातु और प्रत्यय के बीच यक्‌ 'य' लग 
जाता है। धातु का रूप सदा आत्मनेपद में ही चलता है। 
अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी - कपिलदेव द्विवेदी, पेज-53 


॥20 


C. 


. 'रामो गच्छति ग्रामम्‌' प्रयोग हैं- 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


(A) कर्तृवाच्य का (8) कर्मवाच्य का 
(©) भाववाच्य का (0) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


व्याख्या- 

कर्तृवाच्य- रामो गच्छति ग्रामम्‌। 

नियम- कर्तृवाच्य में कर्त्ता मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के 
अनुसार चलती है, कर्ता में प्रथमा तथा कर्म में द्वितीया 
विभक्ति होती है। अतः उपर्युक्त वाक्य कर्तृवाच्य का है। 
कर्मवाच्य- बालकेन उद्यानं दृश्यते। 

नियम- कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है। कर्म के अनुसार 
ही क्रिया का पुरुष, वचन एवं लिङ्ग होगा। अर्थात्‌ कर्त्ता 
में तृतीया, कर्म में प्रथमा तथा क्रिया कर्म के अनुसार 
होती है। 

भाववाच्य- तेन भूयते। 

नियम-भाववाच्य में कर्त्ता में तृतीया विभक्ति होती है तथा 
कर्म नहीं होता क्रिया में प्रथम पुरुष एकवचन होता है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- रचनानुवादकोमुदी - कपिलदेव द्विवेदी, पेज-52 ,53 


. `अहं तव गृहं विचेष्यामि’ का कर्मवाच्य में 


रूपान्तरण होगा - 
(A) मया तव गृहं विचेष्ये 


(B) मया तव गृहं विचेतास्मि 
(0) मया तव गृहं विचेताहे 
(0) मया तव गृहं विचेष्यते 


l.C 
I3.A 
25.C 
37.B 
49.C 
6l.D 
73.A 
85.B 
97.A 
I09.B 
I2I.C 


व्याख्या- 
कर्मवाच्य - सकर्मक धातुओं से ही कर्मवाच्य होता है, 
कर्म की प्रधानता होती है। 


व्याख्यास्मि 


कर्म के अनुसार ही क्रिया के लिङ्ग विभक्ति और वचन 
होते हैं। 

कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है, कर्ता में तृतीया क्रिया 
कर्म के अनुसार होती है। 

कर्मवाच्य में लट्‌ आदि में धातु के अन्त में यक्‌ प्रत्यय 
होता है। थातुरूप सभी लकारों में आत्मनेपदी होती है। 
'अहं तव गृहं विचेष्यामि’ का कर्मवाच्य में रूपान्तरण 
“मया तव गृहं विचेष्यते’ होगा। 

अतः विकल्प 7 सही है। 


स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी - कपिलदेव द्विवेदी, पेज-52,53 


25.' भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति’ का भाववाच्य में 


रूपान्तरण होगा- 
(A) भवद्भिः कुत्र भवितारः 


(8) भवद्भिः कुत्र भविष्ये 
(0) भवद्भिः कुत्र भविष्यते 


(D) भवता कुत्र भविता 


व्याख्या- 

भाववाच्य- अकर्मक धातुओं से भाववाच्य होता है 
सकर्मक से नहीं। भाववाच्य के वाक्य में कर्त्ता में तृतीया 
होती है, क्रिया में प्रथम पुरुष एकवचन होता है। 
भाववाच्य में लट्‌ आदि लकारों में धातु के अन्त में यक्‌ 
(य) लगाकर रूप चलाना चाहिये। 

क्त, तव्य, अनीय, यत्‌ , भाववाच्य में होते हैं। इनमें 
नपुंसकलिङ्ग एकवचन ही होगा। 

“भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति’ का भाववाच्य में वाक्य होगा 
“भवद्भिः कुत्र भविष्यते।' अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- रचनानुवादकोमुदी- कपिलदेव द्विवेदी,पेज-52,53 
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| प्रवक्ता (PGT) संस्कृत 


' अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद 
किसने किया? 


(A) शेक्सपियर (B) गेटे 


(0) विलियम जोन्स 


व्याख्या- 
सर विलियम जोन्स द्वारा ]789 ई0 में अंग्रेजी में 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का अनुवाद किया गया। 


(D) मैक्समूलर 


* जार्ज फास्टर द्वारा ।797 ई0 में किये गए जर्मन अनुवाद 


को पढ़कर जर्मन महाकवि गेटे ने अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ की 
जो समीक्षापूर्ण प्रशस्ति लिखी थी, वह डॉ0 विष्णु मिराशी 
के शब्दों में इस प्रकार है- 

वासन्तं कुसुमं फलं च युगपद्‌ ग्रीष्मस्य सर्व च यद्‌ 
यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तर्पणं मोहनम्‌ । 
एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वर्लोकभूलोकयोः 

ऐश्वर्य यदि वाञ्छसि प्रियसखे! शाकुन्तलं सेव्यताम्‌॥ 


* कालिदास की तुलना शेक्सपियर से करते हुए कुछ आलोचक 


कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। किन्तु मुझे 
लगता है शेक्सपियर को इग्लैण्ड का 'कालिदास” कहना 
चाहिए और कालिदास को विश्व का शेक्सपियर’ कहा 
जाना चाहिए क्योंकि कालिदास ने खण्डकाव्य, 
गीतिकाव्य,नाटक, महाकाव्य सभी विधाओं में लिखा है 
जबकि शेक्सपियर ने केवल नाटक लिखे हैं। 

अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का इतिहास- उमाशंकर शर्मा ऋषि”, पेज- 


““ अचेतनं नाम गुणं न लक्षयेत्‌'' यह पंक्ति किसने 
किससे कही? 
(A) दुष्यन्त ने धीवर से 


(B) विदूषक ने दुष्यन्त से 
(0 धीवर ने मन में 
(D) दुष्यन्त ने अँगूठी से 


व्याख्या- 

कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के षष्ठ अङ्क 
में शचीतीर्थं स्थल पर शकुन्तला के हाथ की अंगुली से 
गिरी हुई अँगूठी को मछली के पेट से जब धीवर को प्राप्त 
हुई तो वह राजा दुष्यन्त को देने जाता है, अँगूठी को देखते 
ही शकुन्तला विषयक सारी बात स्मरण आने पर दुष्यन्त ने 
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अँगूठी से कहा कि- 
कथं नु तं बन्धुरकोमलाङ्कुलिं 
करं विहायासि निमग्नमम्भसि? 


अचेतनं नाम गुणं न लक्षयेन्मयैव कस्मादवधीरिताप्रिया 

(अभि.6.१3) 
राजा अँगूठी को देखकर कहता है, अँगूठी! सुन्दर और 
कोमल अँगुलियों वाली उस हाथ को छोड़कर तुम कैसे 
जल में गिर पड़ी? अथवा अचेतन वस्तु गुणों की ओर 
ध्यान न दे, किन्तु मैंने ही क्यों प्रिया का अपमान किया? 
अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (6/3) कपिलदेव द्विवेदी, पेज-350 


se षड्भागमक्षस्यं ददत्यारण्यका हि नः॥ 
उपर्युक्त रिक्तस्थान की पूर्ति के लिए कौन-सा 
विकल्प उपयुक्त है? 


(A) यशः (B) तपः 
(0) मनः (D) धनम्‌ 


व्याख्या- 


(A) उत्तररामचरितम्‌ के तृतीय अङ्क में जब राम दण्डक वन में 


आते हैं तो राम से सीता विषयक प्रश्न पूछते हुए वासन्ती 
कहती है कि- 

अयि कठोर! यशः किल ते प्रियं, 

किमयशो ननु घोरमतः परम्‌ (उत्तररामचरितम्‌ 3.27) 
वासन्ती राम से कहती है कि हे निष्ठुर, तुम्हें निश्चय ही यश 
प्यारा है, परन्तु इससे अधिक घोर अपयश और क्या हो 
सकता है, उस मृगनयनी सीता का वन में क्या हुआ? 


(उ) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के द्वितीय अङ्क में जब विदूषक राजा 


से तपस्वियों द्वारा छठा भाग कर (टैक्स) देने के लिये 
कहता है तो राजा विदूषक से कहते हैं कि- 

यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तद्‌ धनम्‌। 

तपः षड्भागमक्षय्यं ददत्यरण्यका हि नः॥ (अभि.2/73) 
राजाओं को वर्णो (प्रजाओं)से जो धन (कर) प्राप्त होता है, 
वह नश्वर है परन्तु ये तपस्वी लोग अपनी तपस्या का 
षष्ठांश देते हैं जो कि अक्षय है। 

अतः विकल्प B सही है। 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


(0) भर्तृहरि नीतिशतकम्‌ के धैर्यपद्धति में धीर व्यक्ति के सम्बन्ध 


में कहते हैं- 

मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्‌॥ 
(नीति.-74) 

अपना काम पूरा करने वाले मनस्वी लोग सुख-दुःख की 

परवाह नहीं करते। 


(0) भर्दृहरि नीतिशतकम्‌ के दुर्जनपद्धति में कहते हैं कि- 


सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना॥ 

(नीति.44) 
सुविद्या यदि पास में है तो धन की क्या आवश्यकता? 
अपयश यदि है तो मृत्यु की क्या आवश्यकता? 


स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (2/3) कपिलदेव द्विवेदी, पेज-20 


सर्वथा चक्रवर्तिनं पुत्रमाप्नुहि'' से क्या निर्दिष्ट 
है? 

(A) अभिज्ञानशाकुन्तल के कथानक का प्रयोजन 
(8) कालिदास को पुत्रप्राप्ति 

(0) कुमार कार्तिकेय का जन्म 

(0) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 

कालिदासकृत 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' के प्रथम अङ्क में 
राजा दुष्यन्त कण्वाश्रम में मृगया के लिए प्रवेश करने षर्‌ 
वैखानस द्वारा मृग को मारने से मना करने पर, वैखानस 
ने राजा को पुत्रप्राप्ति का आशीर्वाद देते हुये कहते हैं- 
“जन्म यस्य पुरोर्वशे युक्तरूपमिदं तव। 

पुत्रमेवंगुणोपेतं चक्रवर्तिनमाप्नुहि। ।” 


(अभि.शा. ॥/2) 


वैखानस का समर्थन करते हुए दोनों शिष्य हाथ उठाकर 
कहते है- “सर्वथा चक्रवर्तिनं पुत्रमाप्नुहि।” 

(अवश्य ही चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो।) 

इस आशीर्वाद से दुष्यन्त को भावी चक्रवर्ती भरत को 
पुत्ररूप में प्राप्त करने का प्रयोजन निर्दिष्ट है। 
'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' के कथानक का प्रयोजन अभिज्ञान 
(अँगूठी) द्वारा पुनः शकुन्तला की प्राप्ति का प्रयोजन 
परिलक्षित होना है। 

कालिदासकृत 'कुमारसम्भवम्‌' महाकाव्य का प्रयोजन तारकासुर 
के वध के लिए कुमार (कार्तिकेय) का जन्म ही इस 
महाकाव्य का प्रयोजन है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-28 


एक प्रसिद्ध नाटक में 'मधुकरिका' कौन है? 
(A) मेनका की सखी 
(8) दुष्यन्त की परिचारिका 


(0) मारीच के आश्रम की तपस्विनी 
(D) इनमें से कोई नहीं 

व्याख्या- 

परिचय नाम 
मेनका की सखी - सानुमती 


दुष्यन्त की परिचारिका - मधुकरिका, परभृतिका 

मारीच के आश्रम की तपस्विनी - तापसी (सुव्रता) 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के अन्य पात्रों के नाम- 

राजा दुष्यन्त का पुत्र भरत (सर्वदमन) 


इन्द्र का सारथि मातलि 
ऋषि मारीच का शिष्य गालव 
ऋषि मारीच की पत्नी अदिति (दाक्षायणी) 
द्वारपालिका वेत्रवती 


अतः विकल्प B सही है। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, भू. पेज-।00 


““अहो रागपरिवाहिणी गीतिः'' राजा दुष्यन्त का 
यह कथन किसकी प्रशंसा में है? 

(A) शकुन्तला के गाने पर 

(B) प्रियंबदा के गाने पर 


(८) हंसपदिका के गाने पर 
(D) गौतमी के गाने पर 


व्याख्या- 
कालिदास रचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के पञ्चम अङ्क में 
हंसपदिका भ्रमरगीत के माध्यम से राजा के लिये अपरवक्त्र 
छन्द में श्‍लोक कहती है- 

अभिनवमधुलोलुपस्त्वं तथा परिचुम्ब्य चूतमञ्जरीम्‌। 


कमलवसतिमात्रनिर्वृतो मधुकर विस्मृतोऽस्येनां कथम्‌॥ 


(अभि.५5.4) 
हे भ्रमर, नवीन मधु के इच्छुक तुम आम की मञ्जरी का 
उस प्रकार रसास्वादन करके, कमल में निवास मात्र से 
सन्तुष्ट, उसको क्यों भूल गये हो? 
इसी गीत की प्रशंसा में राजा कहता हे- 
अहो, रागपरिवाहिणी गीतिः। 
अहो, क्या अनुराग बरसाने वाला सङ्गीत है। 
अतः विकल्प ८ सही है। 


स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (अङ्क-5 )-कपिलदेव द्विवेदी, पेज-243 


नैः 


पे 


पे 


'मृच्छकटिकम्‌' की नायिका है- 
(4) कुलजा (8) वेश्या 
(0) तापसी (0) कुलजा एवं वेश्या दोनों 


व्याख्या- 


मृच्छकटिकम्‌ रूपक का एक भेद 'प्रकरण' है। 
मृच्छकटिकम्‌ की नायिका, कुलजा एवं वेश्या दोनों हैं 
कुलजा नायिका 'धूता' है जो चारुदत्त की पत्नी है, 
“वसन्तसेना' वेश्या है जो चारुदत्त की प्रेमिका है। 
मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण का नायक 'चारुदत्त' हे जो 
“धीरप्रशान्त' कोटि का है। 

मृच्छकटिकम्‌ में तापसी का वर्णन नहीं प्राप्त होता हे । 
मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण का विदूषक मैत्रेय है। 
मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण में अङ्कां की संख्या दस है। 
अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌ -श्रीनिवास शास्त्री,भू0 पेज-34 


8. 


कौन सा नारी पात्र मृच्छकटिकम्‌ में नहीं है? 
(A) वसन्तसेना की सखी 


(8) वसन्तसेना की माता 
(0) वसन्तसेना की परिचारिका 


(D) वसन्तसेना की सपत्नी 

व्याख्या- 

परिचय नाम 
वसन्तसेना की माता वृद्धा 


मदनिका, छत्रधारिणी 
धूता 


वसन्तसेना की परिचारिका 
वसन्तसेना की सपत्नी एवं 
चारुदत्त की पत्नी 
मृच्छकटिकम्‌ के अन्य पात्र- 


विदूषक, चारुदत्त का मित्र - मैत्रेय 

वसन्तसेना का सेवक - कर्णपूरक, कुम्भीलक 
चारुदत्त का पुत्र - रोहसेन 

चारुदत्त का मित्र -  जूर्णवृद्ध 

नगरसक्षक - वीरक, चन्दनक 


अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌ श्रीनिवास शाख्री,पेज-0 


9. 


चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम है? 
(A) मैत्रेय (8) आर्यक 
(0) रेभिल 


(0) रोहसेन 
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व्याख्या- 

(A) मैत्रेय- मृच्छकटिकम्‌ नामक प्रकरण का विदूषक तथा 
नायक चारुदत्त का मित्र है। 

(3) आर्यक- राजा पालक का बन्दी, बाद में राजा पालक को 
मारकर स्वयं राजा बनता है। 

(0) रोहसेन- रोहसेन के पिता का नाम चारुदत्त और माता का 


नाम धूता है। 
(D) रेभिल- उज्जयिनी का एक व्यापारी, चारुदत्त का मित्र, 
एक विशिष्ट गायक है। 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌-श्रीनिवास शास्त्री, भू.पेज-] 9 


0. ' धूता' किस कृति से सम्बन्धित है? 


(A) किरातार्जुनीयम्‌ (8) वेणीसंहारम्‌ 

(0) मृच्छकटिकम्‌ (D) नागानन्द 

व्याख्या- 

ग्रन्थ ग्रन्थकार स्त्री पात्र 
(^) ' किरातार्जुनीयम्‌ भारवि पदी 
(उ) ' वेणीसंहारम्‌ भट्टनारायण | द्रौपदी 
(0). | मृच्छकटिकम्‌ शूद्रक धूता 
(9)5 नागानन्द हर्षवर्धन मलयवती 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌-श्रीनिवास शास्त्री, पेज-4 8 


॥॥. “मृच्छकटिकम्‌' किस कोटि का रूपक है? 
(8) प्रहसन 
(D) व्यायोग 


(A) भाण 
(0) प्रकरण 


व्याख्या- 
. नाटक- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, उत्तररामचरितम्‌ आदि। 
2. प्रकरण- मृच्छकटिकम्‌, मालतीमाधव, शारिपुत्रप्रकरण आदि। 
3. भाण- लीलामधुकरम्‌, शृङ्गारशेखर आदि। 
4. व्यायोग- सौगन्धिकाहरण, जामदग्न्यजय आदि। 
5. समवकार- समुद्रमन्थनम्‌ 
6. डिम- त्रिपुरदाह 
7. ईहामृग- कुसुमशेखरविजयम्‌ 
8. अङ्क- शर्मिष्ठाययातिः 
9. वीथी- मालविका 
40. प्रहसन- कन्दर्पकेलि, धूर्तचरितम्‌ आदि 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌- रमाशंकर त्रिपाठी, भू. पेज-%%2% 


है? 


(8) रत्नावली 


(A) मृच्छकटिकम्‌ 
(0) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (0) हर्षचरितम्‌ 


व्याख्या- 
शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण के प्रथम अङ्क में जब 
शकार वसन्तसेना के बिना नहीं चलने को कहता है, तब 
विट शकार से कहता है कि- 
आलाने गृह्यते हस्ती वाजी वल्गासु गृह्यते। 
हृदये गृह्यते नारी यदिदं नास्ति गम्यताम्‌॥ 
(मृच्छ.4.50) 
हाथी खम्भे में बांधने से रोका जा सकता है, घोड़ा लगाम 
से रोका जा सकता हे, स्त्री हृदय से वश में की जा सकती 
है यदि ऐसी बात नहीं है तो जाइये। 
हर्ष प्रणीत रत्नावली नाटिका के प्रथम अङ्क में सूत्रधार 
श्रीहर्ष की प्रशंसा करते हुए कहता हे कि- 
“मद्धाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः? 
(रत्नावली 3-5) 
मेरे भाग्य की वृद्धि से यह गुणों का सम्पूर्ण समूह एकत्रित 
होकर उपस्थित है। 
कालिदास प्रणीत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के पञ्चम अङ्क'में 
जब गौतमी शकुन्तला के अङ्गुली से अँगूठी शचीतीर्थ में 
गिरने की बात कहती हैं तो राजा दुष्यन्त कहता है कि- 
“इदं तत्‌ प्रत्युत्पन्नमति स्त्रैणमिति यदुच्यते। 
(अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ अङ्क- 5) 
यह वही बात है, जिसके लिए कहावत है कि ख्रियाँ 
प्रत्युत्पन्नमति होती हैं। 
बाणभट्ट हर्षचरितम्‌ के प्रथमोच्छ्वास में आख्यायिका की 
प्रशंसा में कहते हैं- 
उच्छ्वासान्तेऽप्यखिन्नास्ते येषां वक्त्रे सरस्वती। 
कथमाख्यायिकाकारा न ते वन्द्याः कवीश्वराः॥ 
(हर्षचरितम्‌ .]0) 
जो उच्छ्वास के बाद भी नहीं थकते और जिनके मुख में 
सरस्वती विराजमान हैं ऐसे आख्यायिकाओं का निर्माण करने 
वाले कवि क्यों नहीं वन्दनीय हैं? अर्थात्‌ वन्दनीय हैं। 
अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-3 6 
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(8) 


(८) 


(0 
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(B 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


॥3. 


Dad 


Ns 


(७ 


(2 


(A 
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““नवसर्गगते..........नवशब्दो न विद्यते '' उक्ति है- 
(4) कालिदास के विषय में 

(उ) श्रीहर्ष के विषय में 
(0) माघ के विषय में 
(0)) भारवि के विषय में 


व्याख्या- 

कालिदास के विषय में- 

“निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। 
प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते।।' 

बाणभट्ट ने हर्षचरितम्‌ के प्रथम उच्छ्वास में कालिदास की 
प्रशंसा में कहा है-नई निकली हुई मंजरियों के समान 

एवं सरस कालिदास की सूक्तियों में सुनने मात्र से ही 
आनन्द नहीं आता? 

श्रीहर्ष के विषय में- 

तावद्‌ भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः। 

उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः।। 

सूर्य की किरणें (भारवि) तभी तक सुशोभित हैं जब तक 
माघ माह (माधकवि) का उदय नहीं होता उसी प्रकार 
नैषधकाव्य के उदित हो जाने पर कहाँ माघ और कहाँ 
भारवि अर्थात्‌ ये दोनों फीके पड़ जाते हैं। 

माघ के विषय में- “नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते।' 
माघ के नव सर्ग पढ़ चुकने पर नया शब्द शेष नहीं रह 
जाता। 

भारवि की प्रशंसा में - आचार्य मल्लिनाथ ने कहा है 
कि 


नारिकेल फलसम्मितं वचो 

भारवेः सपदि तद्‌ विभज्यते। 

स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भरं 

सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌॥ 
भारविकाव्य नारियल के अन्तराल की ही भाँति रसगर्भ 
निर्भर सरल एवं सुमधुर है। 
अतः विकल्प € सही है। 
शिशुपालवधम्‌-तारिणीश झा, भू. पेज-6 


. “शरीरभाजां भवदीयदर्शनं, व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि 


Ne 


योग्यताम्‌'' सूक्ति उदधृत है- 
(A) कादम्बरी से 


(8) शिशुपालवधम्‌ से 
(0) हर्षचरितम्‌ से 
(0) उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं 


व्याख्या- 
महाकवि बाणभट्ट कादम्बरी कथामुख में कथा की प्रशंसा 
का वर्णन करते हैं- 


(8) 


(८) 


रसेन शय्याँ स्वयमभ्युपागता 
कथा जनस्याभिनवा वधूरिव॥ 

(कादम्बरी शलोक 8) 
पलंग को स्वयं प्राप्त होती हुई नवीन कथा वधू के समान 
लोगों के हृदय में कुतूहलपूर्ण रुचि उत्पन्न कर देती है। 
महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपालवध के प्रथमसर्ग में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारदजी के दर्शन के महत्त्व का प्रतिपादन 
करते हुए कहते हैं कि- 

हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः 
शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः। 
शरीरभाजां भवदीयदर्शनं 
व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌॥ 
(शिशुपाल ॥.26) 
आपका दर्शन शरीरधारियों के लिये तीनों काल में भी 
पवित्रता प्रकट करता है वर्तमान काल में पाप को विनष्ट 
करता है आने वाले मंगल का कारण बनता है और पहले 
से किए हुए पुण्यों से प्राप्त होता है। 
महाकवि बाणभट्ट हर्षचरितम्‌ के प्रथमोच्छ्वास में कवि के 
काव्य महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं किः 
किं कवेस्तस्य काव्येन सर्ववृत्तान्तगामिनी। 
कथेव भारती यस्य न व्याप्नोति जगत्त्रयम्‌ ॥ 
(हर्ष.]/9) 
उस कवि के काव्य से क्या जिसकी सभी छन्दों का पार पा 
जाने वाली वाणी सभी वृत्तान्तं का बोध करा देने वाली 
महाभारत की वाणी, की तरह तीनों लोकों में छा नहीं 
जाती है। 
अतः विकल्प (8) सही है। 


स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌ (/26) तारिणीश झा, पेज-57 


[30 


'शिशुपालवधम्‌' का मूलस्त्रोत है महाभारत का- 
(A) आदिपर्व (B) भीष्मपर्व 
(0) इनमें से कोई नहीं 


(0) सभापर्व 


व्याख्या- 
बीस सर्गो से युक्त महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपालवध 
का कथानक महाभारत के सभापर्व से लिया गया है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण धीरोदात्त कोटि के नायक हैं तथा प्रतिनायक 
शिशुपाल है। अतः विकल्प € सही है। 
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उपजीव्य रस 
भ आदिपर्व | अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌| 7 अङ्क शृङ्गार 
* भीष्मपर्व | श्रीमद्भगवद्गीता | ।8 अध्याय - 
* पद्मपुराण | रघुवंशम्‌ 79 सर्ग वीर/ शृङ्गार 
एवं रामायण 
भ वनपर्व | किरातार्जुनीयम्‌ | १8 सर्ग वीर 
“महाभारत का| नेषधीयचरितम्‌ | 22 सर्ग शृङ्गार 
नलोपाख्यान 
* रामायण | जानकीहरण | 25 सर्ग (१5सर्गप्ाप्त)|शङ्गार 
श्रीमद्‌भागवत | कुमारसम्भव |77 सर्ग शृङ्गार 
भ सभापर्व | शिशुपालवध | 20 सर्ग वीर 


स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌- तारिणीश झा, भू. पेज-]7 


6. शिशुपालवधम्‌ के प्रथमसर्ग का प्रधान छन्द है- 


के री हेरै १” EY hf 


(A) अनुष्टुप्‌ (B) मन्दाक्रान्ता 

(0) उपजाति (D) वंशस्थ 

व्याख्या- 

ग्रन्थ ग्रन्थकार छन्द 
महाभारत अनुष्टुप्‌ 
रामायण अनुष्टुप्‌ 
मेघदूतम्‌ कालिदास | मन्दाक्रान्ता 
रघुवंशम्‌ (प्रथमसर्ग) कालिदास | उपजाति 
किरातार्जुनीयम्‌ (प्रथमसर्ग) | भारवि वंशस्थ 
शिशुपालवधम्‌ (प्रथमसर्ग) | माघ वंशस्थ 
नैषधीयचरितम्‌ (प्रथमसर्ग) | श्रीहर्ष वंशस्थ 


अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌ (प्रथमसर्ग)- तारिणीश झा, पेज-05 


[7 


. “श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत्‌'' में श्रीमति 


शब्द निम्नांकित में से किसका विशेषण है? 
(B) नारद 
(D) क्षीरसागर 


(^) लक्ष्मी 


(0) वसुदेव का घर 


व्याख्या- 
महाकवि माघ शिशुपालवध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में ग्रन्थ 
की निर्विघ्न समाप्ति के लिए श्री शब्द का प्रयोग श्रीकृष्ण 
का नारद दर्शन रूप वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण करते हुए 
कहते हैं कि- 
श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जग- 

ज्जगन्निवासो वसुदेवसदमनि। 
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संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात्‌ 
हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः॥ 

(शिशुपालवध 7.7) 

सम्पूर्ण संसार को शासित करने के लिए समृद्धिशाली 

वसुदेव के घर में निवास करते हुए लक्ष्मी के पति तथा 

जगत्‌ के आश्रयभूत भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आकाश से उतरते 

हुए ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद को देखा। 

* माघ कृत 'शिशुपालवधम्‌ के प्रथमसर्ग के प्रथम श्लोक 

में श्रीमति = श्रीः अस्ति अस्मिन्‌ इति श्रीमान्‌ तस्मिन्‌ 

श्री+मतुप्‌ (सप्तमी एकवचन) वसुदेव सद्मनि का विशेषण 

है। 

अतः विकल्प ८ सही है। 


स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌- तारिणीश झा, पेज-4 


॥8. शिशुपालवध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 


(A) दस (B) पन्द्रह 
(0) बीस (D) बाइस 
व्याख्या- 
जु ॥ नाम विभाजन सर्गो मैं 
]. राघवपाण्डवीयम्‌ १3 
2. कुमारसम्भवम्‌ {5 
3. सौन्दरनन्द ॥8 
4. किरातार्जुनीयम्‌ ॥8 
5. रघुंवशम्‌ 79 
6. शिशुपालवधम्‌ 20 
7. जानकीहरणम्‌ 20 
8. धर्मशर्माभ्युदय 2I 
9. नैषधीयचरितम्‌ 22 
70. भट्टिकाव्य (रावणवधम्‌) 29 
7. बुद्धचरितम्‌ 28 
2. हरविजयम्‌ 50 


अतः विकल्प सही है। 


स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌- तारिणीश झा, भू.पेज- 5 


9. शिशुपालवधम्‌ का प्रमुख रस है? 


(^) शृङ्गार (8) शान्त 


(D) करूण 


(C) वीर 


शान्त 


वीर 


करुण 


व्याख्या- 

विभाजन 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | महाभारत आदिपर्व |7 अड्डों में 
नैषधीयचरितम्‌ | महाभारत का वनपर्व | 22 सर्गो में 
रघुवंशम्‌ रामायण मूलक 49 सर्गो में 
महाभारत कौरव पाण्डवों की |।8 पर्वों में 

कथा 

बुद्धचरितम्‌ बुद्ध का जीवन 28 सर्गो में 
शिशुपालवधम्‌ | महाभारत का सभापर्व | 20 सर्गो में 
किरातार्जुनीयम्‌ | महाभारत का वनपर्व |१8 सर्गो में 
उत्तररामचरितम्‌ | रामायण 7 अङ्कां में 
वाल्मीकिरामायण | रामकथा 7 काण्डौं में 


अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌- तारिणीश झा, भू.पेज-37 


20. 


“सतीव योषित्प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसमभ्येति 
भवान्तरेष्वपि'' पंक्ति किस ग्रन्थ से उदधृत है? 
(B) शिवराजविजय 
(D) कुमारसम्भवम्‌ 


(A) शिशुपालवधम्‌ 
(©) मनुस्मृति 


व्याख्या- 

शिशुपालवधम्‌- महाकवि माघ विरचित शिशुपालवध 

महाकाव्य के प्रथम सर्ग में नारदजी शिशुपाल द्वारा किये गए 

अत्याचारों का वर्णन श्रीकृष्ण से करते हुए कहते हैं कि- 

सतीव योषित्प्रकृतिः सुनिश्चला 

पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि। (शिशु.]/7 2) 

अत्यन्त स्थिर स्वभाव पतिव्रता नारी की तरह दूसरे जन्मों में 

भी पुरुष को प्राप्त करता है। 

शिवराजविजय- शिवराजविजय के प्रथम निःश्वास में 

ब्रह्मचारी गुरु योगिराज से शिवाजी की बात कहते हैं “कार्य 

वा साधयेयं देहं वा पातयेयम्‌।(शिव. प्रथम निःश्वास) 

या तो कार्य सिद्ध करूँगा या शरीर को ही समाप्त कर दूँगा। 

मनुस्मृति- मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में दण्ड के 

महत्त्व का प्रतिपादन निम्नवत्‌ है- 

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति। 

दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुर्बुधाः॥ 
(मनु.7-8) 

दण्ड सब पर राज्य करता है सबकी रक्षा करता है यह न्याय 

के रक्षकों के सो जाने पर भी जगा रहता है, बुद्धिमान्‌ लोग 

इसको धर्म कहते हैं। 


न कुमारसम्भवम्‌- कालिदास विरचित कुमारसम्भवम्‌ के 
पञ्चम सर्ग में पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर 
ब्रह्मचारी पार्वती को समझाते हुए कहता है- 

“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌।'' (कु0 5.33) 
धर्म के जितने भी कार्य हैं उनमें शरीर की रक्षा करना 
सबसे पहला काम है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌ (/72)- तारिणीश झा, पेज-4 49 


2।. निम्नलिखित तालिका- में पात्रों के प्रकार दिये 
गए हैं और तालिका-2 में इनके प्रसिद्ध उदाहरण 
दिये गए हैं। इनके आधार पर दिये गए विकल्पों में 


से सही सुमेलित को चुनें- 

'तालिका-। तालिका-2 

क. विदूषक () शिशुपाल 

ख. नगररक्षक () मैत्रेय, माधव्य 
ग. पूर्व जन्म में रावण (0) सोमरात 

घ. पुरोहित (४) चन्दनक 


क ख ग घ 


(iv) 
(iii) 


(iii) 
(iD) 0 
(ii) (iv) 0 
(ii) (iii) (iv) (i) 


A (ii) (i) 
B 
८ 
D 
> मृच्छकटिकम्‌ के विदूषक का नाम मैत्रेय तथा 
> 
> 
> 


(iv) 
(iii) 


अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के विदूषक का नाम माधव्य है। 
मृच्छकटिक प्रकरण में नगररक्षक के रूप में चन्दनक और 
वीरक का वर्णन प्राप्त होता है। 
शिशुपालवध महाकाव्य में शिशुपाल को पूर्वजन्म में रावण 
का होना दर्शाया गया है। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में सोमरात को पुरोहित के रूप में 
वर्णित किया गया है। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-] 


22. 'लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते ' किसका कथन 
है? 
(A) शुकनास का 
(0) तारापीड का 


(8) चन्द्रापीड का 
(0) विलासवती का 
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व्याख्या- 
मन्त्री शुकनास के द्वारा चन्द्रापीड को अनेक विषयों पर 
उपदेश दिया गया। जिनमें से एक विषय लक्ष्मी का प्रसंग 
भी है जिससे यह पंक्ति उद्धृत की जा रही है। 

(4) 'लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते। दृढगुणपाश 
सन्दान-निष्पन्दीकृतापि नश्यति, उद्दाम-दर्प-भट- 
सहस्त्रोल्लासितासिलता पञ्जर-विधृताप्यपक्रामति, 
मदजलादुर्दिनान्धनार- गज-घाटित-घनघटा- 
परिपालितापि प्रपलायते।' 
लक्ष्मी को पा लेने पर भी कष्ट से परिपालन करना होता 
है। सृदृढ़ गुण रूपी जाल के बन्धन उत्कट अहङ्कार से 
युक्त सहस्रों योद्धाओं द्वारा उठाई गई खड्गलता रूपी 
पिंजरे में बन्द रखी जाने पर भी निकल जाती है। मद-जल 
रूप मेघाच्छन्न दिन के कारण अन्धकार उत्पन्न करने वाले 
गज रूपी मेघ के समूह के रोके जाने पर भी भाग जाती है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

(उ) चन्द्रापीड- कादम्बरी कथा का नायक चन्द्रापीड है जो 
स्वयं चन्द्रमा का अवतार है। 

(©) तारापीड- चन्द्रापीड का पिता है। जो मालवा की राजधानी 
उज्जयिनी का राजा था। 

(D) स तारापीड की पत्नी का नाम विलासवती 

| 
स्त्रोत- शुकनासोपदेश- तारिणीश झा-पेज-27 


23. कादम्बरी का नायकत्वेन प्रमुख पात्र है? 


(A) चन्द्रापीड (B) चाण्डालकन्या 
(0) कादम्बरी (D) शुकनास 
व्याख्या- 

कादम्बरी कथा के पात्र- 


(A) चन्द्रापीड- चन्द्रापीड कादम्बरी कथा का नायक है। वह 
चन्द्रमा का अवतार है। चन्द्रापीड के पिता का नाम 
तारापीड तथा माता का नाम विलासवती था। 

(उ) चाण्डालकन्या- राजा शूद्रक के राजसभा में सोने के 
पिजड़े में बन्द वैशम्पायन नामक तोते को लाती है जो कि 
आर्या छन्द में राजा की स्तुति करता है। 

(0) कादम्बरी- कादम्बरी गन्धर्वराज चित्ररथ की पुत्री है। 
कादम्बरी कथा के पूर्वार्ध में परकीया मुग्धा नायिका के रूप 
में तथा उत्तरार्ध में स्वकीया नायिका के रूप में चित्रित है। 
शुकनास- तारापीड के महामन्त्री का नाम शुकनास, जो 
राज्याभिषेक के अवसर पर चन्द्रापीड को उपदेश देता है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- कादम्बरीकथामुखम्‌- तारिणीश झा, भृ.पेज-53 


(2) 


॥38 संस्कृतगड़ा, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


. “मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे, हरन्ति सन्तो eh डा 
मणिनूपुरा इव'' पंक्ति किस ग्रन्थ से उदधृत हैं? नान विशेषण 
(4) नीतिशतक (5) मेघदूत (A) प्रतीहारी- 'विन्ध्यवनभूमिरिव वेत्रलतावती।' (प्रतीहारी बेत 
(0) कादम्बरी (0) शिशुपालवधम्‌ की लताओं से युक्त विन्ध्याटवी की भूमि के समान बेंत की 
हि छड़ी लिए हुई थी।) 
व्याख्या- (8) चाण्डालकन्या- मन्ये च 
(A) नीतिशकतम्‌- भर्तृहरि नीतिशतक के विद्ठत्पद्धति में वाणी ““मातङ्ग-जाति-स्पर्श-दोष-भयादस्पृशतेयमुत्पादिता 
रूपी आभूषण को सभी आभूषणों से श्रेष्ठ बताते हुए कहते प्रजापतिना, अन्यथा कथमियमक्लिष्टता लावण्यस्थ। मैं तो 
तीव सिप सतत वाप षण ऐसा मानता हूँ कि चाण्डाल जाति के स्पर्श के दोष के भय 
च eR ती के कारण ब्रह्मा ने बिना छुए ही इसको बनाया हे यदि ऐसा 
(नीति.श्लोक-6) नहीं होता तो इसकी सुन्दरता, इतनी कोमल कैसे होती ? 
सब भूषण तो नष्ट हो जाते हैं वाणी रूपी भूषण ही सदा (0) महाश्चेता- कादम्बरी के महाश्चेतावृत्तान्त में नहि 
बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। ्षुद्रनिर्घातपाताभिहता चलति वसुधा’ अर्थात्‌ पृथ्वी तुच्छ 
FD | में यध प्रहार पात से प्रताड़ित होकर नहीं काँपती। 
(8) - कालिदास विरचित मेघदूतम्‌ के पूर्वमेघ में यक्ष (0) बिन्ध्याटवी- 'क्रूरसत्त्वापि मुनिजनसेविता।' (क्रूर जीवों 
मेघ से कहता है कि- “'स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो से युक्त होने पर भी मुनियों द्वारा सेवित थी।) 
हि प्रियेषु।'' (मेघदूतम्‌ पूर्वमेघ श्लोक-29) अतः विकल्प 4 सही है। 
सियो की प्रेमियों के प्रति शङ्गा चेष्टा ही प्रथम प्रणयवाक्य स्त्रोत- कादम्बरीकथामुखम्‌- अभिराज राजेन्द्र मिश्र, पेज-40 
होता है। 26. कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? 
(0) कादम्बरी- बाणभट्ट कादम्बरी कथामुख में सज्जनों की 6 se ॥ य रची 
वाणी के विषय में कहते हैं- “मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे 
| व्याख्या- 
पदे हरन्ति सन्तो मणिनूपुरा हद Ne श्लोक-6) आक आभज्ञानशाकुन्तलम 
सज्जन लोग मणि-जटित नुपूरों के समान एक-एक शब्द गौड़ी रीति - मालतीमाधवम्‌ और उत्तररामचरितम्‌ 
पर उत्तम वचनों से चित्त को चुरा लेते हैं। पाञ्चाली रीति - कादम्बरी 
(0) शिशुपालबधम्‌- शिशुपालवध महाकाव्य के प्रथमसर्ग में अत विकल्प (0) सही है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारदजी के दर्शन का महत्त्व बताते हुए लात 5 य कसात किलत हि 
कहते हैं कि- 'शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति क न 
कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ (शिशु0 7.26) द; तळ वर्णित बी 
आपका दर्शन शरीरधारियों की तीनों काल में भी पवित्रता (0) घोड़ा (0) शुक 
प्रकट करता है। त्यात्या 
अतः विकल्प € सही है। पात्र नाम 
स्त्रोत- कादम्बरीकथामुखम्‌ (श्लोक-6) तारिणीश झा, पेज-8 (A) मन्त्री - शुकनास 
बो ® राजा - शूद्रक 
. विन्ध्यवनभूमिरिव वेत्रलतावती ' निम्नांकित में त घोडा - इन्द्रायुध 
से किसका विशेषण है? (0) शुक - वैशम्पायन 


(A) प्रतीहारी (B) चाण्डालकन्या 


अतः विकल्प € सही है। 
(0) महाश्वेता (D) विन्ध्याटवी 


स्त्रोत- कादम्बरीकथामुखम्‌- तारिणीश झा, पेज-39 


28. नलचम्पू के मङ्गलाचरण में किस देवता की स्तुति 
? 


(A) शिव-पार्वती की 

(8) विष्णु को 

(0) सरस्वती की 

(D) उपर्युक्त में से किसी की भी नहीं 


व्याख्या- 

(७) नलचम्पूकार त्रिविक्रमभट्ट नलचम्पू के प्रथमोच्छ्वास में 
शिव-पार्वती की स्तुति करते हैं- 
जयति गिरिसुतायाः कामसन्तापवाहि- 
न्युरसि रसनिषेकश्चान्दनश्चन्द्रमौलिः। 
तदनु च विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीना- 
मसकृदमृतबिन्दुस्यन्दिनो वाग्विलासाः। 

(नलचम्पू .]) 
पार्वती के काम सन्तप्त वक्षस्थल पर चन्दन रस के सेचन 
रूप चन्द्रशेखर अर्थात्‌ शिव सर्वोत्कृष्ट हैं तत्पश्चात्‌ यशस्वी 
कवियों के बार-बार अमृत बिन्दु टपकाने वाले वाणी)के 
विलास उत्कृष्ट हैं। 

(3) शिवराजविजय में अम्बिकादत्तव्यास भागवत के मन्त्रों से 
भगवान्‌ विष्णु का मङ्गलाचरण करते हुए कहते हैं; 
विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌ 

(भागवतम्‌ ॥0:0:25) 
भगवान्‌ विष्णु की माया ऐश्वर्यशालिनी है जिसने सम्पूर्ण 
जगत्‌ को मोह में डाल रखा है। 

(0) आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश में सरस्वती की स्तुति करते 
हुए ग्रन्थ का आरम्भ करते हैं- 
नियतिकृतनियमरहितां ह्वादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌। 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कबेर्जयति॥ 

(काव्यप्रकाश ।.]) 
जो नियति द्वारा नियमों से रहित है, केवल आनन्दमयी है, 
कविभारती से अन्य की अधीनता से रहित है, काव्यगत 
शुङ्गार-हास्य,करुण आदि नवरसों से मनोहर ऐसी मनोहर 
काव्यसृष्टि को धारण करने वाली कवि भारती सर्वोत्कृष्ट है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- नलचम्पू (/7) तारिणीश झा, पेज-] 


29. “किं कवेस्तेन काव्येन किं काण्डेन धनुष्मतः 
परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः॥'' पद्य वाक्य 
उद्धृत है- 

(8) नीतिशतकम्‌ से 

(D) वेणीसंहार से 


(A) उत्तररामचरितम्‌ से 
(0) नलचम्पू से 
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व्याख्या- 
(A) उत्तररामचरितम्‌- भवभूति विरचित उत्तररामचरितम्‌ के 
प्रथम अङ्क में राम महर्षियों की वाणी की विशेषता बताते 
हुए कहते हैं कि- 
लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवर्तते। 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति॥ 
(उत्तररामचरितम्‌ /0) 
लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, 
परन्तु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। 
(3) नीतिशतकम्‌- भर्तृहरि विरचित नीतिशतकम्‌ के धैर्यपद्धति 
में थीरवान्‌ व्यक्ति का वर्णन किया गया है- 
मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्‌। 
(नीतिशतकम्‌ -74) 
अपना काम पूरा करने वाले मनस्वी लोग सुख और 
दु:ख की परवाह नहीं करते। 
(©) नलचम्पू- त्रिविक्रमभट्ट नलचम्पू के प्रथमोच्छ्वास में कवि 
के काव्यकर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं- 
किं कवेस्तेन काव्येन किं काण्डेन धनुष्मतः। 
परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः॥ 

(नलचम्पू 4.5) 
कृवि के उस कर्म काव्य से क्या लाभ और धनुर्धारी के 
उस बाण से क्या लाभ जो दूसरे के हृदय में लगकर 
चमत्कार अथवा सिर न झुका दे। 
अतः विकल्प € सही है। 

(D) वेणीसंहार- भट्टनारायण प्रणीत वेणीसंहार नाटक के द्वितीय 
अङ्क में राजा भानुमती से कहता है कि- 
प्रायेणैव हि दृश्यन्ते स्वप्नाः कामं शुभाशुभाः॥ 
(वेणीसंहार 2.4) 
लोग यद्यपि शुभ तथा अशुभ बहुत सारे स्वप्न देखते हैं। 
स्त्रोत- नलचम्पू (/5)- तारिणीश झा, पेज-6 


30. ““करोति कस्य नाह्वादँ कथा कान्तेव भारती '' सूक्ति 
किस ग्रन्थ से उद्धृत है ? 


(A) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (3) नलचम्पू 
(0) कादम्बरी (D) हर्षचरित 


व्याख्या- 

(^) आभिज्ञानशाकुनन्तलम्‌- कालिदास द्वारा रचित 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के द्वितीय अङ्क में शकुन्तला 
से अलग होने के पश्चात्‌ राजा दुष्यन्त कहता है कि - 
“(अहो विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थसिद्धयः'' (अङ्क 2) 
ओह! अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति विध्नों से युक्त होती है। 

(उ) नलचम्पू- नलचम्पूकार त्रिविक्रमभट्ट नलचम्पू के 
प्रथमोच्छ्वास में महाभारत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं 
कि- 


॥40 संस्कृतगङ्का, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


कर्णान्तविश्रमश्रान्तकृष्णार्जुनविलोचना। गुणवानों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, न कोई चिह्न 
करोति कस्य नाहादं कथा कान्तेव भारती॥ विशेष और न आयु। 

... (/3) अतः विकल्प 5 सही है। 
कर्ण का विनाश हो जाने पर आश्चर्य से चंचल कृष्ण अर्जुन (©) किरातार्जुनीयम्‌- भारवि विरचित किरातार्जुनीयम्‌ के 
तथा धृतराष्ट्र वाली महाभारत की कथा किसको आनन्दित प्रथमसर्ग में दुर्योधन की राजव्यवस्था को जानकर लौटा 
नहीं करती । 


हुआ वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि- 


(0) कादम्बरी- महाकवि बाणभट्ट कादम्बरी कथामुख के स्तुति “हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः' (किरातार्जुनीयम्‌ 7.4) 


वर्णन में सज्जनों की वाणी का वर्णन करते हुए कहते हैं 


चिं हितकारी एवं मनोहर वाणी दुर्लभ होती है। 

मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे-पदे,हरन्ति सन्तो मणिनूपुरा इब।। (9) शिशुपालवधम्‌- महाकवि माघ विरचित शिशुपालवध 
(श्लोक-6) के द्वितीय सर्ग में बलराम श्रीकृष्ण से कहते हैं कि- 

सज्जन लोग मणिजटित नूपुरों के समान एक-एक शब्द पर तेजस्विमध्ये तेजस्वी दवीयानपि गण्यते। 

उत्तम वचनों से चित्त को चुरा लेते हैं। पञ्चमः पञ्चतपसस्तपनो जातवेदसाम्‌ ॥ 

(D) हर्षचरित- महाकवि कालिदास की प्रशंसा करते हुए बाणभट्ट (शिशु.2.5) 
हर्षचरितम्‌ के प्रथमोच्छ्वास में कहते हैं- अत्यन्त दूर रहने वाला भी तेजस्वी पुरुष तेजस्वियों में उसी 
्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते। (हर्ष.]/१6) प्रकार गिना जाता है जिस प्रकार पञ्चतप वाले तपस्वियों 
कालिदास की स्वाभाविक मधुर और सरस काव्योक्तियों में की पञ्चाग्नि में सूर्य पांचवी अग्नि होती है। 
सचमुच किसे आनन्द नहीं होता है। अतः विकल्प 5 सही है। 
अतः विकल्प 8 सही है। स्त्रोत> उत्तररामचरितम्‌ (4/ )- शिवबालक द्विवेदी, पेज-40 

स्त्रोत- नलचम्पू (7/3)- तारिणीश झा, पेज-5 क 

3।. '' गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः'' (५) भोजराज (B) धनञ्जय 
सूक्ति किस ग्रन्थ से सम्बन्धित है? (८ क्षेमेन्द्र (D) महिमभट्ट 
(A) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (8) उत्तररामचरितम्‌ न्ग 
(0) किरातार्जुनीयम्‌ (0) शिशुपालवधम्‌ व्र 

कवि अनुमानित समय | रचनाएँ 
व्याख्या- क्या नमाण 

(A) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नि 0000 अक भा 
नाटक के पञ्चम अङ्क में जब ऋषि लोग शकुन्तला को ,. धनञ्जय 0 त. वतात 
लेकर राजा के यहाँ जाते हें तो राजा ऋषियों से कुशलक्षेम ,: क्षेमेन्द्र 4 वीं शताब्दी | औचित्यविचारचर्चा 
पूछते हैं तो ऋषि लोग कहते हैं- ४ महिमभट्ट ॥ वीं शताब्दी | व्यक्तिविवेक 
कुतो धर्मक्रियाविघ्नः सतां रक्षितरि त्वयि। * विश्वनाथ १4 वीं शताब्दी | राघवविलास, 
तमस्तपति घर्मांशौ कथमाविर्भविष्यति? (अभि05.4) साहित्यदर्पण 
ऋषि लोग राजा से कहते हैं- सज्जनो के रक्षक आपके + पण्डितराज जगन्नाथ|।7 वीं शताब्दी | रसगङ्गाधर 
विद्यमान होते हुए धार्मिक क्रियाओं में विघ्न केसे हो न जयदेव १3 वीं शताब्दी प्रसन्नराघव, 
सकता है? सूर्य के तपते हुए होने पर अन्धकार कैसे प्रकट चन्द्रालोक 


हो सकता है? 

(8) उत्तररामचरितम्‌- भवभूति प्रणीत उत्तररामचरितम्‌ नाटक 
के चतुर्थ अङ्क में जब सीता की अग्नि परीक्षा की चर्चा 
होती है तो अरुन्धती कौशल्या से कहती हैं कि- 33. सांख्यदर्शन के प्रवर्तक हैं- 


अतः विकल्प 7 सही है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश- पारसनाथ द्विवेदी, भू.पेज-25 


“गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः॥' (A) भरतमुनि (8) कपिलमुनि 
(उत्तररामचरितम्‌ 4.7) (0) बादरायणमुनि (0) जैमिनि 


व्याख्या- 
मुनि ग्रन्थप्रकार 
भरतमुनि | नाट्यशास्त्र काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ 
कपिल सांख्यदर्शन 
बादरायण वेदान्तदर्शन 
जैमिनि मीमांसादर्शन 
अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत- सांख्यकारिका- राकेश शास्त्री, पेज- भू.- 25 


34. 'विषमबाणलीला' किसकी रचना है? 
(A) दण्डी (B) भामह 
(0) आनन्दवर्धन (D) रुद्रट 
व्याख्या- 
कवि विभाजन 
(A) दण्डी काव्यादर्श तीन परिच्छेद 660 पद्य 
(3) भामह काव्यालङ्कार | 6 परिच्छेद 
(©) आनन्दवर्धन | विषमबाणलीला | प्राकृतकाव्य (अप्राप्य) 
(D) रुद्रट काव्यालंकार | ।6 अध्याय 
अतः विकल्प ८ सही है। 
स्त्रोत- ध्वन्यालोक- आचार्य विश्वेश्वर, भू.पेज-35 


35. 


(A) 
(B) 


(८) 
62) 


स्त्रोत- 


36. ''काव्यप्रकाश'' के प्रथम उल्लास का नाम है- 


' अवन्तिसुन्दरी' के लेखक हैं- 
(8) बाणभट्ट 
(D) रुद्रट 


(A) दण्डी 
(0) भइुनारायण 


व्याख्या- 
दण्डी- अवन्तिसुन्दरीकथा, दशकुमारचरितम्‌, 
छन्दोविचित, काव्यादर्श। (छठीं शताब्दी) 

बाणभट्ट- कादम्बरी, हर्षचरितम्‌, पार्वतीपरिणय, 
चण्डीशतक, मुकुटताडितकम्‌ (सातवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध) 
भट्टनारायण- वेणीसंहार (सातवीं- आठवीं शताब्दी) 
रुद्रट- काव्यालङ्कार (850ई.) 

अतः विकल्प ' 4' सही है। 

संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव 
द्विवेदी, पेज-466 


(A) ध्वनिस्वरूप निरूपण 
(8) अर्थव्यञ्जकता निरूपण 
(0) काव्यस्वरूप निरूपण 

(D) शब्दार्थस्वरूप निरूपण 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2005 


[4] 


व्याख्या- 
* प्रथम उल्लास - काव्यादिस्वरूप निर्णय 

* द्वितीय उल्लास - शब्दार्थस्वरूप निर्णय 

* तृतीय उल्लास - अर्थव्यञ्जकता निरूपण 

चतुर्थ उल्लास - ध्वनिकाव्य निरूपण 

पञ्चम उल्लास - गुणीभूतव्यङ्गय निरूपण 

षष्ठ उल्लास - चित्रकाव्य निरूपण 

सप्तम उल्लास- दोष निरूपण 

* अष्टम उल्लास - गुण निरूपण 

* नवम उल्लास - शब्दालङ्कार 

* दशम उल्लास - अर्थालङ्कार 

अतः विकल्प ८ सही है। 

काव्यप्रकाश (प्रथम उल्लास)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-33 


पे 


पे 


पे 


पे 


, प्रयोजन सदैव गम्य है- 


(8) व्याजोक्ति से 
(D) उपर्युक्त सभी से 


(A) इंगित से 


(0) व्यज्जना से 


व्याख्या- 

आचार्य मम्मटकृत काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास में 

व्यञ्जना की अपरिहार्यता एवं प्रयोजनैकमात्रगम्य बताया 

गया है- 

“सस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते। 

फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया॥' 
(का.प्र. सूत्र- 23) 

जिस प्रयोजन विशेष की प्रतीति कराने के लिए लक्षणा 

का आश्रय लिया जाता है, केवल शब्द से गम्य उस 

प्रयोजन के विषय में व्यञ्जना के अतिरिक्त कोई व्यापार 

नहीं है। 

अतः विकल्प ८ सही है। 

काव्यप्रकाश (सूत्र-23 )- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-70 


. 'गौरयम्‌' उदाहरण है- 


(A) शुद्धा लक्षणा का 


(8) सारोपा लक्षणा का 
(0) शाब्दी व्यञ्जना का 
(0) साध्यवसाना गौणी लक्षणा का 


42 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के द्वितीयोल्लास में लक्षणा 
के छः भेद किये हैं- 

““लक्षणा तेन षड्विधा'' (का0प्र0 सूत्र -7) 


लक्षणा 
गौणी 


गण न नर न || | 
.उपादान लक्षणा 2. लक्षण लक्षणा 3. शुद्धा सारोपा 4.शुद्धासाध्यवसाना 
(कुन्ताः प्रविशन्ति) (गङ्गायां घोषः) (आयुर्घतम्‌) (आयुरेवेदम्‌) 


शुद्धा 


5.गौणी सारोपा 6.गौणी साध्यवसाना 
(गोर्वाहीकः) (गौरयम्‌) 
अतः विकल्प 'D' सही है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र-।7)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-66 


(A) रस (B) भाव 


(©) रसाभास, भावाभासादि (2) उपर्युक्त सभी 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के चतुर्थोल्लास में ध्वनि भेद 
के प्रसङ्ग में रसादि ध्वनि का निरूपण करते हैं- 

भ रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः। 

भिन्नो रसाद्यालङ्कारादलङ्कार्यतया स्थितः॥ (का.प्र.सूत्र- 42) 
जहाँ पर रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, 
भावसन्धि भावशबलता, भावशान्ति आदि प्रधानरूप से 
स्थित रहते हैं वहाँ असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि होती है। इसप्रकार 
यहाँ पर ये रसध्वनि प्रधान होते हैं, वहाँ ये अलङ्कार्य होते 
हैं, इसलिए वहाँ पर रसादि व्यङ्गय होते हैं। 
अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश (चतुर्थं उल्लास)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-94 


40. काव्यप्रकाशकार द्वारा की गई रस की परिभाषा 
है- 

( ) विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः 

( ३ ) व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायीभावो रसः स्मृतः 

( € ) ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्‌ अलौकिकचमत्कारकारी 
श्रुद्धारादिको रसः 

(9 ) पुटपाकप्रतीकाशः रामस्य करुणो रसः 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


(A) 


(B) 


(८) 


(> 


Ns 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 
भरतमुनि- आचार्य भरतमुनि नाट्यशास्त्र के छठवें 
अध्याय में रस का लक्षण करते हैं- 
“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः” 

(नास्य. अध्याय-6) विभाव, अनुभाव, तथा 
व्यभिचारीभावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। 
मम्मट काव्यप्रकाश के चतुर्थ उल्लास में रस का लक्षण 
करते हैं- “व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायीभावो रसः 
स्मृतः' (का. प्र. सूत्र-43)। विभाव आदि के द्वारा व्यक्त 
किया गया रति आदि स्थायीभाव ही रस कहलाता है। 
काव्यप्रकाश के चतुर्थ उल्लास में रस के सन्दर्भ में आचार्य 
मम्मट अभिनवगुप्त के मत को उद्धृत करते हैं- 
'ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्‌ अलौकिक चमत्कारकारी 
श्रुद्धारादिको रसः।' रस के सम्बन्ध में अभिनवगुप्त का 
मत है कि ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभव कराता हुआ सा, 
अलौकिक आनन्द को प्रदान करने वाला चमत्कारी शृङ्गार 
आदि रस होता है। 

भवभूति- उत्तररामचरितम्‌ में करुण रस के विषय में 
भवभूति कहते हैं कि- 

' पुटपाकप्रतीकाशःरामस्य करुणो रसः' (3/7) 
ऊत्तररामचरितम्‌ के तृतीय अङ्क में मुरला तमसा से कहती है 
कि राम का करुण रस (शोक) पुटपाक के तुल्य है। 
अत विकल्प '8' सही है। 

काव्यप्रकाश (चतुर्थं उल्लास)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-95 


, आरोपित शब्दव्यापार है- 


(A) लक्षणा (5) अभिधा 


(€) व्यञ्जना (9) लक्षणा एवं व्यञ्जना दोनों 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के द्वितीयोल्लास में 
शब्दवृत्तियों की चर्चा करते हैं- 

अभिधा- अभिधा को परिभाषित करते हुये आचार्य 
मम्मट कहते हैं- “स मुख्यो$र्थस्तत्र मुख्यो 
व्यापारोऽस्याभिधोच्यते।' (का0प्र0सूत्र- 7) साक्षात्‌ 
सङ्केतित अर्थ ही मुख्यार्थ है। साक्षात्‌ सङ्केतित अर्थ के 
विषय में शब्द का जो मुख्य व्यापार है वह अभिधा कहा 
जाता है। 

लक्षणा- लक्षणा को परिभाषित करते हुये आचार्य 
मम्मट कहते हैं- 


मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌। 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया॥ 
(का.प्र.सूत्र-]2) मुख्यार्थं का बाध होने पर, मुख्यार्थ के 
साथ सम्बन्ध होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजनवश जिस शब्दवृत्ति 
से अन्य अर्थ की प्रतीति होती है वह शब्द में कल्पित 
अथवा आरोपित वृत्ति या व्यापार लक्षणा है। 

अतः विकल्प ' 4' सही है। 

व्यञ्जना- व्यञ्जना का लक्षण आचार्य मम्मट निम्नवत्‌ 
करते हैं- 

यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते। 

फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया॥ 

(का0 प्र0 सूत्र-23) जिस प्रयोजन विशेष की प्रतीति 
कराने के लिये लाक्षणिक शब्द का आश्रय लिया जाता है 
केवल शब्द से गम्य उस फल के विषय में व्यञ्जना के 
अतिरिक्त और कोई व्यापार नहीं हो सकता है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र-2)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-5 


42. 'काव्यप्रकाश' के नवम उल्लास का नाम है- 
( 4 ) शब्दालङ्कारनिर्णयात्मकः 
( B) काव्यस्य प्रयोजन-कारण-स्वरूपनिर्णयात्मकः 


पाए > 


€. 
D. 


( € ) शब्दार्थस्वरूप-निर्णयात्मकः 
( 0 ) गुणीभूतव्यङ्गयनिरूपणात्मकः 


व्याख्या- 
नवम उल्लास- शब्दालङ्कार-निर्णयात्मकः 

प्रथम उल्लास- काव्यस्य प्रयोजन-कारण-स्वरूप 
निर्णयात्मकः 

द्वितीय उल्लास- शब्दार्थस्वरूपनिर्णयात्मकः 
पञ्चम उल्लास- गुणीभूतव्यङ्गयनिरूपणात्मकः 
अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-439 


43. "तददोषौ शब्दार्थौ’ में विशेष्य पद क्या है? 


(B) अदोषौ 
( 0 ) उपर्युक्त सभी 


(A) तद्‌ 


(८) शब्दार्थौ 


व्याख्या- 
प्रस्तुत लक्षण आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास 
में काव्यलक्षण के सन्दर्भ में देते हैं। 

“तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः 
क्वापि।' (का0 प्र0 सूत्र- ।) 
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दोष-रहित, गुणसहित यदि कहीं-कहीं पर अलङ्कार से 
रहित शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य है। यहाँ 'तद्‌' 
विशेष्य पद काव्य के लिए प्रयुक्त हुआ है अर्थात्‌ ऐसा 
काव्य जो उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त हो वह काव्य है। 
अतः विकल्प ' 4' सही है। 

काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-439 


. इनमें से कौन काव्यप्रयोजन नहीं है? 
(4) शक्ति 


( 8 ) निपुणता 


(८) अभ्यास (D ) उपर्युक्त सभी 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में शक्ति, 
निपुणता और अभ्यास को काव्य हेतु मानते हुए कहते हैं 
कि शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌। 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥(का.प्र.] .3) 
आचार्य मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास के समुदित 
रूप को काव्य का हेतु माना है। 

शक्ति- “शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः।› शक्ति 
(प्रतिभा) कवित्व बीजरूप संस्कार विशेष है। 

निपुणता- “लोकस्य स्थावरजङ्गमात्मकलोकवृत्तस्य शास्त्राणां 
....अ विमा... काव्यं कर्तु विचारयितुं च ये जानन्ति।' 
लोक अर्थात्‌ जड़- चेतन रूप जगत्‌ के व्यवहार ग्रन्थ एवं 
महाकवियों के काव्यों तथा इतिहास आदि के अनुशीलन से 
उत्पन्न निपुणता तथा जो काव्य करना एवं विचार करना 
जानते हैं। 

अभ्यास- “तदुपदेशेन करणे योजने च पौनः पुन्येन 
प्रवृत्तिरिति।' 

उन ग्रन्थों एवं उन कवियों के उपदेश के अनुसार काव्य- 
निर्माण और उनके संयोजन में बार-बार प्रवृत्ति अभ्यास है, 
ये तीनों मिलकर काव्य निर्माण में सहायक होते हैं। 
काव्यप्रयोजन छह हैं- यश, अर्थप्राप्ति, व्यवहारज्ञान, 
अमङ्गलनाश, सद्यः आनन्दप्राप्ति, कान्तासम्मित उपदेश। 
इससे सिद्ध है कि उपर्युक्त विकल्प में कोई भी का काव्यप्रयोजन 
नहीं है। 

अतः विकल्प 7 सही है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश (/2)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-0 
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45. “गौः शुक्लश्चलो डित्थः '' किसका विचार है? 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


( A) मम्मट का 

( B) आनन्दवर्धन का 

(८) महाभाष्यकार का 

(9 ) उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं 


व्याख्या- 

'गौः शुक्लश्चलो डित्थः? इत्यादौ “चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः 
इति महाभाष्यकारः।' गौः अर्थात्‌ गाय जाति, शुक्ल अर्थात 
रङ्ग विशेष गुण, चलः अर्थात्‌ चलन क्रिया, डित्थ अर्थात्‌ 
सञ्ज्ञा विशेष व्यक्ति इत्यादि शब्दों के अर्थ का भेद नहीं हो 
सकता है, इसलिये उस व्यक्ति की उपाधि में ही सङ्केतग्रह 
होता है। 

जाति - गौः (प्राणप्रद), 

गुण - शुक्लः (विशेषाधान) 

क्रिया - चलः (क्रिया रूप) 

यदूच्छा - डित्थ (सञ्ज्ञा, द्रव्य) 

अतः विकल्प € सही है। 

काव्यप्रकाश(द्वितीय उल्लास)-श्रीनिवास शास्त्री,पेज-47 


, "संकेतित अर्थ’ कितने प्रकार का होता है? 


(A) छह प्रकार का (B) आठ प्रकार का 
(€ ) तीन प्रकार का (D ) चार प्रकार का 


(A) 


(B) 


(८) 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्य के 
छः प्रयोजन मानते हैं- 
काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपेदेशयुजे॥ 
(का.प्र./2) 
काव्य से यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, लोक व्यवहार 
का ज्ञान, अमङ्गल का नाश, शीघ्र ही परमानन्द की प्राप्ति 
तथा प्रियतमा के तुल्य उपदेश प्रदान के लिए होता है। 
आचार्य भरतमुनि नाट्यशास्त्र के छठवें अध्याय में नाट्य 
में आठ रस मानते हैं- 
श्रुङ्खारहास्थकरुणरौद्रवीरभयानकाः। 
बीभत्सादभुतसञ्झौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृता॥ 
शरङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, 
अद्भुत ये आठ रस नाटक में होते हैं। आचार्य मम्मट 
शान्तरस को मानते हुए नाटक में नौ रस मानते हैं। 


(D) 


व्याख्यास्मि 


शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌। 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे॥ 
(का.प्र.।/3) शक्ति, लोकशास्त्र तथा काव्य इत्यादि के 
निरीक्षण से होने वाली निपुणता तथा काव्य के जानने 
वालों की शिक्षा द्वारा अभ्यास यह तीनों मिलकर काव्य 
उद्भव के हेतु हैं। 

आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के द्वितीयोल्लास में संकेतग्रह 
के विषय में कहते हैं- 

“सङ्केतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा' (का.प्र.सूत्र- 0) 
जिस अर्थ में सङ्केत किया जाता हैं वह चार प्रकार का होता 
है- 

जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा। जाति-गौः, गुण-शुक्ल, क्रिया- 
चल, यदृच्छा-डित्थ। 

अतः विकल्प 7 सही है। 

काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-43 


. 'सकलप्रयोजनमौलिभूतम्‌' किसे कहा गया है? 


(५) यश को (5) धनोपार्जन को 


( € ) व्यवहारज्ञान को (9) सद्यः परनिर्वृति को 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्यप्रयोजन 
का निरूपण करते हुए कहते हैं- 
काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥ 
(का.प्र./2 ) 
काव्य से यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति,लोक व्यवहार का 
ज्ञान, अमङ्गल का नाश, शीघ्र ही परमानन्द की प्राप्ति 
तथा प्रियतमा के तुल्य उपदेश प्रदान करने वाला है। 
आचार्य मम्मट काव्य के पाँचवें प्रयोजन सद्यः परनिर्वृतये 
के विषय में कहते हैं कि- 
“सकलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरमेव 
रसास्वादनसमुदभूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दम्‌' 
अर्थात्‌ काव्य श्रवण के अनन्तर शीघ्र ही रस के आस्वादन 
से उत्पन्न होता है एवं जिसमें अन्य ज्ञेय पदार्थ विगलित 
(नष्ट) हो जाते हैं काव्य से ऐसे आनन्द की प्राप्ति होती है। 


विशेष- आचार्य मम्मट काव्य की तीन शैली का उल्लेख करते 


हैं- प्रभुसम्मित शैली, कान्तासम्मितशैली, सुहृत्सम्मित शैली। 
अतः विकल्प 2 सही है। 


आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में तीन प्रकार स्त्रोत- काव्यप्रकाश (/2)- आचार्य विश्वेश्वर, पेजः ]0 


के काव्यहेतु माने हैं- 


48. 'अन्विताभिधानवाद' मत है- 
( 4) आनन्दवर्धन का (5 ) प्रभाकरगुरु का 
(€) कुमारिलभइ का (0 ) मम्मट का 


व्याख्या- 
ट सिद्धान्त या वाद 

A. आनन्दवर्धन ध्वनिसिद्धान्त 

उ. प्रभाकरगुरु अन्विताभिधानवाद 

©. कुमारिलभट्ट अभिहितान्वयवाद 

D. मम्मट समन्वयवाद 
- आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश मं शब्द 


शक्तियों का विवेचन करते हुए "तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्‌’ 
मत का उद्धरण देते हुए दो सिद्धान्तों का उल्लेख करते 
हैं। अन्विताभिधानवाद जिसके आचार्य प्रभाकरगुरु हैं तथा 
अभिहितान्वयवाद जिसके आचार्य कुमारिलभट्ट हैं। 
अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश द्वितीय उल्लास पेज-37 


49. शब्दपरिवृत्ति असहिष्णुत्व प्राप्त होता है- 
(A) अर्थालङ्कार में 
(B) शाब्दी व्यञ्जना में 


(0) शब्दालङ्कार में 
(0) उपर्युक्त 3 एवं ८ दोनों में 


व्याख्या- 
जो शब्द परिवृत्ति को सहन नहीं करता वह शब्दालङ्कार 
और जो शब्द परिवृत्ति को सहन करता है वह अर्थालङ्कार 
होता है। 
पठन्ति शब्दालङ्कारान्‌ बहूनन्यान्मनीषिणः। 
परिवृत्ति सहिष्णुत्वान्न ते शब्दैकभागिनः॥ 
शब्द परिवर्तन असह्य होने के कारण शब्दालङ्कार कहा 
जाता है। यही शब्द परिवृत्यसहत्व ही शब्दालङ्कार का भेदक 
तत्व है। इसी प्रकार शाब्दी व्यञ्जना में भी शब्द परिवृत्त 
असहिष्णुत्व प्राप्त होता है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश (नवम उल्लास)-आचार्य विश्वेश्वर, पेज-400 


50. ''सुरभिं-सुरभिं सुमनोभरैः '' में कौन-सा अलंकार 
है? 


(A) श्लेष 
(0) उपमा 


(8) यमक 
(D) भ्रान्तिमान्‌ 
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व्याख्या- 

आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के दशम परिच्छेद में अलङ्कारो 

का लक्षण करते हैं- 

श्लेष अलङ्कार- 'शिलष्टेः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते।' 

(सा.द.]0/) श्लेष वह अलङ्कार है जिसे श्लिष्ट पदों 

द्वारा अनेक अर्थो के अभिधान में देखा जाया करता है। 

यह श्लेष आठ प्रकार का होता है- वर्णश्लेष, प्रत्ययश्लेष, 

लिङ्गश्लेष, प्रकृतिश्लेष, पदश्लेष, विभक्तिश्लेष, वचनश्लेष, 

भाषाश्लेष। 

उदाहरण- प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति 

बहुसाधनता। 

यमक अलङ्कार- सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः। 

क्रमेण तेनेवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते।। (सा0द0 0/8) 

भिन्न-भिन्न अर्था वाले स्वर व्यञ्जन समुदाय की उसी क्रम 

में आवृत्ति होने को यमक कहते हैं। 

उदाहरण- 

नवपलाश-पलाशवनं पुरः स्फुटपराग-परागत- पङ्कजम्‌। 

मृदुल-तान्त-लतान्तमलोकयत्स सुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः | । 

प्रस्तुत उदाहरण में पलाश-पलाश और सुरभिं-सुरभिं इसमें 

दोनों पद सार्थक हैं। लतान्त -लतान्त में पहला निरर्थक है 

इसमें 'ल' मृदुल शब्द से मिला है। पराग- पराग में दूसरा 

पराग निरर्थक है इसमें अगले “गत” शब्द से 'ग' मिलाया 

गया है। अतः विकल्प 5 सही है। 

उपमा- साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक्य उपमा द्वयोः (सा.द. 

70/74) उपमा वह अलङ्कार है जिसे उपमान और उपमेय 

का साम्य अथवा सादृश्य कहा करते हैं, जो कि स्पष्टतः 

एक वाक्य में प्रतिपादित रहा करता है और जिसमें वैधर्म्य 

की कोई भी चर्चा नहीं हुआ करती। 

उदाहरण- 

मधुरः सुधावदधरः पल्लवतुल्योऽतिपेलवः पाणिः। 

चकितमृगलोचनाभ्यां सदृशी चपले च लोचने तस्याः।। 

भ्रान्तिमान्‌- साम्यादतस्मिंस्तद्बुद्धि्भन्तिमान्‌ प्रतिभोत्थितः । । 
(सा0द0 0/36) 

जिसे सादृश्य के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का ऐसा 

अनुभव कहा जाया करता है जो स्वारसिक नहीं अपितु 

कवि प्रतिभोत्थापित हुआ करती है। 

उदाहरण- प्रिय इति गोपवधूभिः शिशुरिति वृद्धैरधीश 

इति देवैः।। 

स्त्रोत- छन्दोलङ्कारसौरभम्‌- राजेन्द्र मिश्र, पेज-60 
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5]. 


(A) 


(B) 


(८) 


(2) 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


आचार्य कुन्तक के अनुसार काव्य का लक्षण है- 
(A) रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ 
(B) तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि 


(©) वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌ 
(D) वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ 


व्याख्या- 
पण्डितराज जगन्नाथ रसगङ्गाधर के प्रथम आनन में काव्य 
का लक्षण करते हैं- 

रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌।' (रसगङ्गाधर-0) 
रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द काव्य कहलाते हैं। 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्य का 
लक्षण करते हुये कहते हैं कि- “तददोषौ शब्दार्थौ 
सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि।' (का. प्र.सूत्र-0 ) 
दोषरहित, गुणसहित कहीं-कहीं स्पष्ट अलङ्कारों से रहित 
भी शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य है। 

आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य 
का लक्षण करते हैं- वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ (सा.द. 473) 
रसात्मक वाक्य काव्य कहलाता है। 

आचार्य कुन्तक वक्रोक्तिजीवितम्‌ के प्रथमोन्मेष मैं काव्य 
का लक्षण करते हैं- “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌।' 

वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। 

अतः विकल्प 7 सही है। 

साहित्यदर्पण- राजेन्द्र मिश्र, भू.पेज-94 


. “प्रतिभा, 'व्युत्पत्ति' और ' अभ्यास' में सर्वमान्य 


हेतु है- 
(A) प्रतिभा 


(8) व्युत्पत्ति 
(0) अभ्यास 
(0) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं 


व्याख्या- 

आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्यहेतु के 

सम्बन्ध में कहते हैं- 

शक्त्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌। 

काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्‌भवे॥ 
(का.प्र.-]/3) 


व्याख्यास्मि 


शक्ति, लोकशास्त्र, काव्य आदि के पर्यवेक्षण से उत्पन्न 
निपुणता और काव्य के जानने वाले कवि और आलोचकों 
की शिक्षा के द्वारा अभ्यास- ये तीनों मिलकर काव्य के 
उद्भव के हेतु हैं। 
आचार्य मम्मट ने शक्ति (प्रतिभा) को सर्वमान्य हेतु कवित्व 
का बीजभूत संस्कार-विशेष को माना है। 
“शक्ति: कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः यां 

विना काव्यं न प्रसरेत्‌ प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात्‌।'' 
जगन्नाथ, विश्वनाथ आदि सभी आचार्यो ने प्रतिभा को 
काव्यहेतु के रूप में स्वीकार किया है। 


: विकल्प 4 सही है। 


काव्यप्रकाश (/3)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-१6 


. “'प्रतिवूरलतानुपगते हि विधौ विफलत्वमेति 
बहुसाधनता '' में अलंकार है- 


(A) श्लेष 
(0) उपमा 


(B) अनुप्रास 
(D) उत्प्रेक्षा 


व्याख्या- 
आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के दशम परिच्छेद में अलङ्कार 
का लक्षण करते हैं- 
श्लेष अलङ्कार- श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। 
वर्णप्रत्ययलिङ्गानां प्रकृत्योः पदयोरपि।। 
श्लेषाद्विभक्तिवचनभाषाणामष्टधा च सः। 
(सा.द.0/-2) 
श्लिष्ट पदों से अनेक अर्था का अभिधान होने पर श्लेष 
अलङ्कार होता है। वर्ण, प्रत्यय, लिङ्ग, प्रकृति, पद, विभक्ति, 
वचन और भाषा इनके श्लिष्ट होने के कारण वर्ण श्लेष, 
प्रत्यय श्लेष आदि भेदों से यह अलङ्कार आठ प्रकार 
का होता है। 
उदाहरण- 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता। 
अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि।। 
विधि अथवा विधु के प्रतिकूल होने पर साधन विफल हो 
जाते हैं। गिरने के समय सूर्य के हजार कर सहारा देने को 
पर्याप्त न हो सके। पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय सूर्य 
की विपरीत दिशा में चन्द्रमा निकला करता है। जब सहस्र 
कर वाले सूर्य भी विधु की प्रतिकूलता के समय गिरने से न 
बच सके तो विधि की प्रतिकूलता में औरों की तो बात ही 
क्या? 


यहाँ 'विधो' इस पद में 'विधि' और 'विधु' शब्दों के 
अन्तिम वर्ण (इकार तथा उकार) औकार के रूप में आ 
गये हैं, अतः उक्त दोनों वर्णों का यहाँ श्लेष है। 'विधो' 
पद से दोनों अर्थ प्रतीत होते हैं। 

अनुप्रास अलङ्कार- 

अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌ । (सा.द.0.3) 
स्वर की विषमता रहने पर भी शब्द अर्थात्‌ पद, पदांश के 
साम्य को अनुप्रास कहते हैं। स्वरों की समानता हो चाहे न 
हो परन्तु अनेक व्यञ्जन जहाँ एक से मिल जायँ वहाँ 
अनुप्रास अलङ्कार होता है। 

उदाहरण- दृशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दृशैव याः | 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः।। 

उपमा अलङ्कार- 

साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक्य उपमा द्वयो:। (सा.द. 70.4) 
एक वाक्य में दो पदार्थों के वैधर्म्य रहित, वाच्य सादृश्य 
को उपमा कहते हैं। 

उदाहरण- मधुरः सुधावदधरः पल्लवतुल्योऽतिपेलवः; पाणिः। 
चकितमृगलोचनाभ्यां सदृशी चपले च लोचने तस्याः।। 
यहाँ पर “तस्या अधरः सुधावन्मधुरोऽस्ति’ उसका अधरोष्ठ 
अमृत के तुल्य मधुर है। यहाँ पर तद्धितगत आर्थी पूर्णोपमा 
है। 

उत्प्रेक्षा अलङ्कार- 

भवेत्सम्भावनोग्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना’ (सा.द.]0.40) 
किसी प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत के रूप में सम्भावना करने 
को उत्प्रेक्षा कहते हैं। 

उदाहरण- उरुः कुरङ्गकदृशश्चञ्चलचेलाञ्चलो भाति। 
सपताकः कनकमयो विजयस्तम्भः स्मरस्येव ।। 

चञ्चल वसख्राञ्चल से रमणीय, मृगनयनी का उरु ऐसा 
मालूम होता है मानों कामदेव का, पताका से युक्त, स्वर्णमय 
विजयस्तम्भ हो। 

यहाँ पर 'उरु' में विजयस्तम्भ का स्वरूप उत्गरेक्षित है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

शिशुपालवधम्‌ (9/6)- हरगोविन्द शास्त्री, पेज-386 


, रसस्य च प्राधान्यान्नालंकारता'' में किस 
अलंकार का निषेध किया गया है- 


(A) रसवद्‌ का 
(९) शृङ्गार का 


(5 ) शब्दालङ्कार का 
(D ) उपर्युक्त सभी का 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2005 


(A) 


(8) 


(८) 


७७, 


॥47 


व्याख्या- 

आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य का 
लक्षण करते हुए कहते हैं- 

“तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि' 
(का.प्र.सूत्र-। ) अर्थात्‌ दोषों से रहित, गुणों से युक्त साधारणतः 
अलङ्कार से युक्त परन्तु यदि कहीं-कहीं पर अलङ्कार न भी 
हो तो शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य है। 

इसी क्रम में उदाहरण देते हैं- यः कौमारहरः स एव हि 
वरस्तः एव चेत्रक्षपास्ते......आदि उदाहरण में कोई स्पष्ट 
अलङ्कार नहीं है और रस के प्रधान होने से रसवदलङ्कार के 
रूप में उसको भी अलङ्कार नहीं कहा जा सकता '' रसस्य 
च प्राधान्यान्नालंकारता'' क्योंकि वह रसवदलङ्कार रस 
के गौण होने पर ही होता है। उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है 
कि "रसस्य च प्राधान्यान्नालङ्कारता' से रसवद्‌ का निषेध 
किया गया है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश के नवमोल्लास में छः 
शब्दालङ्कारों का वर्णन किया है- 

॥. वक्रोक्ति 2. अनुप्रास 3. यमक 4. श्लेष 5. चित्र 6. 
पुनरुक्तवदाभास। 

आचार्य मम्मट ने शृङ्गाररस को चित्त की द्रुति के कारण 
आह्वादकत्व एवं माधुर्यगुण से युक्त कहा है। 
-आह्लादकत्वं माधुर्य शङ्गारे द्रुतिकारणम्‌।' (का.प्र.सूत्र-89 ) 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र- )- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-386 


“लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। 
असत्पुरुषसेवेव, दृष्टिर्विफलतां गता॥'' में कौन- 
सा अलंकार है? 
(A) उपमा 

(0) यमक 


(B) उत्प्रेक्षा 
(D) श्लेष 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के नवमोल्लास में शब्दालङ्कार 
तथा दशमोल्लास में अर्थालङ्कार का लक्षण तथा उदाहरण 
करते हैं- 

उपमा- “साधर्म्यमुपमा भेदे’ (का.प्र.सूत्र- 24) 

उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर उनके साधर्म्य का 
वर्णन उपमा है। 

गाम्भीर्यगरिमा तस्य सत्यं गङ्गाभुजङ्गवत्‌। 
दुरालोकः स समरे निदाघाम्बररत्नवत्‌॥ 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


उस राजा की गम्भीरता की गरिमा सचमुच गङ्गा के 
उपपति समुद्र के समान (गङ्गाभुजङ्गवत्‌) है और युद्धभूमि 
में वह ग्रीष्म कालीन (निदाघ) सूर्य के समान 
(अम्बररत्नवत्‌ आकाश के मणि सूर्य के समान) दुरालोक 
अर्थात्‌ कष्ट से दर्शनीय है। यहाँ पर 'गङ्गाभुजङ्ग' उपमान 
“तस्य' उपमेय “गाम्भीर्य-गरिमा' साधारण धर्म और इव के 
अर्थ में वतू प्रत्यय वाचक शब्द है। 
उत्प्रेक्षा- सम्भावनमथोठ्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌।' 
(का.प्र.सूत्र-।36) उपमेय की उपमान के साथ सम्भावना 
उत्प्रेक्षा है। 
उदाहरण- 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। 
असत्पुरुषसेवेव, दृष्टिर्विफलतां गता॥ 
मानो अन्धकार आङ्गो मे लिप्त हो रहा है और आकाश 
काजल की वर्षा कर रहा है तथा दुष्ट पुरुष की सेवा. के 
समान आँखे विफल सी हो गई हैं। 
यहाँ पर अचेतन अन्धकार के अङ्गं में व्याप्त होने में 
लेपन की सम्भावना की गई है और अन्धकार के प्रसारण 
में अञ्जन वर्षण की सम्भावना की गई है इसलिए यहाँ 
उत्रेक्षा अलङ्कार है। 
यमक- अर्थ सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः। 
यमकम्‌’ (का.प्र.सूत्र- 6) अर्थ होने पर भिन्नार्थक वर्णो 
का उसी क्रम से पुनः श्रवण होना यमक है। उदाहरण- 
सन्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम्‌। 
सन्नारीभरणोऽमायस्ततस्त्वं पृथिवीं जय॥ 
सती नारियों का भरणपोषण करने वाली (अथवा पतिव्रता 
स्त्रियों के आभरण-आभूषण रूप सन्नारीभरण) उमा (पार्वती) 
को प्राप्त करने वाले विधुशेखर शिव की आराधना करके 
सन्नारी भरण अर्थात्‌ शत्रुओं के हाथियों के विनाशक युद्ध 
करने वाले, कपट रहित आप पृथिवी पर विजय प्राप्त 
करें। यहाँ पर प्रथमपाद की तृतीय पाद में आवृत्ति है। 
श्लेष- 
वाच्यभेदेन भिन्ना यद्‌ युगपद्भाषणस्पृश:। 
श्लिष्यन्ति शब्दाः शलेषोऽसावक्षरादिभिरष्टधा॥ 
(का.प्र.सूत्र- 8 ) 
अर्थ भेद से भिन्न-भिन्न शब्द जब एक साथ उच्चारण के विषय 
होने से एक रूप प्रतीत होते हैं वह श्लेष अलङ्कार होता है। श्लेष 


व्याख्यास्मि 


अक्षर आदि के भेद से आठ प्रकार का होता है । 

उदाहरण- 

सर्वस्वं हर सर्वस्य त्वं भवच्छेदतत्परः। 
नयोपकारसाम्मुख्यमायासि तनुवर्तनम्‌।। 

दस्यु की शिव के प्रति उक्ति- हे शिव (हर) आप सब के 
सर्वस्व हैं और भव बन्धन काटने में तत्पर हैं अर्थात्‌ संसार के 
जन्म मरण रूपी बन्धन को बाँधने वाले हैं अतः नय नीति 
और उपकार के अनुकूल शरीर स्थिति को प्राप्त होते हैं। 
अतः विकल्प 3 सही है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-467 


56. इनमें से कौन 'रूपक' नहीं है? 


(A) मृच्छकटिकम्‌ (3) विक्रमोर्वशीयम्‌ 

(©) महावीरचरितम्‌ (0) दशकुमारचरितम्‌ 
व्याख्या- 

ग्रन्थ ग्रन्थकार | विभाजन/विधा 
मृच्छकटिकम्‌ शूद्रक ॥0 अङ्क /प्रकरण 
विक्रमोर्वशीयम्‌ | कालिदास | 5 अङ्क / त्रोटक 
महावीरचरितम्‌ भवभूति 7 अङ्क / नाटक 
दशकुमारचरितम्‌ दण्डी 8उच्छ्वास / गद्यकाव्य 


अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत- कादम्बरीकथामुखम्‌- राजेन्द्र मिश्र, भू.पेज-] 6 


57. शकारी, अवन्तिजा, चाण्डाली एवं ढक्की ये प्रकार 


हैं- 
(4) वेश्याओं के 


(8) विशिष्ट नायिकाओं के 
(0) प्राकृत के 
(0) काव्य की रीतियों के 


व्याख्या- 
मृच्छकटिकम्‌ में शकार नामक पात्र शकारी प्राकृत बोलता 
है। 

व्याकरण तथा अन्य स्रोतों से प्राकृत भाषाओं के नाम 
मिलते हैं जैसे- शकारी, अवन्तिजा, चाण्डाली, ढक्की, 
बाहवीकी, शाबरी, आभीरिका, दाक्षिणात्य, भूतभाषा तथा 
गौणी आदि। 

अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-435 
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नाट्यन्ते नायकप्रोक्तं प्रजामङ्कलसूचकम्‌। 
भरतानां प्रियत्वाच्च तद्‌ वाक्यमभिधीयते॥ 

> आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में दो 
अङ्को के मध्य प्रवेशक का विधान करते हैं- 

व्याख्या- प्रवेशकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः। 

आचार्य धनञ्जय दशरूपक के द्वितीय प्रकाश में रस एवं अङ्कद्वयान्तर्विज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा। 

वृत्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध का वर्णन करते हुये कहते हैं- 


(A) शृङ्गार रस (B) वीररस 


(0) रौद्र रस (D) अद्भुत रस 


(सा.द. 6/57) 
शृङ्गारे कैशिकी, वीरे सात्वत्यारभटी पुनः। गति 
रसे रौद्रे च बीभत्से, वृत्तिः सर्वत्र भारती।। (दश.2.62) प्रवेशक भी निका की हौ भाति वृत्त और वतिष्यमाण 
शृङ्गार रस में कैशिकी वृत्ति, वीररस में सात्त्वती वृत्ति और इतिवृत्त का सूचक हुआ करता है, इसकी योजना दो अड्को 
रौद्र तथा बीभत्स रस में आरभटी का प्रयोग होना चाहिये के नीच में की जाया करती है, इसमें अनुदाचोक्ति अर्थात्‌ 
इसके अतिरिक्त भारती वृत्ति का प्रयोग सभी रसों में होना संस्कृत भिन्न प्राकृत आदि भाषा द्वारा कथावस्तु की सूचना 
चाहिए। हुआ करती है इसका प्रयोग नीच पात्रों का कार्य है। 
रस वृत्ति अतः विकल्प € सही है। 
अ शृङ्गार रस - कैशिकी स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-463 
“ ह. का RT _ Fa 60. निम्नलिखित में से कौन 'कञ्चुकी' की विशेषता 
+ इसके अतिरिक्त सभी रसों में भारती वृत्ति होती है नही ह? 


(A) अन्तःपुर में जाने वाला वृद्ध 


अतः विकल्प 4 सही है। 


B) गुणवान्‌ ब्राह्मण 
स्त्रोत- दशरूपक (द्वितीय प्रकाश)- बैजनाथ पाण्डेय, |पिज-222 COTTE 


(0) सब कार्यो को करने में कुशल 
(D) राजा का विश्वस्त मित्र 


59. नाटक में 'प्रवेशक' का प्रयोग होता है- 


(A) ee पिल्या 
6) दो अंकों कमा आ RRO कञ्चुकी vs ल करते 
। जाती लि ज ठ - अन्तः पुरचरो वृद्धो गु :। 
सर्वकार्यार्थकुशलः कञ्चुकीत्यभिधीयते। 
व्याख्या- (नाट्यशास्त्र) 
> आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में नाटक अन्तःपुर में जाने वाले,वृद्ध, गुणवान्‌ ब्राह्मण को, जो कि 
के प्रारम्भ में नान्दी का विधान करते हुये कहते हैं- सब कार्यो को करने में कुशल होता है, उसे कञ्चुकी कहते 
आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्प्रयुज्यते। हं 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता॥ उपर्युक्त विशेषताओं में राजा का विश्वस्त मित्र होना कञ्चुकी 
(सा.द. 6.24 ) की विशेषता नहीं है | 
देवता, ब्राह्मण तथा राजा आदि की आशीर्वाद युक्त स्तुति अतः विकल्प (0) सही है। 
इसमें की जाती है अतः इसे नान्दी कहते हैं। स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-46] 
> नाटक के अन्त में प्रयुक्त आशीर्वादात्मक पद्य को भरतवाक्य | 6।. “जबनिका' शब्द का अर्थ है- 
कहते हैं। (५) यवन देश की कन्या 
> महाभाष्यकार पतञ्जलि ने ग्रन्थ के आदि मध्य तथा अन्त (8) यबन सैनिक 
में मङ्गलाचरण होना चाहिए, ऐसा कहते हैं (मङ्गलादीनि (0) पर्दे के पीछे 
मङ्गलमध्यानि च मङ्गलान्तानि च काव्यानि प्रथन्ते) भरतवाक्य (D) पर्दा 
सम्भवतः उसी परम्परा के पालनार्थ अन्तिम मङ्गल के रूप 


में नाटकों में रखा गया है। ती लाता माडा 
भरतवाक्य का लक्षण निम्नवत्‌ है आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथम प्रकाश में चूलिका का 


लक्षण करते हुये जवनिका, नेपथ्य, को समान बताते हुये 
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कहते हैं कि- 
'अन्तर्जवनिकासंस्थैश्चूलिकार्थस्य सूचना।' (दशरूपक 7.67) 
जवनिका = पर्दे के भीतर बैठे हुए पात्रों द्वारा दर्शकों को दी 
जाने वाले कथावस्तु की सूचना को चूलिका कहते हैं कुछ 
विद्धानों ने इसे नेपथ्य की संज्ञा दी है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत हिन्दी शब्दकोश- वामन शिवराम आप्टे, पेज-400 


62. 'सूत्रधार' होता है- 
(A) नायक के रूप में अभिनय करने के लिए 
(B) नाटक आरम्भ करने के लिए 


(0) अभिनय का निर्देशन एवं नियन्त्रण करने के लिए 
(D) नान्दी पढ्ने के लिए 


व्याख्या- 
आचार्य भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में सूत्रधार का लक्षण 
निम्नवत प्राप्त होता है- 

$ नाट्यस्य यदनुष्ठानं तत्सूत्रं स्यात्‌ सबीजकम्‌। 

रङ्कदैवतपूजाकूतसूत्रधार उदीरितः॥ 
बीज सहित नाटक के अनुष्ठान को 'सूत्र' कहते हैं, जो 
उसको धारण करने वाला अर्थात्‌ संचालन करने वाला 
होता है तथा रङ्गमञ्च के अधिष्ठातृ देव की पूजा करता है, 
उसे सूत्रधार कहते हैं। 
सूत्रधार का एक अन्य लक्षण इस प्रकार है- 
नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते। 
सूत्रं धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते। । 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत-अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-460 


63. 'मृगनयना' में त्रिलुप्ता उपमा दिखलाने के लिए 
निम्नलिखित विग्रहों में से कौन उपयुक्त है? 

(A) मृगस्य नयना 

(उ) मृगीव नयना चञ्चला 

(0) मृगस्य नयने इव चञ्चले नयने यस्याः सा 

(D) मृगस्य नयने इव नयने यस्याः सा 


व्याख्या- 
भ पूर्णोपमा के लिए उपमान, उपमेय, साधारणधर्म और 
उपमावाचक शब्द ये चारों आवश्यक हैं। उपर्युक्त चारों 
विकल्पों में विकल्प “मृगस्य नयना” (मृग के नेत्र) इस 
वाक्य के उपमान मात्र है इसमें उपमेय “यस्याः” (नायिकायाः) 
का, इव उपमावाचक शब्द का एवं चञ्चले (चञ्चलता) 
रूप साधारण धर्म इन तीनों का अभाव है। इसलिए यह 
त्रिलुप्ता उपमा का उदाहरण है। 
अतः विकल्प (4) सही है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश (दशम उल्लास)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-457 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


64. 'ख' कौन-सी ध्वनि है? 
(A) मूर्धन्य 


(B) तालव्य 


(८) दन्त्य (D) कण्ठ्य 


व्याख्या- 

(4) “ऋटुरषाणां मूर्धा'- ऋ,टवर्ग (ट्‌,द्‌,ड्‌,ढ्‌,ण्‌), र्‌ और 
ष्‌ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अतः यह मूर्धन्य ध्वनि है। 

(8) “इचुयशानां तालु'- इ, चवर्ग (च्‌, छ, ज्‌, झ ञ्‌ ) य्‌ 
और श्‌ का उच्चारण स्थान तालु है अतः यह ध्वनि 
तालव्य ध्वनि है। 

(0) “लतुलसानां दन्ताः'- ल, तवर्ग (त्‌, थ्‌, द्‌, ध्‌, न्‌ ), 
ल्‌ और स्‌ का उच्चारण स्थान दन्त है। अतः यह दन्त्य 
ध्वनि है। 

(D) ' अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः'- अ, कवर्गं (क्‌, ख्‌, 
ग्‌, घ्‌,ङ्‌), ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कण्ठ 
है अतः यह कण्ठ्य ध्वनि है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-26 


65. 'हरिहरौ' में कौन-सा समास है? 


(A) तत्पुरुष 
(B) बहुब्रीहि 
(0) इन्द्र 
(0) उपर्युक्त में से कोई नहीं 
व्याख्या- 
प व्य उदाहरण सूत्र/वार्तिक 
(A) तत्पुरुष- र भय॑- (पञ्चमी भयेन सूत्र से) 
स्तोकात्‌ मुक्तः = स्तोकान्मुक्तः ('स्तोकान्तिक- 
दूरार्थकृच्छ्राणि क्तेन’ से तत्पुरुष समास) 
(उ) बहुब्रीहि- | रूपवती भार्या यस्य सः = रूपवद्धार्यः 
‘अनेकमन्यपदार्थे (2.2.24) सूत्र से। 
(0 इन्र - हरिश्च हरश्च- हरिहरौ चार्थ द्रन्द्र:' सूत्र से द्वन्द्व 


समास होकर न्द्रे घि' से घि संज्ञक हरि का 
पूर्व प्रयोग हुआ। 

अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- अष्टाध्यायी (2.2.32)- ईश्वरचन्द्र, पेज-90 


66. “स्त्रीप्रमाणः ' में समास है- 
(A) अव्ययीभाव 
(0 द्विगु 


(उ) ठन्द् 
(0) बहुव्रीहि 
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व्याख्या- 


समास उदाहरण 


> अव्ययीभाव- अव्ययं-विभक्ति-समीप-समृद्धि.......(2 . .6 ) 


सूत्र से समृद्धि तथा व्युद्धि अर्थ में अव्ययीभाव समास- 
मद्राणां समृद्धिः - सुमद्रम्‌। 
यवनानां व्यृद्धि - दुर्यवनम्‌ 
पञ्चानां गङ्गानां समाहारः = पञ्चगङ्गम्‌ (नदीभिश्च सूत्र से 2.।.20) 
> द्वन्द्व-व्राह्मणी च ब्राह्मणश्च = ब्राह्मणौ 
शूद्री च शूद्रश्च = शूद्रौ 
अजश्च अजा च = अजौ 
> द्विगु- पञ्चानां मूलानां समाहारः = पञ्चमूली 
(आबन्तो वा-वार्तिक) 
त्रयाणां लोकानां समाहारः = त्रिलोकी 
पञ्चानां खट्वानां समाहारः = पञ्चखट्वा 
> बहुब्रीहि- वीराः पुरुषाः सन्ति यस्मिन्‌ (ग्रामे) वीरपुरुषः 
अनेकमन्यपदार्थे (2.2.24) सूत्र से 
अविद्यमानः पुत्रो यस्य सः = अपुत्रः 
सत्री प्रमाणी यस्य सः = स्त्रीप्रमाणः 
अतः विकल्प (0) सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमी व्याख्या (खण्ड-4), पेज-20] 


(A) नखः भिन्नः 
(८) नखे भिन्नः 


(B) नखैः भिन्नः 
(D) नखात्‌ भिन्नः 


व्याख्या- 
भ कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌ ( 2..32 ) 

कर्ता और करण अर्थ में हुए तृतीयान्त समर्थ सुबन्त का 
कृदन्तप्रकृतिक सुबन्त शब्दों के साथ बहुल से समास होता 
है और वह तत्पुरुष समास होता है। 
नखभिन्नः- नाखूनों से चीरा गया। यहाँ भेदन क्रिया में 
नख करण है और अनभिहित भी है अतः कर्तृकरणयोस्तृतीया 
से तृतीया विभक्ति हुई है। 
लौकिक विग्रह- नखैः भिन्नः 
अलौकिक विग्रह- नख भिस्‌ + भिन्न सु। 
अतः विकल्प उ सही है। 

स्त्रोत- समास प्रकरण- राममुनिपाण्डेय, पेज-33 


I5I 


'पञ्चगङ्गम्‌' में कौन सा समास है? 
(A) अव्ययीभाव (B) द्विगु 
(0) कर्मधारय (D) बहुव्रीहि 


व्याख्या- 

> अव्ययीभाव- नदीभिश्च (2..20) होता है और यह 
समास समाहार अर्थ में होता है। इसे अव्ययीभाव समास 
कहते हैं। उदाहरण- पञ्चगङ्गम्‌, सप्तगङ्गम्‌, द्वियमुनम्‌ 

> द्विगु- तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च (2..57 ) तद्धित प्रत्यय 
के अर्थ का विषय हो अथवा उत्तर पद परे हो या समूह अर्थ 
वाच्य हो तो दिशावाची और संख्यावाची सुबन्त का 
समानाधिकरण सुबन्त के साथ तत्पुरुष समास होता 
है।उदाहरण- षाण्मातुरः, द्वैमातुरः । 

> कर्मधारय- उपमानानि सामान्यवचनैः (2..55) उपमान 
वाचक सुबन्त का सामान्य (साधारण धर्म) धर्म के वाचक 
सुबन्त के साथ समास होता है। उदाहरण- घनश्यामः, 
चन्द्राह्वादकः 

> बहुव्रीहि- अनेकमन्यपदार्थे (2.2.24) अन्यपद के अर्थ 

में वर्तमान अनेक प्रथमान्तों का विकल्प से बहुव्रीहि समास 

होता है। उहदारण- चन्द्रशेखरः, चक्रपाणिः, चन्द्रकान्तिः, । 

अतः विकल्प 4 सही है। 

लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमी व्याख्या (खण्ड-4 ), पेज-20१ 


, "सप्तर्षयः? में समास है- 
( 4 ) तत्पुरुष 
(८) द्विगु 


( 8 ) बहुव्रीहि 
(9 ) कर्मधारय 


व्याख्या- 


लौकिक विग्रह समस्तपद 


A. तत्पुरुष- सप्त च ते ऋषयः = सप्तर्षयः 


8. बहुत्रीहि- दत्तं धनं यस्मै सः ८ दत्तधनः 


दत्तं चित्तं येन सः > दत्तचित्तः 
चतुर्णा युगानां समाहारः चतुर्युगम्‌ 
9. कर्मधारय- 


पञ्चानां पात्राणां समाहारः पञ्चपात्रम्‌ 


कुत्सितः 
कुत्सितः 
कुत्सितः 
अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमृदी (2..50)- गोविन्दाचार्य, पेज-925 


पुरुषः 
देशः 
प्रभु: 


कुपुरुषः 
किंदेशः 
किम्प्रभु 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


70. 'सम्प्रदान' में कौन-सी विभक्ति होती है ? 


( 4 ) द्वितीया ( B ) तृतीया 


(D ) पञ्चमी 


(€ ) चतुर्थी 


व्याख्या- 


(A) द्वितीया- कर्मणि द्वितीया (2.3.2) अनुक्त कर्म में द्वितीया 


विभक्ति होती है। 
उदाहरण- हरिं भजति (हरि को भजता है।) 


(B) तृतीया- कर्तृकरणयोस्तृतीया (2.3.8) अनुक्त कर्त्ता 


(D) 


स्त्रोत 


तथा करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। 
उदाहरण- रामेण बाणेन हतो बाली। (राम के द्वारा बाण से 
बाली मारा गया।) 

चतुर्थी- चतुर्थी सम्प्रदाने (2.3.3) अनभिहित सम्प्रदान 
कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। 

उदाहरण-विप्राय गां ददाति। (ब्राह्मण को गाय देता है।) 
पञ्चमी- अपादाने पञ्चमी (2.3.28) अनभिहित अपादान 
कारक में पञ्चमी विभक्ति होती है। 

उदाहरण- धावतोऽश्वात्‌ पतति (दौड़ते हुए घोड़े से-गिस्ता 
है।) 

अतः विकल्प € सही है। 

अष्टाध्यायी (2.3.3)- ईश्वरचन्द्र, पेज-।97 


, "कटे आस्ते' यह कैसा आधार है ? 


( 4) वैषयिक ( B) अभिव्यापक 


(८) औपश्लेषिक (9 ) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


व्याख्या- 
आधार तीन प्रकार का होता है- 

औपश्लेषिक आधार- जिस आधार का साथ आधेय 
के साथ भौतिक संश्लेष होता है उस आधार को औपश्लेषिक 
आधार कहते हैं। 

उदाहरण- कटे आस्ते (चटाई पर बैठता है ) यहाँ पर 
बैठना क्रिया का साक्षात्‌ आश्रय है कर्त्ता। कर्ता का आधार 
“कट” है कर्ता का कट' के साथ स्पर्शमात्र संयोग है अतः 
यह औपश्लेषिक आधार है। 

वैषयिक आधार- जिस आधार के साथ आधेय का 
बौद्धिक संश्लेष हो उसे वैषयिक आधार कहते हैं। 
उदाहरण- मोक्षे इच्छाऽस्ति (मोक्ष विषयक इच्छा है)- यहाँ 
इच्छा का विषय मोक्ष है, इच्छा रूपी कर्ता के वैषयिक 


. “येनाङ्गविकारः ' एवं ' इत्थम्भूतलक्षणे ' सूत्रों से 


व्याख्यास्मि 


अभिव्यापक आधार- जिस आधार के सम्पूर्ण अवयवों 
में आधेय व्याप्त रहता है उसे अभिव्यापक आधार कहते हैं 
आधार और आधेय में व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध रहता 
है। 

उदाहरण- सर्वस्मिन्‌ आत्मा अस्ति (सब में आत्मा है ) 
यहाँ कर्ता 'आत्मा' सर्व में व्याप्त है। 

अतः विकल्प ८ सही है। 

संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-275 


विभक्ति होती है- 
(५ ) द्वितीया 
(€ ) तृतीया 


( B ) द्वितीया एवं तृतीया 
( D ) तृतीया एवं पञ्चमी 


'व्याख्या- 


द्वितीया- अधिशीङ्स्थासां कर्म ( ].4.46 ) 

यदि शीङ्‌, स्था और आस्‌ धातुओं के पहले अधि उपसर्ग 
लगा हो तो क्रिया के आधार की कर्मसञ्ज्ञा होती है। 
उदा0- हरिः वैकुण्ठम्‌ अधिशेते । 

उपान्वध्याङ्बशः ( .4.48 ) यदि वस्‌ धातु के पूर्व 
उप, अनु, अधि और आङ्‌ उपसर्ग लगा हो तो उसके 
आधार की कर्मसञ्ज्ञा होती है। 

उदा0- उपवसति अनुवसति अधिवसति आवसति वा 
वैकुण्ठं हरिः। 

तृतीया- ]. येनाङ्गविकारः (2.3.20.) जिस विकृत 
अङ्ग के द्वारा आङ्गी का विकार लक्षित हो उस अवयववाची 
शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। 

उदाहरण- अक्ष्णा काणः 

इत्थम्भूतलक्षणे ( 2.3.2॥ ) किसी प्रकार-विशेष को 
प्राप्त हुए व्यक्ति अथवा वस्तु से लक्षण ज्ञापित होने पर 
जिससे लक्षण ज्ञापित होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती 
है। उदाहरण- जटाभिः तापसः। 

पञ्चमी . अकर्तर्यृणे पञ्चमी (2.3.24) कर्तृभिन्न हेतुभूत 
ऋणवाचक से पञ्चमी विभक्ति होती है। 

उदा.- शताद्‌ बद्धः | 

विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ ( 2.3.25 ) स्त्रीलिङ्ग भिन्न 
गुणवाचक हेतु में विकल्प से पञ्चमी विभक्ति होती है। 
उदा.- जाड्यात्‌ जाड्येन वा बद्धः । 

अतः विकल्प ' € ' सही है। 


आधार मोक्ष की आधारोऽधिकरणं सूत्र से अधिकरण संज्ञा स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-] 97,399 


और सप्तमी विभक्ति। 


73. 


(A) 


(B) 


(८) 


“नक्षत्रवाची' शब्द काल विशेष को प्रकट करता 
है तो विभक्ति होती है- 


( A) तृतीया-पञ्चमी (5 ) प्रथमा-सप्तमी 


(€) द्वितीया-तृतीया (9) तृतीया-सप्तमी 


व्याख्या- 
तृतीया-पञ्चमी- विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ (2.3.25)- 


स्रीलिङ्ग भिन्न गुणवाचक हेतु में तृतीया तथा विकल्प से अन 


पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे- जाड्यात्‌ जाड्येन वा 
बद्धः । 

प्रथमा-सप्तमी- ।. यतश्चाध्वकालनिर्माणं तत्र पञ्चमी 
(वा.) 2. तद्युक्तादध्वनः प्रथमासप्तम्यौ (वा.) 

जहाँ से काल अथवा मार्ग का परिमाण किया जाय वहाँ 
पञ्चमी विभक्ति होती है तथा “तदयुक्तादध्वन.......” वार्तिक 
से प्रथमा और सप्तमी विभक्ति होती है जैसे-वनाद्‌ ग्रामो 
योजनं वा। 

द्वितीया-तृतीया- संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि (2.3.22) 
सम्‌ उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के अनभिहित कर्म में द्वितीया 
तथा विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे --पित्रा 
पितरं वा सञ्जानीते। 

तृतीया-सप्तमी- नक्षत्रे लुपि (2.3.45) लुबन्त॑ नक्षत्रवाची 
शब्द से अधिकरण अर्थ में तृतीया और सप्तमी विभक्ति 
होती है। जैसे- मूलेनावाहायेद्‌ देवीं श्रवणेन श्रवणे वा विसर्जयेत। 
अतः विकल्प 'D' सही है। 

कारकप्रकरण (2.3.45)- राममुनि पाण्डेय, पेज-]00 


. “एधनीयम्‌' में कौन-सा प्रत्यय है ? 
(५) तव्यत्‌ 


(A) 


(B) 


(८) 


( 8 ) अनीयर्‌ 


(८) यत्‌ (9) ण्यत्‌ 


व्याख्या- 

तव्यत्‌ प्रत्यय- तव्यत्तव्यानीयरः (3..96) 
पठितव्यम्‌ = पठ्‌ + तव्यत्‌, गन्तव्यम्‌ = गम्‌+तव्यत्‌, 
चलितव्यम्‌ = चल्‌ + तव्यत्‌ 

अनीयर्‌ प्रत्यय- तव्यत्तव्यानीयरः (3.].96) 

धातु से तव्यत्‌, तव्य, अनीयर्‌ प्रत्यय होते हैं। 
उदाहरण- एधनीयम्‌ = एध्‌ + अनीयर्‌, 


शयनीयम्‌ = शी + अनीयर्‌, गमनीयम्‌ = गम्‌ + अनीयर्‌ 


यत्‌ प्रत्यय- अचो यत्‌ (3.१.97) अच्‌ प्रत्याहार के 
वर्ण अन्त में हो ऐसे धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता है। 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2005 


00) 


> 


> 


> 
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उदाहरण- चेयम्‌ = चि + यत्‌, पेयम्‌ = पा + यत्‌, 
देयम्‌ = दा + यत्‌ 

ण्यत्‌ प्रत्यय- ऋहलो ण्यत्‌ (3.].।24) ऋवर्णान्त और 
हलन्त धातुओं से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है। 

उदाहरण- कार्यम्‌ = कृ + ण्यत्‌, हार्यम्‌ = हृ + ण्यत्‌, 
धार्यम्‌ = धृ + ण्यत्‌ 

अतः विकल्प 9 सही है। 

लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमी व्याख्या (खण्ड-3) पेज-27 


, 'गौरी' में कौन-सा प्रत्यय है ? 


(A) ङीप्‌ 
(९) टाप्‌ 


( 8 ) ङीष्‌ 
(D)ति 


व्याख्या- 
ङीप्‌ प्रत्यय- वयसि प्रथमे (4..20)- प्रथम अवस्था 
अर्थात्‌ कौमार अवस्था के सूचक शब्दों से स्त्रीत्व की 
विवक्षा में डीपू प्रत्यय होता है। उदाहरण- 
कुमारी,किशोरी। 

ङीष्‌ प्रत्यय- षिद्गौरादिभ्यश्च (4..47) जिस शब्द में 
षकार की इत्‌ सञ्ज्ञा हो गई हो ऐसे शब्दों से और गौर 
आदि गणपठित शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ 
प्रत्यय होता है। 

उदाहरण- गौरी, नर्तकी, गाग्यायणी। 

टाप्‌ प्रत्यय- अजाद्यतष्टाप्‌ (4.।.4) अज आदि गण 
में पढ़े गए शब्द अथवा हृस्व अकारान्त शब्दों से स्त्रीत्व 
की विवक्षा में टापू प्रत्यय होता है। 

उदाहरण- अजा,अश्वा,एडका,चटका। 

ति प्रत्यय- युनस्तिः (4..77)- युवन्‌ शब्द से स्त्रीत्व 
की विवक्षा में ति प्रत्यय होता है उदाहरण- युवतिः। 

अतः विकल्प B सही है। 

लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमी व्याख्या (खण्ड-6)- पेज-24 


. “सूर्या में कौन-सा प्रत्यय है ? 


(A) टाप्‌ 
(०८) ङीप्‌ 


(B) चाप्‌ 
(D ) ङ्‌ 


व्याख्या- 


(A) टाप्‌ प्रत्यय- अजाद्यतष्टाप्‌ (4..4) अज आदि गण में 


पढ़े गए शब्द अथवा हृस्व अकारान्त शब्दों से स्त्रीत्व की 
विवक्षा में टापू प्रत्यय होता है- 
उदाहरण- बाला,मूषिका, गङ्गा, सर्वा | 
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(उ) चाप्‌ प्रत्यय- सूर्याद्‌ देवतायां चाब्वाच्यः (वा0) सूर्य इस 


प्रातिपदिक से पुंयोग में देवता स्त्रीत्व वाच्य होने पर चाप्‌ 


प्रत्यय होता है। उदाहरण- सूर्या 

(0 ङीप्‌ प्रत्यय- वयसि प्रथमे (4.7.20) प्रथम अवस्था 
अर्थात्‌ कौमार अवस्था के सूचक शब्दों से स्त्रीत्व की 
विवक्षा में डीपू प्रत्यय होता है। उदाहरण- कुमारी,किशोरी। 

(D) ऊङ्‌ प्रत्यय- ऊङ्तः (4..66) जिसकी उपधा में 
अकार न हो ऐसे मनुष्यवाची उदन्त प्रातिपदिक शब्द से 
स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊड प्रत्यय होता है। 
उदाहरण- कुरूः 
अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-32 


77. श्यन्‌, शः तथा श्नुः प्राप्त होते है क्रमशः- 
(A) दिवादि, तुदादि एवं स्वादि में 


(8) तुदादि,जुहोत्यादि एबं दिवादि में 
(0) अदादि, चुरादि एवं स्वादि में 
(D) भ्वादि, दिवादि एवं तुदादि में 


व्याख्या- 


गण 


धातु संख्या | विकिरण| विकिरण सूत्र 


।. भ्वादिगण कर्तरि शप्‌ 

2. अदादिगण 

3. जुहोत्यादिगण जुहोत्यादिभ्यः श्लुः 

4. दिवादिगण दिवादिभ्यः श्यन्‌ 

5. स्वादिगण स्वादिभ्यः श्नुः 

6. तुदादिगण तुदादिभ्यः शः 

7. रुधादिगण रुधादिभ्यः श्नम्‌ 

8. तनादिगण तनादिकृञ्भ्यः उः 

9. क्रयादिगण क्रयादिभ्यः श्ना 

]0. चुरादिगण सत्यापपाशरूपवीणा 
तूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्ण 

चुरादिभ्योणिच्‌ 


अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- रचनानुवादकोमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-42 


78. 'वैनतेय' पद में किस प्रत्यय का विधान है? 
(A) मयट्‌ (४) वतुप्‌ 
( D) मतुप्‌ 


(०८) ढक्‌ 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 

(A) मयद- मयड्‌ वैतयोर्भाषायामभक्ष्याऽऽच्छादनयोः 
(4.3.440) भक्ष्य तथा आच्छादन अभिधान को छोड़कर 
विकार अथवा अवयव अर्था में षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिक 
से विकल्प से मयट्‌ प्रत्यय होता है, लौकिक प्रयोग के 
विषय में। 
उदाहरण- अश्ममयम्‌, भस्ममयम्‌, सुपर्णमयम्‌ 

(उ) वतुप्‌- यत्तदेतेभ्यः परिणामे वतुप्‌ (5.2.39) परिमाण 
अर्थ में विद्यमान यद्‌, एतद्‌ इन प्रथमान्त प्रातिपदिकों से 
“वह परिमाण है इसका” इस अर्थ में वतुप्‌ प्रत्यय होता है। 
उदाहरण- यावान्‌, तावान्‌, एतावान्‌ 

(0) ढक- ख्रीभ्यो ढक! (4..20) आपत्य अर्थ में 
ख्रीप्रत्ययान्त शब्दों से ढक्‌ प्रत्यय होता है। 
वैनतेयः (गरुण), कौन्तेयः (अर्जुन), राधेयः (कर्ण) 

(१) मतुप्‌- रसादिभ्यश्च (5.2.95) “यह है इसका’, “यह है 
इसमें” इन अर्थो में प्रथमा समर्थ रसादि प्रातिपदिकों से 
मतुप्‌ प्रत्यय होता है। उदाहरण- रसवान्‌ , रूपवान्‌ 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-274 


79. 'एडका' शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? 


(A) टाप्‌ 
(९) डाप्‌ 


च्याख्या- 

(^) टाप्‌ प्रत्यय विधायक विधि सूत्र- 'अजाद्यतष्टाप्‌' 
(4...4) अजादि गण में पढ़े गये शब्द अथवा हृस्व 
FF शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में टापू प्रत्यय होता 

| 
उदाहरण- सर्वा, मेधा, एडका 

(3) चाप- सूर्याद्‌ देवतायां चाब्वाच्यः' (वा.) सूर्य इस प्रातिपदिक 
से पुंयोग में देवता स्त्रीत्व वाच्य होने पर चाप्‌ प्रत्यय होता 
है। यह सूत्र 'पुंयोगादाख्यायाम्‌ः का अपवाद है। उदाहरण- 
सूर्या 

(0) ङीप्‌ प्रत्यय विधायक विधिसूत्र- 'उगितश्च' ( 4..6 ) 
जिसमें उक्‌ अर्थात्‌ उ, क्र, ल, की इत्सज्ज्ञा हो गई हो 
हा प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीप्‌ प्रत्यय होता 

| 
उदाहरण- भवती,भवन्ती, पचन्ती, दीव्यन्ती। 

(D) ङीष्‌ प्रत्यय विधायक विधि सूत्र- 

‘क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌, (4..50) क्रीत शब्द जिस के 
अन्त में तथा करणवाचक जिस का पूर्वावयव हो उस 
अदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में 'डीष्‌' प्रत्यय 
होता है- उदाहरण- वसनक्रीती 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमी व्याख्या (खण्ड-6) पेज-4 


(3) चाप्‌ 
(D ) ङीष्‌ 


(५ ) डीष्‌ 


(B) ङीन्‌ 
(D ) रङ 


(९) टाप्‌ 


व्याख्या- 
(A) “इतो मनुष्यजातेः ' ( 4.].65 ) ङीष्‌ प्रत्यय करने वाला 
सूत्र मनुष्यजाति वाचक हृस्व इकार प्रातिपदिक से परे डीष्‌ 
प्रत्यय हो जाता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। 

उदाहरण- दाक्षी- यहाँ “दक्ष” प्रातिपादिक से “तस्याऽपत्यम्‌' 
के अर्थ में “अत्‌ इज्‌” सूत्र से तद्धित सज्ज्ञक इञ्‌ प्रत्यय 
होकर आदिवृद्धि एवं “यस्येति च द्वारा भसञ्ज्ञक अकार 
का लोप करने पर दाक्षि यह हृस्व-इकारान्त प्रातिपदिक 
निष्पन्न होता है। 

अप्रत्ययान्त होने से गोत्र च चरणै सह” के लक्षणानुसार 
यह जातिवाचक है। मनुष्य जाति का वाचक होने के कारण 
स्त्रीत्व की विवक्षा में इतो मनुष्यजातेः” सूत्र द्वारा डीष्‌ 
प्रत्यय होता है, भसञ्ज्ञक इकार का “यस्येति च' से लोप 
करके विभक्ति कार्य करने पर दाक्षी प्रयोग सिद्ध होता है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

“शार्ङ्गरवाद्यञो ङीन्‌' ( 4..73 ) डीन्‌ प्रत्यय करने 
वाला सूत्र शार्ङ्गरव आदि गणपठित प्रातिपदिक से तथा 
अज्‌ प्रत्यय का जो अकार तदन्त जातिवाचक प्रातिपदिक 
से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीन्‌ प्रत्यय होता है। 

उदाहरण- शार्ङ्गरवी,बैदी, ब्राह्मणी । 

अजाद्यतष्टाप्‌ ( 4..4 ) टाप्‌ प्रत्यय करने वाला सूत्रः 
अज आदि गण में पढ़े गये शब्द अथवा हस्व अकारान्त 
शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप्‌ प्रत्यय होता है। 
उदाहरण- अजा, एडका, अश्वा, चटका, मूषिका, बाला, 
होडा, मन्दा आदि। 

पङ्गोश्च ( 4..68 ) ऊङ्‌ प्रत्यय विधायक विधिसूत्र - 
पङ्गु इस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊङ्‌ प्रत्यय 
होता है। उदाहरण- पङ्गः 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (4..65)- गोविन्दाचार्य, पेज-74 


(B) 


(८) 


. “वयसि प्रथमे' सूत्र से विहित प्रत्यय है- 


(५) डीप्‌ 
(८) ङीष्‌ 
व्याख्या- 
वयसि प्रथमे ( 4..20 ) प्रथम अवस्था अर्थात्‌ कौमार 
अवस्था में सूचक शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीप्‌ 
प्रत्यय होता है। उदाहरण-कुमारी, किशोरी। 

अतः विकल्प 4 सही है। 


(B) टाप्‌ 
(D ) ङीन्‌ 


(A) 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2005 
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(3) अजाद्यतष्टाप्‌ ( 4..4 )- अज आदि गण में पढ़े गए 
शब्द अथवा हृस्व अकारान्त शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में 
टापू प्रत्यय होता है। 
उदाहरण- मूषिका, अजा, बाला आदि। 

(0 द्विगोः (4..24 ) अदन्त द्विगुसमास से स्त्रीत्व की 
विवक्षा में डीप्‌ प्रत्यय होता है। उदाहरण- त्रिलोकी, 

(0) शार्ङ्गरवाद्यञो ङीन्‌ ( 4..73 ) शारङ्गरव आदि गणपठित 
शब्दों तथा अजू प्रत्यय अन्त में हो ऐसे जातिवाचक प्रातिपदिकों 
से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीन्‌ प्रत्यय होता है। उदाहरण- 
शार्ङ्गरवी, बैदी, ब्राह्मणी। 

स्त्रोत- अष्टाध्यायी (4..20)- ईश्वरचन्द्र, पेज-427 


82. अद्‌ भक्षणे धातु का लुङ्लकार प्रथम पुरुष 
एकवचन का रूप है- 


( A) अघसः 
(९८ ) आदत्‌ 


( 8 ) अघसत्‌ 
(9 ) अत्स्यति 


व्याख्या- 
अद्‌ (खाना) परस्मैपद, अनिट्‌ , सकर्मक। 
प्र0पु0 अघसत्‌ अघसताम्‌ 
प0पु० अघसः अघसतम्‌ 
अघसाव 


प्र0पु0 अत्स्यति 
प्0पु0 अत्स्यसि 


अतः विकल्प 5 सही है। 


स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी,पेज-]60 


83. 'असि' मे लकार है- 
(५) लट (5) लिट 


(०) लुङः 


(८) लङ्‌ 


॥56 संस्कृतगङ्गा, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 85. निम्नलिखित मैं शुद्ध वाक्य है- 
अस्‌ (होना) परस्मैपद, सेट्‌ , अकर्मक, (५ ) मया चन्द्रः पश्यति 


A. लट्‌ लकार 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 


( 8 ) मया चन्द्रः पश्यते 


( € ) मया चन्द्रः दूश्यते 
(D ) मया चन्द्रः पश्यामि 


व्याख्या- 
भ “मया चन्द्रः दृश्यते” कर्मवाच्य का वाक्य हे | 
* कर्मवाच्य में कर्म उक्त होने के कारण क्रिया कर्म के 


pe वि तः र अनुसार होती है तथा कर्ता के अनुक्त होने से 

50 अवि बभविव बभविम 'कर्तृकरणयोस्तृतीया ' सूत्र से कर्ता में तृतीया विभक्ति होती 
ह 
प्र0पु0 आसीत्‌ आस्ताम्‌ भ उपर्युक्त वाक्य में दृश धातु में यक्‌ प्रत्यय लगकर आत्मनेपद 
प०पु0 आसीः आस्तम्‌ रूप दृश्यते बना है। 

0पु0 आसम्‌ आस्व अतः विकल्प ' €' सही है। 
स्त्रोत- वस्तुनिष्ठ संस्कृतव्याकरणम्‌ सर्वज्ञभूषण, पेज-67 
oe धः 86. “तया भूयते' का कर्तृवाच्य प्रयोग है- 

5 अय लाय (५) सा भवति (३) सः भवति 
RESP Bi 
स्त्रोत- रचनानुवादकोमुदी- कपिलदेव द्विवेदी,पेज- 60 व्याख्या- 

84. 'अस्‌ ' धातु का छूद लकार प्रथम पुरुष “तया भूयते’ इस भाववाच्य का कर्तृवाच्य होगा- “सा भवति” 

एकवचन का रूप होगा- भ कर्तृवाच्य- इसमें कर्ता मुख्य होता है। कर्ता के अनुसार ही 
(५ ) भविष्यति ( 8) असि क्रिया का रूप होता है। कर्तृवाच्य में कर्त्ता में प्रथमा, कर्म 
( ट ) अस्मि (D ) सन्ति में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। 
व्याख्या- भाववाच्य 
अस्‌ धातु (होना), सेट, अकर्मक, परस्मैपद * सा भवति तया भूयते 
abe bs 
एकवचन ड्विवचन बहुबचन * सः भविष्यति तेन भविष्यते 
भविष्यतः भ सा भविष्यति तया भविष्यते 
भविष्यथः अतः विकल्प ५ सही है। 
भविष्यावः स्त्रोत- रचनानुवादकोमुदी- कपिलदेव द्विवेदी,पेज-] 5 


87. कर्मवाच्य सम्भव है- 
( 4) सकर्मक अकर्मक में 
( 8 ) केवल सकर्मक में 


( € ) केवल अकर्मक में 
(D ) उपर्युक्त सभी में 


अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- रचनानुवादकोमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-60 


व्याख्या- 
कर्मवाच्य के नियम- 

केवल सकर्मक धातुओं से ही कर्मवाच्य होता है, इसमें 
कर्म की प्रधानता होती है। 

कर्म के अनुसार ही क्रिया के लिङ्ग, विभक्ति और वचन 
होते हैं। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है, कर्ता में 
तृतीया होती है, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता हे | 
कर्मवाच्य में लट्‌ आदि में धातु के अन्त में यक्‌ (य) 
प्रत्यय लगता है। अतः विकल्प 5 है। 

संस्कृत व्याकरण प्रेवशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-44 


. “मैं जाना चाहता हुँ'' का संस्कृत रूपान्तर है - 
( ५ ) अहम्‌ आजिगमिषामि 


(5 ) अहं जिगमिषामि 
( € ) अहं गमिष्यामि 
(D ) अहं गन्तुं नेच्छामि 


व्याख्या- 

मैं जाना चाहता हूँ” इस वाक्य का तुमुन्‌ प्रत्यय का प्रयोग 
करके अनुवाद होगा- 

अहं गन्तुम्‌ इच्छामि। इसी वाक्य का “सन्‌/ प्रत्ययान्त 
अनुवाद होगा। 

अहं जिगमिषामि। अतः विकल्प 8 सही है। 

संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-460 


घबराइए नहीं।'' इस वाक्य का सही संस्कृत 
रूपान्तर है- 

(A) का त्वरा। रेलयानं न चलति। व्याकुली मा 
भूः। 

का त्वरा। चिरेण प्रयास्यति रेलयानम्‌। मा स्म 
व्याकुली भूः। 

का शीघ्रता। रेलयानमद्य न चलिष्यति। मा 
स्म व्याकुलताम्‌। 

शीघ्रता का। अचिरं प्रयास्यति रेलयानम्‌। 
मा स्म व्याकुली भूः। 


(B) 


(© 


(D) 


व्याख्या- 

का त्वरा। चिरेण प्रयास्यति रेलयानम्‌। मा स्म व्याकुली भूः। 
इस वाक्य में त्वरा का अर्थ शीघ्रता है, चिरेण अव्यय का 
अर्थ है देर से, प्रयास्यति “या' धातु लटूलकार प्रथमपुरुष 
एकवचन है। “मा स्म व्याकुली भूः” में स्म के प्रयोग के 
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कारण भू धातु लुङ्‌ लकार मध्यम पुरुष एकवचन में अभूः 
में अट्‌ का आगम नहीं हुआ है। 
अतः विकल्प ' B' सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-460 


90. ध्वनिपरिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण है- 
( A) प्रयत्न लाघव 


( 8 ) शीघ्रभाषण 


( € ) बलाघात ( D ) कृत्रिमता 


व्याख्या- 

(4) प्रयत्नलाघव या मुखसुख- प्रयत्न लाघव को उच्चारण 
सुविधा या उच्चारण-सौकर्य भी कहते हैं। यह ध्वनि परिवर्तन 
का सबसे प्रमुख कारण है मनुष्य स्वभाव से ही कम प्रयत्न 
करके अधिक लाभ उठाना चाहता है। मुखसुख के लिए 
कठिन शब्दों को सरल बनाया जाता है- जैसे- सत्य का 
सच, कर्म का काम, प्रचार का परचार, चक्र का चक्कर, 
हास्पिटल का अस्पताल आदि। 

(3) शीघ्रभाषण- शीघ्र बोलने के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन 
हो जाता है जैसे- किसने से किन्ने, अब ही से अभी 
भातृजाया से भौजी, पद्मदत्त दादा से पद्दा आदि। 

(©) बलाघात- जिस ध्वनि पर बल दिया जाता है वह ध्वनि 
शेष रहती है, अन्य निर्बल ध्वनियाँ क्षीण हो जाती हैं। 

(0) कृत्रिमता- आत्माभिव्यक्ति के लिए कुछ व्यक्ति शब्दों को 
तोड़-मरोड़कर बोलते हैं। इसका स्थायीभाव नहीं होता। 
जैसे- भाई से भइया, भ्राता। स्पष्ट से अस्पष्ट आदि। 
अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-227 


(५ ) भौतिक नियमों से 
(5) जैविक नियमों से 


( € )व्याकरण नियमों से 
( 0 ) ध्वनि नियमों से 


व्याख्या- 

अ ग्रेम, ग्रासमान और वर्नर नियम मूल भारोपीय भाषा से 
सम्बद्ध है इन नियमों में मुल भारोपीय भाषा की ध्वनियों 
के परिवर्तन का वर्णन है। 


॥58 संस्कृतगड़ा, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


ह जनम मर ध्वनि) निकल जाती है जहाँ पर द्वितीय वर्ण से ऊष्म ध्वनि 
विर त्‌ प्‌ निकलती है वहाँ पर प्रथम वर्ण में ऊष्म ध्वनि आ जाती 

(अघोष अल्पप्राण) है। जैसे- भभार से बभार 

* वर्नर नियम- 
मूल भारोपीय भाषा शब्दों के क्‌, त्‌, प्‌ को जर्मनिक 
(घोष अल्पप्राण) ख्‌ (हु) थ्‌ फ्‌ भाषाओं में ह, थ्‌, फ्‌, तभी होता है जब मूल भाषा में 
ग्‌द्ब्‌ निक बा अव्यवहित पूर्व कोई उदात्त स्वर होता हे यदि उदात्त स्वर 
(महाप्राण) 


क्‌, तू, प्‌ के बाद हो तो उनके स्थान पर क्रमश ग्‌, द्‌, ब्‌ 
होते हैं। अतः विकल्प 9 सही है। 


भ ग्रासमान नियम- संस्कृत और ग्रीक भाषाओं में दो अव्यवहित १ 
हि स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-24 


सोष्म ध्वनियों में से सामान्यतया प्रथम ऊष्म ध्वनि (ह 


» भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण विषयक कौन-सा विकल्प सही है? 
( ५ ) योगात्मक, वियोगात्मक, संयोगात्मक, एकल 


( छ ) अयोगात्मक, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट 
(€) श्लिष्ट, अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, विश्लिष्ट 
(D ) चीनी, भारोपीय, द्रविड, लैटिन 


व्याख्या- 


भाषा 


अयोगात्मक (चीनी, तिब्बती, बर्मी) योगात्मक 
अश्लिष्ठ श्लिष्ट प्रश्लिष्ट 
विधि... Lait” 
| | 
अन्तर्मुखी | | 
संयोगात्मक वियोगात्मक संयोग0 वियोगा0 
(अरबी) (हिब्रू) (संस्कृत) (हिन्दी) 


पूर्णप्रश्लिष्ट आंशिक प्रश्लिष्ट 
(चेरोफी) बास्क 
[| [||| 
पूर्वयोगात्मक मध्ययोगात्मक अन्त्ययोगात्मक _ पूर्वान्तयोगात्मक 
काफिर सन्थाली तुर्की मफोर 


अतः विकल्प ' उ' सही है। 
स्त्रोत- भाषाविज्ञान- कर्ण सिंह, पेज-56 


93. तुखारी ( तोखारी ) शाखा का पता कब लगा? 
(५ ) इक्कीसवी शताब्दी में 
(३) बीसवीं शताब्दी में 


( € ) अट्डारहबीं शताब्दी में 
(D ) उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं 


व्याख्या- 
* फ्रेंच और जर्मन्‌ विद्वानों ने 20 वीं सदी के प्रारम्भ में मध्य 

एशिया के तुर्फान प्रदेश भारतीय लिपि (ब्राह्मी और खरोष्ठी) 
में लिखे अनेक ग्रन्थ और पत्र प्राप्त किये। इनके अध्ययन 
के पश्चात्‌ प्रो? सीग ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह 
भारोपीय परिवार में केन्टुम्‌ वर्ग की भाषा है। 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र कपिलदेव द्विवेदी, पेज-395 


; 'उष्ट का ऊँट' ध्वनि परिवर्तन निम्नलिखित में 
से कौन-सा प्रकार है? 
( A) विपर्यय 
(€) आगम 


( B ) लोप 
( 0 ) अनुनासिकता 


व्याख्या- 
वर्ण विपर्यय- इसको विपर्यय, वर्ण प्रत्यय, स्थान विपर्ययं 
भी कहते हैं। कभी-कभी किसी शब्द में आने वाले स्वर या 
व्यञ्जन का स्थान असावधानी के कारण या जान बूझकर 
बदल देते हैं। 

उदाहरण- हिंस्‌ से सिंह,स्नान से नहाना,लखनऊ से 
नखलऊ। 

वर्ण लोप- मुखसुख, प्रयत्नलाघव आदि के कारण कुछ 
ध्वनियां का लोप हो जाता है। ये लोप तीन प्रकार के होते 
हैं- स्वर लोप, व्यञ्जन लोप, अक्षर लोप 

उदाहरण- आभ्यन्तर से भीतर (आदि स्वर लोप) 

स्थान से थान (आदि व्यञ्जन लोप) 

अनाज से नाज (आदि स्वरलोप) 

आगम- उच्चारण की सुविधा के लिये शब्दों के आदि, 
मध्य या अन्त में कुछ ध्वनियाँ जोड़ दी जाती है इन्हें 
आगम कहते हैं आगम के तीन भेद हैं- आदि स्वरागम या 
प्रागुपजन, मध्य स्वरागम या स्वरभक्ति, अन्त्य स्वरागम 
(अक्षर आगम) 

सत्री से इस्त्री, स्नान से अस्नान, ओष्ठ से होंठ 


(A 


Ns 


(B 


Ns 


(C 


Ns 
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(D) अनुनासिकता- मुखसुख के लिये अनुनासिकरहित शब्दों 
को भी अनुनासिकयुक्त कर देते हैं यह अनुनासिकता दो 
प्रकार की है- सकारण तथा अकारण। 
उदाहरण- उष्ट-ऊट (अकारण अनुनासिकता), अक्षि- 
आँख (अकारण अनुनासिकता), चन्द्र-चाँद (सकारण 
अनुनासिकता), अन्धकार से अन्धेरा (सकारण अनुनासिकता) 
अतः विकल्प 'D' सही है। 

स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-237 


95. 'अवेस्ता' भाषा है- 
(A) ईरानी 


(B) भारतीय 


(0) ग्रीक (0) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


व्याख्या- 

(4) भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। इसका भी प्राचीनतम 
रूप वैदिक संस्कृत है। ईरान की प्राचीन भाषा अवेस्ता है। 
ईरानियों के धर्मग्रन्थ का नाम अवेस्ता है इनकी भाषा भी 
अवेस्ता है। “अवेस्ता” संस्कृत 'अवस्था' का अपभ्रंश है 
इसका अर्थ है व्यवस्थित, परिनिष्ठित रूप।अवेस्ता शब्द 
धर्मग्रन्थ का वाचक है। अतः विकल्प 4 सही है। 

(8) भारतीय आर्यभाषाओं को काल की दृष्टि से तीन भागों 


में बाँटा गया है- 

0) प्राचीन भारतीय आर्यभाषायें-2500ई.पूञसे 500ई पू. 
तक 

() मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाएँ- 500 ई, फू से 7000 
ई.पू. तक 


(0) आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ- 7000 ईपू. से 
वर्तमान समय तक 
(0) ग्रीस में सामान्य रूप से प्रचलित जनभाषा को कोईने 
कहते थे। साहित्यिक ग्रीक का आधार एट्टिक भाषा थी। 
यही ग्रीस की जनभाषा थी। 
स्त्रोत-भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-4 6 


(A) रूसो (8) मैक्समूलर 


(D) जी रेवेज 


(0) भर्तृहरि 
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प क 
(8) 


(८) 
(0) 


A, 
B. 
७: 
D. 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्या- 
विद्वान्‌ सिद्धान्त 
[केत सिद्धान्त 

मैक्समूलर धातु सिद्धान्त को प्रो0 हेस, 
डॉन स्टाइथाल एवं मैक्समूलर 
बाद में मैक्सूलर ने इसका 
खण्डन कर दिया। 

भर्तृहरि प्रतिभा सिद्धान्त 

जी. रेवेज सम्पर्क सिद्धान्त 

भाषा विषयक अन्य विद्वानों के सिद्धान्त- 

डार्विन आवेग सिद्धान्त 

डार्विन, स्पेन्सर येस्पर्सन सङ्गीत सिद्धान्त 

न्वारे श्रमध्वनि सिद्धान्त 

अतः विकल्प B सही है। 

भाषाविज्ञान- कर्ण सिंह, पेज-30-37 

, यास्क का सम्बन्ध है- 

(A) निरुक्त से (8) प्रातिशाख्य से 

(©) महाभाष्य से (0) छन्दसे 

व्याख्या- 

निरुक्त - यास्क से 


प्रातिशाख्य - वेदों से 

महाभाष्य - पतञ्जलि से 

छन्द - पिङ्गल से 

विशेष- निरुक्त निघण्टु ग्रन्थ पर लिखी गयी टीका है, 
जिसमें परिशिष्ट के दो अध्यायों को जोड़कर कुल चौदह 
अध्याय हें परिशिष्ट को छोड़कर बारह अध्याय हैं। निरुक्त 
को वेद का कान कहा जाता है। 

प्रातिशाख्य शब्द का अर्थ है प्रत्येक शाखा से सम्बद्ध 
व्याकरण आदि का बोध कराने वाला ग्रन्थ। विभिन्न प्रातिशाख्य 
इस प्रकार हैं- 

ऋक्‌ प्रातिशाख्य- इसके रचयिता शौनक हैं इसमे (।8) 
पटल (अध्याय) हैं। 

वाजसनेयि प्रातिशाख्य- इसके रचयिता कात्यायन हैं 
इसमें आठ अध्याय हैं। 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य- कृष्णयजुर्वेद से सम्बन्धित हैं 
इसमें (24) अध्याय हैं। 

महर्षि पतञ्जलि द्वारा रचित महाभाष्य व्याकरण से सम्बद्ध 
ग्रन्थ है। महर्षि पतञ्जलि ने पाणिनि के सूत्रों पर भाष्य 
लिखा जिसमें 84 आहनिक हैं। 


व्याख्यास्मि 


* छन्द को वेद का पैर कहा जाता है छन्दसूत्र के प्रणेता 
आचार्य पिङ्गल हैं छन्द के दो भेद होते हैं वार्णिक तथा 
मात्रिक छन्द। अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- हिन्दी निरुक्त- कपिलदेव द्विवेदी, भू.पेज-23 


भारतीय दर्शन 


98. रिक्तस्थानों की पूर्ति के लिए निम्नांकित चार 
विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? 


(D) उपष्टभकं चलञ्च.... 
(A) प्रदीपवत्‌, सत्वम्‌, तमः, रजः 
(8) सत्त्वम्‌, तमः, प्रदीपवत्‌, रजः 
(0) तमः, रजः सत्वम्‌, प्रदीपवत्‌ 
(0) रजः, तमः, सत्वम्‌ , प्रदीपवत्‌ 


व्याख्या- 

आचार्य ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में तीनों गुणों की विशेषताओं 

का वर्णन करते हुए कहते हैं कि- 

सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः। 

गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः॥ 
(सां.का.- ।3) 

+ सत्त्वगुण हल्का और प्रकाशित करने वाला होता है। 

** रजोगुण प्रेरक और क्रियाशील होता है। 

+ तमोगुण भारी और नियामक माना गया है। ये तीनों गुण 
परस्पर मिलकर दीपक के समान व्यवहार किया करते हैं। 
अतः विकल्प ' B' सही है। 

स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.-3)- राकेश शास्त्री, पेज-45 


99. सत्त्व गुण होता है- 
(A) भारी (8) चञ्चल 


(D) उपष्टम्भक 


(0) लघुप्रकाशक 


व्याख्या- 
गुणों का विवेचन करते हुये आचार्य ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका 
में कहते हैं - 
प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः। 
अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः। 
(सां. का.- ।2) 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ये तीनों गुण क्रमशः सुखात्मक , 
दुःखात्मक तथा मोहात्मक स्वरूप वाले होते हैं प्रकाशन, 
प्रवर्तन, और नियमन इनके कार्य हैं। 


पेश के के पे 


तथा 
सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक॑ चलं च रजः। 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः॥ 

(सां. का.- 3) 
सत्त्वगुण हल्का और प्रकाशित करने वाला, रजोगुण प्रेरक 
और क्रियाशील तथा तमोगुण भारी और नियामक माना 
गया है। ये गुण पुरुष के प्रयोजन के अनुसार दीपक के 
समान व्यवहार करते हैं। 
सत्त्वगुण- सुखात्मक, प्रकाशक, लघु 
रजस्‌ गुण- दुःखात्मक, प्रवर्तक (क्रियाशील), प्रेरक 
तमस्‌ गुण- मोहात्मक, नियामक, भारी 
इन तीनों गुणों का स्वभाव एक दूसरे को दबाना, तिरस्कृत 
करना, एक दूसरे का सहयोग लेना जिससे ये गुण महत्‌ 
आदि तत्त्वों को उत्पन्न करते हैं। 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ को सभी भारतीय दर्शनों ने गुण की 
सञ्ज्ञा प्रदान की जबकि वैशेषिक इन्हें गुण न मानकर द्रव्य 
की सञ्ज्ञा प्रदान करता है। 
भाष्यकारों ने सत्त्वगुण का उदाहरण सुन्दर स्त्री, रजस्‌ का 
योद्धा तथा तमस्‌ का मेघ उदाहरण दिया है। 
अतः विकल्प € सही है। 
सांख्यकारिका (का.-3)- राकेश शास्त्री, पेज-45 


. साख्यदर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण कितने 
तत्त्वों से हुआ है? 


(A) 25 तत्त्वों से 
(0 24 तत्त्वों से 


(B) 23 तत्त्वों से 
(D) 5 तत्त्वों से 


(A) 


व्याख्या- 

ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में सृष्टिनिर्माण की प्रक्रिया का 
उल्लेख करते हुये कहते हैं कि- 

सर्वप्रथम मूलप्रकृति से पुरुष का प्रकाश पड़ने पर महत्‌ 
की उत्पत्ति होती है। सांख्य का पुरुष तेजोरूप हैं, इसी 
का दूसरा नाम ज्ञः है। 
प्रकृतेर्महाँस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः। 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि॥ 

(सां. का.- 22) 
मूलप्रकृति से महत्‌, महत्‌ से अहङ्कार, उस अहङ्कार से 
सोलह पदार्थों का समूह तथा उसी सोलह के समूह में से 
पञ्चतन्मात्राओं से पञ्चमहाभूत उत्पन्न होता है। 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2005 


पुरुष का प्रकाश 


(B) 


(C) 


(>) 


॥6 


CRT TT TT TT SS *« 


महत्‌ (बुद्धि) 


अहङ्कार 
| 


पञ्चतन्मात्रा+ एकादश इन्द्रिय 


पञ्चमहाभूत 


अतः मूलप्रकृति, पुरुष, महत्‌ , अहङ्कार, पञ्चतन्मात्रा, 
पञ्चमहाभूत, एकादश इन्द्रिय ये पच्चीस तत्त्व हैं। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

सांख्यशास्त्र में व्यक्त पदार्थ की संख्या 23 है- 

महत्‌, अहङ्कार, एकादश इन्द्रियाँ, पञ्चतन्मात्रा, 
पञ्चमहाभूत। 

व्यक्त तथा अव्यक्त को मिलाकर सांख्य में 24 तत्त्व होते 
हैं। 

सांख्यशास्त्र में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पञ्च 
तन्मात्रा, पञ्च महाभूत हैं। 

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ- श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना, प्राण । 

पाँच कर्मेन्द्रियाँ- वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। 
पाँच तन्मात्रा- शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। 

पाँच महाभूत- आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी। 


स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.-03)- राकेश शास्त्री, पेज-8 


307. निम्नांकित तालिका- (0) में सांख्यकारिका के 


अनुसार कुछ सम्प्रत्यय एवं तालिका- (2) में उनके 
भेद अंकित हैं। उनको सहायता से सही सुमेलित 
विकल्प चुनें- 
तालिका-(7) तालिका-(2) 
() अनेकः 
() षोडश 
(छ) एकः 
(9५) सप्त 
(ग) (घ) 

iD (iv) 

iv) (४) 

i (४) 

i ©) 


घ- न प्रकृतिः न विकृतिः 


i घ) 
0) Gi) 

शा) (ii!) 
(ii!) (५) 
Gv) फी) 


]62 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


आचार्य ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में पच्चीस तत्त्वों का 
वर्णन करते हुए कहते हैं- 
मूल प्रकृतिरविकृतिर्महादाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥ 
(सां.का.-3) 
मूलप्रकृति किसी का विकार नहीं है जिसकी संख्या एक है। 
महत्‌ आदि सात तत्त्व कारण और विकार्य (कार्य ) दोनों 
है। प्रकृतिविकृतयः सप्त’ 
सोलह पदार्थों का समूह केवल कार्य अर्थात्‌ विकार है। 
पुरुष न तो कार्य है और न कारण इसकी संख्या अनेक है 
(पुरुषबहुत्वं सिद्धं ) अतः विकल्प € सही है। 
सांख्यकारिका (का.3)- राकेश शास्त्री, पेज-8 


, इनमें से कौन-सा हेत्वाभास नहीं है? 


(३) बाधित 
(D ) विपक्षव्यावृत्ति 


(A) आश्रयासिद्ध 
( € ) अनैकान्तिक 


व्याख्या- 
आचार्य केशवमिश्र हेत्वाभास की चर्चा अनुमान. प्रमाण के 
अन्तर्गत करते हुये कहते हैं कि- आसद्‌ हेतु को हेत्वाभास 
कहते हैं वह वस्तुतः होता नहीं है,किन्तु होने के समान 
भासित होता है। 
'असिद्ध-विरुद्ध-अनैकान्तिक-प्रकरणसम- 
कालात्ययापदिष्टभेदात्‌ पञ्चैव।' अर्थात्‌ असिद्ध, विरुद्ध, 
अनैकान्तिक, प्रकरणसम, कालात्ययापदिष्ट ये पाँच हेत्वाभास 
हें! 

असिद्ध हेत्वाभास- तत्र लिङ्गत्वेनानिश्चितो हेतुरसिद्धः । 
उसमें लिङ्ग के रूप में निश्चित न होने वाला हेतु असिद्ध 
हेत्वाभास कहलाता है। असिद्ध हेत्वाभास के तीन भेद हैं- 
आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, व्याप्यात्वासिद्ध । 
उदाहरण- 'गगनारविन्दं सुराभि अरबिन्दत्वात्‌ 
सरोजारविन्दवत्‌। 

विरुद्ध हेत्वाभास- साध्यविपर्ययव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः ।' 
साध्य के अभाव से व्याप्त हेतु विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता 
है। उदाहरण- शब्दो नित्यः कृतकत्वादात्मवत्‌। 
अनैकान्तिक हेत्वाभास- सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः' 
सव्यभिचार हेतु अनैकान्तिक हेत्वाभास कहलाता है। वह 
दो प्रकार का होता है- 

साधारण अनैकान्तिक और असाधारण अनैकान्तिक। 
उदाहरण- शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌ व्योमवत्‌। 


नै 


पा PP ७) ॥०) रू 


व्याख्यास्मि 


प्रकरणसम हेत्वाभास- 'प्रकरणसमस्तु स एव यस्य हेतोः 
साध्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते। जिस हेतु के साध्य 
के विपरीत अर्थ का साधक दूसरा हेतु विद्यमान होता है । 
उदाहरण- शब्दो5नित्यो नित्यधर्मरहितत्वात्‌। 
कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास- पक्षे प्रमाणान्तरावधृत साध्याभावो 
हेतुर्बाधितविषयः कालात्ययापदिष्ट इति च उच्यते। जिसके 
साध्य का अभाव अन्य प्रमाण से निश्चित कर दिया जाता हे 
वह हेतु बाधितविषय तथा कालात्ययापदिष्ट कहलाता हे । 
उदाहरण - अग्निरनुष्णः कृतकत्वाज्जलवत्‌। 

अतः विकल्प 7 सही है। 

क्योंकि विपक्ष व्यावृत्ति हेत्वाभास के अन्तर्गत नहीं है । 
तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-09 


, पञ्चावयव वाक्य का प्रयोग होता है- 
(4) स्वार्थानुमान में 
(8) परार्थानुमान में 


(0) सभी अनुमानों में 
(0) उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं 


व्याख्या- 
आचार्य केशवमिश्र तर्कभाषा में अनुमान प्रमाण के दो भेद 
करते हैं- स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। परार्थानुमान के पाँच 
अवयव बताते हुए कहते हैं कि- 

प्रतिज्ञा- पर्वतोऽग्निमान्‌ 

हेतु- धूमवत्त्वात्‌ 

उदाहरण- यो यो धूमवान्‌ स सोऽग्निमान्‌, यथा- महानसः 
उपनय- तथा चायं 

निगमन- तस्मात्तथा 

इसप्रकार परार्थानुमान में पाँच अवयवों का प्रयोग किया 
गया है। 

अतः विकल्प B सही है। 


स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-92 
304. नीचे दो पृथक्‌ तालिकायें दी गयी हैं, इनकी 


केल 


ख- साधकतमम्‌ 


सहायता से सही सुमेलित विकल्प चुनें- 
तालिका -। तालिका- ॥ 
असाधारणधर्मबचनम्‌ (6) करणम्‌ 


() समवायिकारणम्‌ 
अनन्यथासिद्धपश्चाद्भावित्वम्‌ (7) कार्यत्वम्‌ 


यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते (४) लक्षणम्‌ 


७ (> 0७० > 


(8) 


(८) 


(2) 


(क) (ख) (ग) (घ) 
0) पा) (iV) 
(iv) 0) पा) 00) 
(iv) 0) पा) 0) 
(]) ता). 0४ 0) 
व्याख्या- 


आचार्य केशवमिश्र तर्कभाषा में 'लक्षण' का लक्षण करते 
हुये कहते हैं कि- “लक्षणन्त्वसाधारणधर्मवचनम्‌' 

अर्थात्‌ असाधारण धर्म का कथन लक्षण कहा जाता है। 
उदाहरण- 'गोः सास्नादिमत्त्वम” गलकम्बल आदि वाली 
होना गौ का लक्षण है। 

आचार्य केशवमिश्र करण का लक्षण करते हुये कहते हैं- 
“साधकतमं करणम्‌’ साधकतम को करण कहा जाता है। 
आचार्य केशवमिश्र कार्य के सन्दर्भ में उसका लक्षण करते हैं- 
'अनन्यथासिद्धनियतपश्चाद्भावित्वं कार्यत्वम्‌? अनन्यथासिद्ध 
न होकर नियतरूप से कारण के पश्चात्‌ होना कार्य का 
स्वरूप है। 

“यत्समवेतं कार्यसमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌।' जिसमें समवेत 
होकर कार्य उत्पन्न होता है वह समवायिकारण हैं। 
उदाहरण- तन्तु पट का समवायिकारण है। 

उपर्युक्त विकल्पों में विकल्प 8 सही है। 


स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-7,7,20,33 


705. निम्नांकित तालिका- (॥) में तर्कभाषा के 
अनुसार कुछ प्रत्यय एवं तालिका- (2) में उनके 
भेद अंकित है। उनकी सहायता से सही सुमेलित 


0७ (> "०" > 


विकल्प चुनें 

तालिका-(4) तालिका-(8) 
क- प्रमेय (i) 3 

ख- अवयव (ii) ।6 

ग- पदार्थ (iii) 5 

घ- कारण (iv) I2 

(क) (ख) (ग) (घ) 
(iv) (iii) (ji) () 
() (ji) (iii) (iv) 
(jii) (iv) (ji) () 
(४) (ji) (iii) () 
व्याख्या- 


(A) केशवमिश्र तर्कभाषा में प्रमेय का निरूपण करते हुये कहते 


हैं- 
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(8) 


(९ 


(D 
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'आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनः प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुः- 
खापवर्गास्तु प्रमेयम्‌’ अर्थात्‌ आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, 
अर्थ,बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्याभाव, फल, दुःख तथा अपवर्ग 
ये बारह प्रमेय पदार्थ हैं। 

केशवमिश्र अनुमान प्रमाण के सम्बन्ध में पाँच अवयवों की 
चर्चा करते हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। 

आचार्य केशवमिश्र तर्कभाषा में षोडश (सोलह) पदार्थों का 
वर्णन करते हैं- 

प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, 
तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास छल, 
जाति, निग्रहस्थान ये सोलह पदार्थ हें । 

आचार्य केशवमिश्र तर्कभाषा में कारण के तीन भेद बताये 
गये हैं- समवायिकारण, असमवायिकारण, निमित्तकारण। 
प्रमेय-।2, अवयव- 5, पदार्थ-6, कारण-3 

अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-24,92,267,75 


06. वेदान्तदर्शन के मत में सूक्ष्मशरीर का निर्माण 
कितने तत्त्वों से हुआ है? 


V 


V NNN 


(A)20 
(0) I7 


(उ) I8 
(D)I5 


व्याख्या- 

सदानन्द योगीन्द्र वेदान्तसार में सूक्ष्मशरीर का लक्षण करते 

हुए कहते हैं कि- “सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि 

लिङ्गशरीराणि' अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर का निर्माण सत्रह अवयवों 

से होता है, इसे ही लिङ्गशरीर कहते हैं। 

सत्रह अवयव हैं- पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पञ्च 

वायु, बुद्धि और मन। 

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ- श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिहवा, घ्राण। 

पाँच कर्मेन्द्रियाँ - वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। 

पाँच वायु- प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान । 

ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में सूक्ष्मशरीर का लक्षण करते 

हुये कहते हैं कि- 

पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्‌। 

संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्‌॥ 
(सां.का.40) 

सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न, सर्वत्र गति करने में सक्षम, 

प्रलयकालपर्यन्त स्थायीरूप से रहने वाला, महत्‌ आदि से 

लेकर सूक्ष्मतन्मात्रापर्यन्त आठारह तत्त्वों से निर्मित 

भोगरहित,भावों से युक्त लिङ्गशरीर गमनागमन करता है। 
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> अठारह तत्त्व हैं- पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ, पञ्च 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


महाभूत, मन, बुद्धि, अहङ्कार। 
अतः विकल € सही है। 


स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-65 


॥07. '' जीवब्रह्मैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं तत्र............ ४. 
यह पंक्ति किस ग्रन्थ से उद्धृत है? 


१) 


(4) तर्कभाषा 
(0) सांख्यकारिका 


(8) वेदान्तसार 
(D) योगदर्शन 


व्याख्या- 
तर्कभाषा- आचार्य केशवमिश्र तर्कभाषा में सोलह पदार्थो 
के ज्ञान का फल बताते हुए कहते हैं कि- 'प्रमाण-प्रमेय-- 


न 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 

अनुबन्ध चतुष्टय को परिभाषित करते हुये सदानन्द योगीन्द्र 
वेदान्तसार में कहते हैं कि- 

तत्रानुबन्धो नामाधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि।' 
अर्थात्‌ अनुबन्ध चतुष्टय हैं- 

]. अधिकारी 2. विषय 3. सम्बन्ध 4. प्रयोजन 

साधन चतुष्टय- साधन चतुष्टय का वर्णन वेदान्तसार में 
निम्नवत्‌ है- 'नित्यानित्यवस्तुविवेकेहामुत्रार्थफलभोगविराग- 
शमादिषट्कसम्पत्ति मुम॒क्षुत्वानि। 

]. नित्यानित्यवस्तुविवेक 2. इहामुत्रार्थफलभोगविराग 3. 
शमा दिषट्कसम्पत्ति 4. मुमुक्षुत्व 

अतः विकल्प B सही है। 


047 ती) श्रेयसाधिगमः ।' स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-9 
प्रमाण, प्रमेय, संशय आदि 46 पदार्थों के सम्यक ज्ञान से स कहते है 
निःश्रेयस्‌ (मोक्ष) की प्राप्ति होती है। १५ 


(8) वेदान्तसार- सदानन्द योगीन्द्र वेदान्तसार में वेदान्तशास्त्र 


में अनुबन्ध चतुष्टयो के अन्तर्गत विषय का निरूपण करते 
हैं- जीवब्रह्मैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं तत्र वेदान्तानां तात्पर्यात्‌"- 
जीव और ब्रह्म का एक होना विरुद्ध धर्मो से ब्रिमुक्त शुद्ध 
चैतन्य का ज्ञान है। यही वेदान्त वाक्यों का लक्ष्य हे! 


(0 सांख्यकारिका- ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में व्यक्तऔर 


अव्यक्त के ज्ञान का निरूपण करते हुये कहते हैं- तद्विपरीतः 
श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌। (सां. का.-2) 
व्यक्त,अव्यक्त तथा चिद्रूप पुरुष के विवेकज्ञान से उत्पन्न 
तत्त्व साक्षात्कार रूप सांख्यशास्त्रोक्त उपाय उससे भिन्न होने 
के कारण श्रेयस्कर हैं। 


(0) योगदर्शन- महर्षि पतञ्जलि योगदर्शन के समाधिपाद में 


चित्तवृत्तियों को निग्रह करने (रोकने) में योग की भूमिका 
का वर्णन करते हैं- योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। (योगदर्शन 
समाधिपाद सूत्र-2) योग चित्तवृत्तियों का निरोध है। 

अतः विकल्प B सही है। 


(A) लौकिक उपाय को (8) वैदिक उपाय को 


(0) भौतिक उपाय को (0) नैतिक उपाय को 


व्याख्या- 

ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में वेदोक्त उपायों को दोष युक्त 
प्रतिपादित करते हुये तत्त्वज्ञान की उपादेयता प्रतिपादित 
करते हैं- 

दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्द्रिक्षयातिशययुक्तः। 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌॥ (सां.का.2) 
अविशुद्धिक्षय अतिशयता से युक्त वह वेदोक्त उपाय भी 
लौकिक उपायों के समान ही (दुःखों की ऐकान्तिक एवं 
आत्यन्तिक निवृत्ति में समर्थ नहीं हैं उस वैदिक उपाय के 
विपरीत व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के विशेष ज्ञान से 
अधिक उत्तम होता है। 

लौकिक उपाय- दृष्टवत्‌, वैदिक उपाय- आनुश्रविक 
सांख्यकारिका में लौकिक उपायों के समान वैदिक उपाय 
को आशुद्धि, क्षय और अतिशय से युक्त बताया गया हे | 


अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.2)- राकेश शास्त्री, पेज-5 


स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-30 


08. '' अनुबन्ध'' किसे कहते हैं? 
(A) नित्यानित्यवस्तुविवेक को 
(8) अधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि को 


4 0. 'संकल्प-विकल्पात्मिकान्तःकरणवृत्तिः ' किससे 
सम्बन्धित है? 
(A) मन 
(0) चित्त 


(0) इहामुत्रार्थफलभोगविराग को 
(D) उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं 


(B) बुद्धि 
(D) अहङ्कारः 


व्याख्या- 
वेदान्तसार में सदानन्द मन का लक्षण करते हैं- 

मन- मनो नाम सङ्कल्पविकल्पात्मिकान्तःकरणवृत्तिः। 
सङ्कल्प और विकल्प करने वाली अन्तःकरण की वृत्ति 
मन है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

बुद्धि- वेदान्तसार में सदानन्द बुद्धि का लक्षण करते हैं- 
'बुद्धिर्नामनिश्चयात्मिकान्तःकरणवृत्तिः' अर्थात्‌ निश्चय करने 
वाली अन्तःकरण की वृत्ति बुद्धि है। 

चित्त- वेदान्तसार के टीकाकार रामतीर्थ चित्त का लक्षण 
इसप्रकार करते हैं- अनुसन्धानात्मिकान्तःकरणवृत्तिः चित्तम्‌। 
अनुसन्धानकत्री अन्तःकरण की वृत्ति चित्त है। 
अहङ्कार- वेदान्तसार के टीकाकार रामतीर्थ अहङ्कार का 
लक्षण करते हैं- “अभिमानात्मिकान्तः करणवृत्तिः अहङ्कारः।' 
अभिमान करने वाली अन्तःकरण की वृत्ति अहङ्कार है। 


स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-66 


र 
+ 


, “मोक्षेच्छा ' किसे कहते हैं? 


(A) मुमुक्षुत्वम्‌ 
(उ) गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्येषु विश्वासः 


(0) शीतोष्णादिद्वन्द्र सहिष्णुता 
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


व्याख्या- 
सदानन्दकृत वेदान्तसार में चार साधन बताये गये हैं- 
नित्यानित्यवस्तुविवेक- 
नित्यानित्यवस्तुविवेक....................... नित्यमिति 
विवेचनम्‌। 

केवल ब्रह्म ही नित्य वस्तु है और उससे भिन्न सब कुछ 
अनित्य है ऐसा विवेचन करना नित्यानित्यवस्तुविवेक है। 
इहामुत्रार्थफलभोगविराग- 

ऐहिकानां स्रकचन्दन................... नितरां विरतिः । 
इस लोक में होने वाले माला चन्दन कामिनी आदि विषयभोग 
जिसप्रकार कर्मजन्य होने से अनित्य है उसी प्रकार परलोक 
में होने वाले अमृत आदि विषयभोग भी अनित्य हैं इसलिए 
उन भोगों से विरति होना इहमुत्रार्थफलभोगविराग हे | 
शमादिषट्कसम्पत्ति- 
शमदमोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्धाख्याः । 

शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा ये 
शमादिषट्कसम्पत्ति हैं। 


4. 
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मुमुक्षुत्व मोक्षेच्छा। (मोक्ष की कामना ही मुमुक्षुत्व है।) 


> तितिक्षा- शीतोष्णादिद्वन्द्रसहिष्णुता। 


शीत-उष्ण आदि द्रन्द्रों को सहन करना तितिक्षा है। 


> श्रद्धा- गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु और 


वेदान्त के वाक्यों में विश्वास होना श्रद्धा है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-20 


॥ 2. आवरण और विक्षेप किसकी शक्तियाँ हैं ? 


न 


नैः 


(A) ब्रह्म (8) ज्ञान 


(0) जीव 


(0) अज्ञान 


व्याख्या- 
सदानन्द प्रणीत वेदान्तसार में ब्रह्म का लक्षण निम्नवत्‌ है- 
“वस्तु सच्चिदानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्म अर्थात्‌ सच्चिदानन्द 
अद्वितीय अनन्त ब्रह्म है, जो वस्तु है, शेष सम्पूर्ण संसार 
अवस्तु है। 

वेदान्तसार में अज्ञान की दो शक्तियों का वर्णन प्राप्त होता 
है- 

आवरणशक्ति- 

अज्ञानं परिच्छिन्नमप्यात्मानमपरिच्छिन्नमसंसारिणगमवलोक- 
यितृबुद्धिपिधायकतयाच्छादयतीव। 

आज्ञान परिच्छिन्न होने पर भी प्रमाता की बुद्धि को ढक 
लेने के कारण, मानो अपरिच्छिन्न और असंसारी आत्मा 
को ढक लेता है आवरण शक्ति का ऐसा सामर्थ्य है। 
विक्षेपशक्ति- विक्षेपशक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञानं स्वावृतरज्जौ 
स्वशक्त्या सर्पादिकमुद्भावयत्येवमज्ञानमपि स्वावृतात्मनि 
विक्षेपशक्त्या काशादिप्रपञ्चमुद्भावयति, तादृशं सामर्थ्यम्‌। 
जिसप्रकार रज्जुविषयक अज्ञान अपने द्वारा ढकी हुई रज्जु 
में, अपनी शक्ति से सर्प इत्यादि की उद्धावना कर देता है 
उसीप्रकार आज्ञान अपने द्वारा ढकी हुई आत्मा में अपनी 
विक्षेपशक्ति के द्वारा आकाशादि कार्य समूह की उद्भावना 
कर देता है विक्षेपशक्ति का ऐसा ही सामर्थ्य है। 

अतः विकल्प € सही हैं। 


स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-57 


।3. सुषुप्तवज्जाग्रति यो न पश्यति ' स्वभाव वाला 


कौन होता है? 
(A) ईश्वर 
(८) मुमुक्षु 


(उ) जीवन्मुक्त 
(D) प्राज्ञ 
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(A) 


(B) 


(८) 


(0) 


]]5 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्या- 
वेदान्तसार में ईश्वर की चर्चा नहीं की गयी है- ईश्वर के 
स्थान पर ब्रह्म का निरूपण किया गया है। 

वेदान्तसार में सदानन्द जीवन्मुक्त का लक्षण करते हैं- 
सुषुप्तवज्जाग्रति यो न पश्यति 

द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः। 

तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः 

स आत्मविन्नान्य इतीह निश्चयः। 

जागरणकाल में द्वैत को देखते हुये भी जो अद्वैत का 
निश्चय हो जाने के कारण सोये हुए पुरुष के समान नहीं 
देखता है और कर्म करते हुए भी जो निष्क्रिय रहता है, 
वही आत्मवेत्ता है, दूसरा नहीं वेदान्त का ऐसा निश्चय है। 
मुमुक्षुत्व को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि- 

मुमुक्षुत्वं मोक्षेच्छा’ मोक्ष की इच्छा मुमुक्षुत्व है। 

अज्ञान व्यष्टि का उदाहरण देते हुए सदानन्द कहते हैं- 
“एतदुपहितं चैतन्यमल्पञ्ञत्वानीश्वरत्वादिगुणकं प्राज्ञ इत्युच्यत' 
व्यष्ट्यज्ञान से उपहित चैतन्य केवल एक अज्ञान का 
प्रकाशक होने से अल्पज्ञ ता और अनीश्वरता आदि गुणों 
से युक्त कहा जाता है। 

अतः विकल्प B सही है। 

वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज- 92 


. श्रीमदभगवद्गीता के एकादश अध्याय का नाम 


है- 

(A) विश्वरूपदर्शनयोग (8) सांख्ययोग 

(0) गुणत्रयविभागयोग (0) पुरुषोत्तमयोग 
व्याख्या- 

अध्याय श्लोक संख्या 
एकादश विश्वरूपदर्शन योग | 55 


द्वितीय अध्याय | सांख्ययोग 
चतुर्दश अध्याय | गुणत्रयविभागयोग 
पञ्चदश अध्याय | पुरुषोत्तम योग 
अतः विकल्प 4 सही है। 

श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय-7) 


72 
27 
20 


, “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः'' 


गीता का यह सिद्धान्त किस दर्शन से सम्बन्ध 
रखता है ? 

(A) बौद्धदर्शन 
(0) सांख्यदर्शन 


(B) जैनदर्शन 
(D) वेदान्तदर्शन 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 
बौद्ध दर्शन- 

बौद्ध दर्शन के सम्प्रदाय हैं- हीनयान तथा महायान 

बौद्ध दर्शन में चार आर्यसत्यों का वर्णन है जिसे प्रतीत्य 
समुत्पाद का सिद्धान्त कहा जाता है चार आर्य सत्य हैं- 
सांसारिक जीवन दुःखों से परिपूर्ण है। 

दुःखों का कारण है। 

दुःख का अन्त सम्भव है। 

दुःखों के अन्त का उपाय है। 

बौद्धदर्शन में पाँच स्कन्ध माने गये हैं- रूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। 

जैनदर्शन- 

जैन दर्शन में त्रिरत्न का वर्णन प्राप्त होता है त्रिरत्न हैं- 
सम्यक दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र। 

सप्तभंगी सिद्धान्त का वर्णन जैन दर्शन में प्राप्त होता है। 
जैनदर्शन अनीश्वरवादी दर्शन है। 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।। (गीता-2/ 6) 
असत्‌ वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्‌ का अभाव नहीं 
है।गीता के इस सिद्धान्त को सांख्यकारिका में भी सत्कार्यवाद 
के रूप में निरूपित किया गया है। 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌। 
शक्तस्यशक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌।। (सां.का.9) 
कार्य सत्‌ होता है अर्थात्‌ कारण में वर्तमान होता है 
क्योंकि जो असत्‌ है उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, 
उपादान कारण का ही ग्रहण किया जाता है। सभी कार्य 
सभी कारणों से उत्पन्न नहीं होते हैं, जिस कार्य को उत्पन्न 
करने में जो कारण समर्थ है उसी शक्त कारण से शक्य 
कार्य की उत्पत्ति होती है। 


(9) वेदान्त दर्शन- 


वेदान्तदर्शन के प्रवर्तक बादरायण हैं। 

वेदान्तदर्शन में पञ्चीकरण सिद्धान्त का वर्णन है। 
वेदान्तदर्शन में जीव और ब्रह्म की अद्वैत सत्ता का निरूपण 
किया गया है। 

अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- सांख्यकारिका- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-(V) 


।6. श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार आत्मा किससे 
श्रेष्ठ है? 
(A) मन से 
(0 कर्मेन्द्रियों से 


व्याख्या- 

गीता के तृतीय अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन को 
उपदेश देते हुये इन्द्रियों के विषय में कहते हैं कि- इन्द्रियाणि 
पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। 

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः॥ 

(गीता 3/42) 
अर्थात्‌ इन्द्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि 
से श्रेष्ठ आत्मा है। 
अतः विकल्प B सही है। 
श्रीमद्भगवद्गीता (3/43)- गीताप्रेस, पेज-63 


(B) बुद्धि से 
(0) ज्ञानेन्द्रियों से 


, 'गीता' महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? 


(A) भीष्मपर्व (B) वनपर्व 
(©) आदिपर्व (D) सभापर्व 
व्याख्या- 
पर्व विभाजन 


(A) भीष्मपर्व 

(8) वनपर्व | किरातार्जुनीयम्‌ 

(ट) आदिपर्व | अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌|कालिदास 

(D) सभापर्व | शिशुपालवधम्‌ 
अतः विकल्प (4) सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 

पेज-8 


१8 अध्याय 
48 सर्ग 
7 अङ्क 
20 सर्ग 


॥ 8. निम्नलिखित में से कौन 'योग' के अंग नहीं है? 
(A) यम-नियम 


(उ) आसन-प्राणायाम 


(0) प्रत्याहार-धारणा (0) चित्त-परिकर्म 


व्याख्या- 

सदानन्द कृत वेदान्तसार में योग के आठ अङ्ग बताये गये 
‘अस्याङ्गानि यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारथारणा 
ध्यानसमाधयः।' 
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१. यम 2. नियम 3. आसन 4. प्राणायाम 
5. प्रत्याहार 6. धारणा 7. ध्यान 8. समाधि 
अष्टाङ्गयोग की चर्चा योगदर्शन में भी की गयी है। 
* निम्न विकल्पों में चित्त-परिकर्म योग का अङ्ग नहीं है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 
स्त्रोत- वेदान्तसार- कृष्णमणि त्रिपाठी, पेज-।26 


(A) जो सभी मनोकामनाओं को छोड़ देता है 
(उ) जो अपने आप में सन्तुष्ट रहता है 


(0) जो दुःखों से घबराता नहीं है 
(D) जिसमें उपर्युक्त तीनों गुण हों 


व्याख्या- 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता के द्वितीय अध्याय में स्थितप्रज्ञ 
का लक्षण करते हुये कहते हैं- 

“प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थ मनोगतान्‌। 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते।।” 

(गीता. 2/55) 
जिसकाल में मनुष्य मन में स्थित सम्पूर्ण कामनाओं को 
भली-भाँति त्याग देता है तथा जो अपने आप में सन्तुष्ट 
रहता है उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। 
अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत- श्रीमद्भगवद्गीता (2/56)- गीताप्रेस 


. 'योगसूत्र' पर भाष्य लिखा है- 


(A) वाल्मीकि ने (B) पाणिनि ने 

(0) शङ्कराचार्य ने (0) व्यास ने 

व्याख्या- 

ग्रन्थकार अनुमानित समय 

(५) वाल्मीकि रामायण 500 ई0पू0 
(B) पाणिनि अष्टाध्यायी 500 ई0पू0 
(3) शङ्कराचार्य शाङ्करभाष्य 7 वीं शताब्दी ई0 
(D) व्यास योगभाष्य 400 ई0 पू0 


अतः विकल्प D सही है। 
स्त्रोत- भारतीय दर्शन- बद्रीनाथ सिंह, पेज-26 


2. इनमें से कौन सा सम्बन्धत्रय में नहीं आता? 
(4) समानाधिकरणम्‌ (उ) विशेषणविशेष्यभावः 


(0) लक्ष्यलक्षणभावः (0) प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाभावः 
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(A) 


(B) 


(८) 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्या- 

सदानन्दकृत वेदान्तसार” में महावाक्यार्थं का बोध कराने 
के लिए 'तत्त्वमसि' वाक्य का उदाहरण देते हुए कहते हैं 
कि यह वाक्य तीन सम्बन्धों द्वारा अखण्डैकार्थबोधक 
होता है। 

“सम्बन्धत्रयं नाम पादयोः समानाधिकरण्यं 
पदार्थयोविशेषणविशेष्यभावः प्रत्यगात्मपदार्थयोर्लक्ष्यलक्षण 
भावश्नेति। 

सामानाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता। 
लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम्‌।। 

पदों में समानाधिकरण्य पदों के अर्थों में विशेषण विशेष्यभाव, 
तथा आन्तरिक आत्मलक्षण पदों में लक्ष्यलक्षणभाव से 
तीन सम्बन्ध है। 

उपर्युक्त विकल्पों में प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाभाव सम्बन्ध का भेद 
नहीं है। अतः विकल्प 9 सही है। 

वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज- 22 


. रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित चार 


विकल्पों में से कौन- सा विकल्प उपयुक्त है ? 
(A) लिङ्गपरामर्श 
(उ) व्याप्तिबलेनार्थगमकम्‌................ 


(D) साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम्‌...... 


(A) अनुमानम्‌ , व्याप्तिः , लिङ्गम्‌ , उपाधिः 
(उ) अनुमानम्‌ , उपमानम्‌ , प्रतिज्ञा, व्याप्तिः 
(©) अनुमानम्‌ , लिङ्गम्‌ , व्याप्तिः, उपाधिः 
(D) व्याप्तिः , प्रमाणम्‌ , उपाधि , अनुमानम्‌ 


व्याख्या- 

आचार्य केशवमिश्र तर्कभाषा में अनुमान प्रमाण का 
लक्षण करते हुये कहते हैं- 

“लिङ्ग परामर्शोऽनुमानम्‌।' लिङ्ग परामर्श ही अनुमान है। 
आचार्य केशवमिश्र अनुमान प्रमाण के सम्बन्ध में व्याप्ति 
का लक्षण करते हुये कहते हैं- 

व्याप्तिबलेनार्थगमकं लिङ्गम्‌। 

व्याप्ति के बल से अर्थ का बोध कराने वाला लिङ्ग 
कहलाता है। 

अचार्य केशवमिश्र व्याप्ति का लक्षण करते हुये कहते हैं- 
स्वाभाविकः सम्बन्धव्याप्तिः।स्वाभाविक सम्बन्ध व्याप्ति 


व्याख्यास्मि 


कहलाती है। 
“साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमुपाधिः’ साध्य का 
व्यापक होने पर भी साधन का व्यापक होने वाला धर्म 
उपाधि कहलाता है। 

* उपर्युक्त विकल्पों के क्रमानुसार विकल्प 0 सही है। 
स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-78,79,84,82 


(D) 


॥23. निम्नांङ्कित रिक्तस्थान की पूर्ति के लिए कौन-सा 
विकल्प उपयुक्त है? प्रतिपुरुषविमोक्षार्थम्‌........ 
(A) स्वार्थम्‌ इव परार्थम्‌ आरम्भः 


(B) परार्थम्‌ इव स्वार्थ आरब्धः 
(0) स्वार्थ इव परार्थ आरम्भः 
(D) आरब्धः स्वार्थ इव परार्थः 


व्याख्या- 

इश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में सृष्टि के सम्पूर्ण प्रपञ्च, 

क्रियाकलापों के पीछे होने वाले प्रयोजन का लक्षण 

करते हैं- 

इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः। 

प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थ इव परार्थ आरम्भः। 
(सां. का.-56) 

इसप्रकार महत्‌ आदि से लेकर स्थूलभूतों तक प्रकृति के 

द्वारा प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए किया हुआ यह कार्य 

fr लिए प्रतीत होता हुआ भी वस्तुतः दूसरों के लिए 

ही है। 

अतः विकल्प € सही है। 

सांख्यकारिका (का.56)- राकेश शास्त्री, पेज-56 


, निम्नांकित तालिका -() में सन्निकर्ष एवं 
तालिका-(2) में उनके उदाहरण दिये गये हैं। 
इसके आधार पर दिये गये विकल्पों में सही 
सुमेलित विकल्प चुनें। 
तालिका-(7) 

अ- संयुक्त समवाय 


तालिका-(2) 
() चक्षुषा संयुक्ते भूतले 
घटाभावः 
ब- संयुक्त समवेत समवाय (/।) चक्षुषा घटरूपसमवेतं 
रूपत्वादिकम्‌ 
(7) श्रोत्रेन्द्रियेण शब्द 
समवेतं शब्दत्वादिकम्‌ 
द- विशेष्य विशेषण भाव (४) चक्षुरादिना 
घटगतरूपादिकम्‌ 
(स) (द) 
iid © 
(iv) (i) 
(iid (iv) 
(iid (i 


स- समवेत समवाय 


(अ) 
(iv) (ii) 
(ii) (iii) 
0) (ii) 
0) (र) 


(ब) 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2005 


I.C 

I3.C 
25.A 
37. € 
49. 90 
6l.D 
73.D 
85. C 
97.A 


I09. उ 
I2I.D 


केशवमिश्र तर्कभाषा में लौकिक सन्निकर्ष के छः भेद करते हैं- 
संयोग सन्निकर्ष तत्र यदा चक्षुषा घटविषयं ज्ञानं जन्यते 
तदा चक्षुरिन्द्रयं घटोऽर्थः। 

उनमें से जब चक्षु द्वारा घट आदि विषय का ज्ञान होता है 
तब चक्षु इन्द्रिय है, घट विषय है। 

संयुक्त समवाय सन्निकर्ष- यदा चक्षुरादिना घटगतरूपादिकं 
गृह्यते, घटे श्यामं रूपमस्तीति, तदा चक्षुरिन्द्रियं घटरूपमर्थम्‌, 
अनयोः सन्निकर्षः संयुक्तसमवायः | 

जब चक्षु आदि से घट में रहने वाले रूप आदि का ग्रहण 
होता है कि (घट में श्याम रूप है तब चक्षु इन्द्रिय है घट का 
रूप विषय है। इन दोनों का सन्निकर्ष संयुक्त समवाय है। 
संयुक्त समवेत समवाय- यदा पुनश्चक्षु घटरूपसमवेतं 
रूपत्वादिसामार्न्शः गृह्णाते, तदा चक्षुरिन्द्रियं, 
रूपत्वादिसामान्यमर्थः अनयोसन्निकर्षः संयुक्तसमवायः । 
जब चक्षु के द्वारा घट के रूप में समवेत रूपत्व आदि 
सामान्य जाति का ग्रहण होता है जब चक्षु इन्द्रिय है, 
रूपत्व आदि सामान्य ही अर्थ विषय है। 

समवाय सन्निकर्ष- यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्यते तदा 
श्रोत्रमिन्द्रियं, शब्दोऽर्थः अनयोः सन्निकर्षः समवायाएवं।जंब 
श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का ग्रहण होता है तब श्रोत्र इन्द्रिय हैं, 
शब्द अर्थ है इन दोनों का सन्निकर्ष समवाय है। 

समवेत समवाय सन्निकर्ष- पुनः शब्दसमवेतं शब्दत्वादिकं 
सामान्यं श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्णाते तदा श्रोत्रमिन्द्रियँ, 
शब्दत्वादिसामान्यमर्थः। 

जब शब्द में समवेत शब्दत्व आदि जाति का श्रोत्र इन्द्रिय 
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जाति अर्थ है इन दोनों का सन्निकर्ष समवेतसमवाय ही है। 
विशेषण-विशेष्यभाव सन्निकर्घ- यदा चक्षुषा संयुक्ते 
भूतले घटाभावो गृह्यते ` इह भूतले घटो नास्ति” 

जब चक्षु से संयुक्त भूमि पर यहाँ भूतल पर घट नहीं है इस 
प्रकार घट के अभाव का ग्रहण होता है जब विशेष्यविशेषण 
सन्निकर्ष होता है। अतः विकल्प 4 सही है। 

तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-64,66,67,68 


, वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है- 


(A) लुटू लकार (उ) लङ लकार 


(A) 


(B) 


(C) 


(D ) 


(0 लेट्‌ लकार 


(0) लट्‌ लकार 


व्याख्या- 

आचार्य पाणिनि अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय में 
लकारों का विधान करने वाले सूत्रों की चर्चा करते हैं- 
लकार सूत्र 

लुटू लकार- अनद्यतने लुट्‌ (3.3.5) अनद्यतन 
भविष्यत्‌ काल में लुट्‌ प्रत्यय होता है। 

लङ लकार- अनद्यतने लङ्‌ (3.2.]7) अनद्यतन 
का अर्थ है जो आज घटित न हुआ हो अनद्यतन अर्थ 
में लङ्‌ लकार का विधान होता है। 

लेट लकार- का प्रयोग केवल वैदिक भाषा में होता है 
अतः लौकिक संस्कृत में लेट का वर्णन नहीं मिलता 
अतः विकल्प € सही है। 

लट लकार- वर्तमाने लट्‌ (3.2.23) वर्तमान काल 
में विद्यमान धातु से लट्‌ प्रत्यय होता है। 


से ग्रहण किया जाता है तब श्रोत्र इन्द्रिय है, शब्दत्व आदि स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-294 
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6. प्रवक्ता (PGT) संस्कृत 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


2009 


. 'स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु' इस उक्ति से युक्त 


नाटक है- 
(A) स्वप्नवासवदत्तम्‌ (8) मालविकाग्निमित्रम्‌ 
(0) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (D) मेघदूतम्‌ 


व्याख्या- 

कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के पञ्चम अङ्क में 
राजा दुष्यन्त तपस्विनी गौतमी से कहते हैं कि- 
स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु 

संदृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः। (अभि. 5.22) 
स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न खरियाँ हैं उनमें भी बिना 
शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है। 

अतः विकल्प € सही है। 

महाकवि भास विरचित स्वप्नवासवदत्तम्‌ के चतुर्थ अङ्क में 
राजा का आत्मगत कथन है- 

“स्त्रीस्वभावस्तु कातरः? (स्वप्न.4.8) 

स्री का स्वभाव कातर होता हे | 

कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्रम्‌ नाटक के तृतीय 
अङ्क में राजा अग्निमित्र बकुलावलिका से कहता है कि - 
“स्थाने प्राणाः कामिनां दूत्यधीनाः।' (माल0 3.4) 
प्रेमियों के प्राण दूतियों के ही मुट्ठी में रहता है। 

कालिदास विरचित मेघदूतम्‌ के पूर्वमेघ में यक्ष निर्विन्ध्या 
नदी के विषय में मेघ से कहता है कि - 

“स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु' (मेघ.पू मे. 29 ) 
स्त्रियां हावभाव के द्वारा ही अपने प्रेमियों को प्रेम की बात 
बतलाती हैं। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (5/22)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-287 


“अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात्‌ संगतं रहः '' 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में यह उक्ति किसकी है? 


(B) मारीच की 
(D) शाङ्गरव की 


(A) कण्व की 
(0) दुष्यन्त की 


व्याख्या- 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के पञ्चम अङ्क में शार्ङ्गरव 

शकुन्तला से कहता है कि - 

अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात्‌ संगतं रहः। 

अज्ञातहदयेष्वेबं वैरीभवति सौहदम्‌॥ (अभि. 5.24) 

गुप्त मैत्री (गुप्त विवाह-सम्बन्धादि) विशेषरूप से परीक्षा 

करके ही करनी चाहिए। परस्पर आज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों 

के साथ किया हुआ प्रेम इसीप्रकार वैररूप में परिणत होता 

है। 

अतः विकल्प 7 सही हैं। 

काश्यप (कण्व) अभिज्ञानशाकुन्तल के चतुर्थ अङ्क में 

शकुन्तला की विदाई के अवसर पर कहते हें कि- 

'पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनयाविश्लेषदुः खैर्नवैः ' 
(अभि. 4.6) 

गृहस्थ लोग पहली बार पुत्री के वियोग के दुःख से कितने 

अधिक दुःखित होते होंगे । 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के प्रथम अङ्क में राजा दुष्यन्त शकुन्तला 

के विषय में कहता है- 

'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु 

प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः।' (अभि0 ॥.22) 

सन्देहास्पद विषयों में सज्जनों के अन्तः करण की प्रवृत्तियाँ 

ही प्रमाण होती हैं। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के सप्तम अङ्क में मारीच शकुन्तला 

को समझाते हुए कहते हैं - 

छाया न मूर्च्छति मलोपहतप्रसादे 

शद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाशा॥ (7.32) 

मैल के कारण जिसकी स्वच्छता नष्ट हो गई, ऐसे शीशे 

पर प्रतिबिम्ब साफ दिखाई नहीं देता, किन्तु वह स्वच्छ हो 

तो प्रतिबिम्ब साफ दिखाई देगा। 


स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (5/24)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-29 


* श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्समागतम्‌'' किस 
नाटक का श्लोक है- 


(^) मुद्राराक्षसम्‌ 


(8) उत्तररामचरितम्‌ 
(0) विक्रमोर्वशीयम्‌ (0) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


व्याख्या- 
कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के सप्तम अङ्क में 
शकुन्तला, दुष्यन्त और पुत्र सर्वदमन के मिलन पर ऋषि 
मारीच कहते हैं- 
' श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्‌ समागतम्‌।' 
(अभि.-7.29) 
सौभाग्य से श्रद्धा, धन और विधि ये तीनों चीजें यहाँ एकत्र 
हो गई हैं। अतः विकल्प 7 सही है। 
विशाखदत्त प्रणीत मुद्राराक्षस नाटक के तृतीय अङ्क में राजा 
चन्द्रगुप्त का आत्मगत कथन- 
श्रीर्लब्धप्रसरेव वेशवनिता दुःखोपचर्या भृशम्‌। (मुद्रा. 3:5) 
राज्य लक्ष्मी अति प्रसिद्ध वाराङ्गना की भाँति अत्यन्त कष्ट 
से आराध्य होती हैं। 
उत्तररामचरितम्‌ के प्रथम अङ्क में राम सीता से कहते हैं- 
“श्रितासि चन्दनभ्रान्त्या दुर्विपाकं विषद्रुमम्‌।' 
(उत्तरराम0 ।.46) 
तुमने चन्दन के भ्रम से दुःखदायी विष का आश्रय लिया है। 
कालिदास विरचित विक्रमोर्वशीयम्‌ नाटक के तृतीय अङ्क 
में विदूषक राजा से कहता है- 
“न खल्वन्यथा ब्राह्मणस्य वचनं भवतिः ब्राह्मण का वचन 
निश्चय ही झूठा नहीं होता है। (विक्रमो0 अङ्क 3) 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (7 .2 9)-कपिलदेव द्विवेदी, पेज-44 


सत्य विकल्प का चयन करें- 
(A) दुष्यन्त-शकुन्तला का विवाह गान्धर्व था। 
(B) दुष्यन्त-शकुन्तला का विवाह दैव था। 


(0) दुष्यन्त-शकुन्तला का विवाह प्राजापत्य था। 
(0) दुष्यन्त-शकुन्तला का विवाह पैशाची था। 


व्याख्या- 
कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के 
चतुर्थ अङ्क में अनसूया द्वारा प्रियंवदा से कहे गये निम्न 
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विवाह गान्धर्व विधि से हुआ था- 
“हला प्रियंवदे, यद्यपि गान्धर्वेण विधिना निर्वृत्तकल्याणा 
शकुन्तलाऽनुरूपभर्तृगामिनी संवृत्तेति निर्वृतं मे हृदयम्‌।” 


> याज्ञवल्क्यस्मृति (आचाराध्याय) के श्लोक-58 से 6] 


तक 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है- 

. ब्रह्मविवाह 2. दैवविवाह 3. आर्षविवाह 4. प्राजापत्य 
विवाह 5. आसुरविवाह 6. गान्धर्वविवाह 7. राक्षसविवाह 
8. पैशाचविवाह। 

अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-कपिलदेव द्विवेदी, पेज-।80 


किसका है- 

(A) अनसूया का (B) प्रियंवदा का 

(0) शार्ङ्गरव का (0) शकुन्तला का 
व्याख्या- 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के चतुर्थ अङ्क में प्रियंवदा 
सखी अनसूया से कहती है - 

“को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति” 


अर्थात्‌ भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा? 
अतः विकल्प 9 सही है। 

चतुर्थ अङ्क में ही अनसूया प्रियंवदा से कहती है कि- 
“कोऽन्यो हुतवहाद्‌ दग्धुं प्रभवति।' 

अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है? यह वाक्य 
दुर्वासा द्वारा शकुन्तला को दिए गए शाप के विषय में है। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के पञ्चम अङ्क में शार्ङ्गरव राजा द्वारा 
शकुन्तला को पत्नी के रूप में इन्कार कर दिये जाने पर 
शकुन्तला से कहता है- 

“अथ तु वेत्सि शुचि व्रतमात्मनः 

पतिकुले तब दास्यमपि क्षमम्‌।' (अभि.-5.27) 

यदि तू अपने आचरण को पवित्र समझती है तो पति के 
परिवार में तुझे दासता करना भी उचित है। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के पञ्चम अङ्क में शकुन्तला आँगूठी 
दिखाने के प्रसङ्ग में राजा से कहती है कि- 

“अत्र तावद्‌ विधिना दर्शितं प्रभुत्वम्‌।' (अभि.अङ्क-5) 
इस विषय में भाग्य ने अपना बल दिखाया है। 


कथन से स्पष्ट होता है कि शकुन्तला और दुष्यन्त का स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (अङ्क-4)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-90 


अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के किस अङ्क में ' विष्कम्भक ' 
समाप्त होता है- 
(A) षष्ठ अङ्क 

(0) चतुर्थ अङ्क 


(8) द्वितीय अङ्क 
(D) प्रथम अङ्क 


व्याख्या- 


कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के अनुसार 
षष्ठ अङ्क- षष्ठ अङ्क में प्रवेशक की समाप्ति होती है 
विष्कम्भक के तुल्य यह भी भूत एवं भावी घटनाओं का 
सूचक होता है इसके पात्र निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं 
और इनकी भाषा प्राकृत होती है। साहित्यदर्पण में इसका 
लक्षण निम्न है- 
““प्रवेशको5नुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः। 
अङ्कस्यान्तर्विञ्चेयः शेषं विष्कम्भके यथा '' 

(सा. द. 6/57) 
द्वितीय अङ्क- द्वितीय अङ्क में बिन्दु अर्थप्रकृति का प्रयोग 
हे 


(A) 


(छ 


Ne 


“माधव्य, अनवाप्त'(2/38) से लेकर 'सर्वः कान्तं 
शकुन्तला- धिकृत्य ब्रवीमि’ (20/40) तक बिन्दु है। 
चतुर्थ अङ्क- चतुर्थ अङ्क में शुद्ध विष्कम्भक का प्रयोग है। 
साहित्यदर्पण में विष्कम्भक का लक्षण इसप्रकार दिया-हैः 
' वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः। 
संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दर्शितः॥ 
मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजितः। 
शुद्धः स्यात्स तु संकीर्णो नीचमध्यमकल्पितः॥ 
सा.द.(6/55,56) 
भूत और भविष्यत्‌ कथाओं का सूचक, कथा का संक्षेप 
करने वाला अङ्क 'विष्कम्भक' कहा जाता है यह अङ्क के 
आदि में रहता है जब एक ही मध्यमपात्र अथवा दो मध्यमपात्र 
बातचीत करते हैं तब इसे शुद्ध विष्कम्भक कहते हैं और 
यदि नीच तथा मध्यम पात्रों द्वारा प्रयोग किया जाय तो इसे 
मिश्र विष्कम्भक कहते हैं। 
यहाँ पर दुर्वासा संस्कृत में बोलते हैं और अनसूया तथा 
प्रियंवदा प्राकृत में बोलती हैं। सभी पात्र मध्यम श्रेणी के हैं 
अतः शुद्ध विष्कम्भक है। अतः विकल्प € सही है। 
प्रथम अङ्क- प्रथम अङ्क में बीज अर्थप्रकृति का प्रयोग है। 
राघवभट्ट के अनुसार “इदानीमेव से लेकर सोमतीर्थं गतः” 
तक वैखानस की उक्ति कथा का बीज है। 
स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-90 


(D 


Ne 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


से उदधृत है- 


(A) उत्तररामचरितम्‌ (३) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
(©) मालविकाग्निमित्रम्‌ (00) मृच्छकटिकम्‌ 


व्याख्या- 
> अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के प्रथम अङ्क में राजा दुष्यन्त 
शकुन्तला के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कहता है- 
“सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति। 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌॥ 

(अभि0 4.20) 
शैवाल से घिरा हुआ कमल मनोहर लगता है काला कलङ्क 
भी चन्द्रमा की शोभा को बढ़ाता है। यह कृशाङ्गी वल्कल 
वस्रौं से भी अति सुन्दर प्रतीत होती है क्योंकि सुन्दर 
आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलङ्कार नहीं होती है। 
अतः विकल्प B सही है। 

> ' उत्तररामचरितम्‌ के प्रथम अङ्क में राम सीता से कहते हैं 
कि- 
“संकटा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायैर्गृहस्थिता' (उत्तर.] .8) 
अग्निहोत्रियों का गृहस्थ जीवन विध्नों के कारण संकटमय 
होता है। 

> कालिदासकृत मालविकाग्निमित्रम्‌ नाटक के प्रथम अङ्क में 
विदूषक कहता है- 
सुशिक्षितोऽपि सर्वम्‌ उपदेशदर्शनेन निष्णातो भवति।' 
सुशिक्षित व्यक्ति भी अपना कौशल दिखाकर ही पण्डित 
माने जाते हैं। 

> शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण के चतुर्थ अङ्क में 
शर्विलक मदनिका से कहता है कि- 
“साहसे श्रीः प्रतिवसति' (मृच्छ.अङ्क-4) 
साहस में लक्ष्मी वास करती है। 

स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (.20)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-46 


8. ' अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनम्‌' वचन किसके 
सम्बन्ध में है- 
(A) प्रियंबदा के 
(0) गौतमी के 


(8) शकुन्तला के 
(0) अनसूया के 


स्त्रोत 


, चारुदत्त किस श्रेणी का नायक है- 
(4) धीरोदात्त 


व्याख्या- 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के प्रथम अङ्क में राजा दुष्यन्त 
शकुन्तला के रूप सौन्दर्य का वर्णन करते हुए विदूषक से 
कहता है- 

' अनाघ्नातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहैः' (अभि.2.0) 
अर्थात्‌ उसका सौन्दर्य न सूँघा गया फूल हे, नाखूनों से न 
काटा हुआ कोमल पत्ता है। 

अतः विकल्प ४8 सही है। 

कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के चतुर्थ 
अङ्क में प्रियंवदा अनसूया से दुर्वासा ऋषि के शाप के विषय 
में कहती है- 

“प्रकृतिवक्रः स कस्यानुनयं प्रतिगृहणाति।' (अभि.अङ्क-4) 
स्वभाव से टेढ़े वे किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के चतुर्थ अङ्क में काश्यप 
ऋषि द्वारा शकुन्तला को दिए गए आशीर्वाद के विषय में 
गौतमी कहती हैं- 

“वरः खल्वेषः नाशीः।' (अभि.अङ्क-4) 

वस्तुतः यह वर है, आशीर्वाद नहीं। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के चतुर्थ अङ्क में अनसूया 
प्रियंवदा से कहती है- 

'रक्षितव्या खलु प्रकृतिपेलवा प्रियसखी' (अभि. अङ्क 4) 
स्वभाव से ही कोमल प्रियसखी की रक्षा करनी चाहिए। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (2 .।0)-कपिलदेव द्विवेदी, पेज- ]]5 


(B) धीरोद्धत 


(0) धीरप्रशान्त (0) धीरललित 


व्याख्या- 

दशरूपककार आचार्य धनञ्जय ने द्वितीय प्रकाश में नायक 
भेद तथा उसका लक्षण करते हैं- 

भेदैश्चतुर्धा ललितशान्तोदात्तोद्धतैरयम्‌। 

अर्थात्‌ नायक धीरललित, धीरशान्त, धीरोदात्त, धीरोद्धत 
के भेद से चार प्रकार का होता है। 

धीरललित- "निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः ।।' 
(दश02/3) 

चिन्ता से मुक्त कथाओं का प्रेमी, सुखी, तथा कोमल प्रकृति 
का नायक धीरललित नायक कहलाता है। 
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उदाहरण- रत्नावली का नायक वत्सराज उदयन, मेघदूतम्‌ 
का नायक धीरललित कोटि का नायक है। 
धीरप्रशान्त “सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः।' 
(दश02/4) 

सामान्य गुणों से युक्त द्विज आदि नायक धीरप्रशान्त नायक 
कहलाता है। 

उदाहरण- मृच्छकटिकम्‌ का नायक चारुदत्त, मालतीमाधव 
का नायक माधव धीरशान्त या धीरप्रशान्त कोटि के नायक 
हैं। अतः विकल्प € सही है। 

धीरोदात्त- 

महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः। 

स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो दृढव्रतः॥ 

(दश0 2/4-5) 
विशाल एवं अविचल अन्तःकरणवाला, अत्यन्त गम्भीर, 
क्षमाशील, आत्मप्रशंसा न करने वाला, अविचल, 
अभिमान को दबाकर रखने वाला, दृढव्रती नायक धीरोदात्त 
कहा गया है। 
उदाहरण- नागानन्द का नायक जीमूतवाहन, 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का नायक दुष्यन्त, उत्तररामचरितम्‌ 
का नायक राम। 
धीरोद्धत- दर्पमात्सर्यभूयिष्ठो मायाच्छद्मपरायणः। 
धीरोद्धतस्त्वहङ्कारी चलश्चण्डो विकत्थनः।। (दश 2/5-6) 
घमण्ड और डाह की अधिकता से युक्त, माया, और कपट 
से भरपूर, अहङ्कारी, अस्थिर, अत्यन्त क्रोधी तथा अपनी 
प्रशंसा करने वाला नायक धीरोद्धत नायक कहलाता है। 
उदाहरण- वेणीसंहार का नायक भीमसेन, जामदग्न्यविजय 
का नायक परशुराम। 
मृच्छकटिकम्‌- जगदीशचन्द्र मिश्र, पेज-4 4 


. स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः। 
पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रैरेवोपदिश्यते॥ 
प्रस्तुत श्लोक किस पुस्तक से उदधृत है- 


(A) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (8) मृच्छकटिकम्‌ 
(0) वेणीसंहारम्‌ (D) कुमारसम्भवम्‌ 


व्याख्या- 
शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ के चतुर्थ अङ्क में शर्विलक 
मदनिका से कहता है कि- 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः। 
पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रैरेवोपदिश्यते॥ 

(मृच्छ0 4.9) 
स्त्रियाँ तो वस्तुतः स्वभाव से ही कुशल होती हैं, पुरुषों की 
कुशलता तो शास्त्रों के द्वारा ही सिखाई गई होती है। 


व्याख्यास्मि 


चेट, चेटी, कुम्भीलक, मदनिका आदि शोषित एवं उपेक्षित 
पात्र हैं। 


(0) उत्तररामचरितम्‌ में रामायण के उत्तरकाण्ड की कथा वर्णित 


है। इसमें सीता-परित्याग, राम-विलाप, लव-कुश-प्राप्ति 
और राम के द्वारा निर्दोष सीता के स्वीकार किए जाने का 


अतः विकल्प 9 सही है। वर्णन है। 
> अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के पञ्चम अङ्क में शारद्रत (0) मालविकाग्निमित्रम्‌ में 5 अङ्का में मालविका एवं अग्निमित्र 
राजा से शकुन्तला के विषय में कहता है- 'उपपन्ना हि के प्रणय और विवाह का वर्णन है। 
दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी।' (अभि0 5.26) अतः विकल्प 9 सही है। 
> पत्नी पर पति की सब प्रकार की प्रभुता स्वीकार की गई स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌- जगदीशचन्द्र मिश्र, भू. पेज-8 
है। व 
> भट्टनारायण प्रणीत वेणीसंहारम्‌ नाटक के प्रथम अङ्क में 
सहदेव भीमसेन से कहते हैं- 
“स्त्रीणाँ हि साहचर्याद्‌ भवन्ति चेतांसि भर्तृसदूशानि।' 


2. 'मृच्छकटिकम्‌' का विदूषक है- 
(A) माधव्य (B) मैत्रेय 
(0) माणवक (D) गौतम 


(वेणीसंहार .20) ७७. 22 
पतियों के साहचर्य से स्त्रियों के चित्त भी पतियों के समान इहे नाटक 
ही हो जाते हैं। (20 | अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- माढव्य/माधव्य 


> कुमारसम्भवम्‌ के सप्तम सर्ग में पार्वती की शोभा का (छ) | मृच्छकटिकम्‌ मैत्रेय 

वर्णन कालिदास करते हैं- ३ 
'स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि बेशः।' (कुमार,7:22) 

स्त्रियों का वेष प्रिय के दर्शन रूप प्रयोजन वाला होता है। 

स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌ (4/9)- आचार्य जगदीशचन्द्र मिश्र, पेज-200 


. निम्नाङ्कित किस नाटक में सर्वाधिक शोषित, दलित 
एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ 


है- 


(0) विक्रमोर्वशीयम्‌- माणवक 
(0) मालविकाग्निमित्रम्‌- गौतम 
अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌- जगदीशचन्द्र मिश्र, पेज - 3१ 


3. कौन चारुदत्त के घर मे सेंध लगाकर वसन्तसेना 
के गहने चुरा लेता है- 


(A) शर्विलक 
(0 दर्दुरक 


(B) संवाहक 
(D) मदनिका 


(A) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (8) मृच्छकटिकम्‌ 


(©) उत्तररामचरितम्‌ (00) मालविकाग्निमित्रम्‌ 


व्याख्या- 
महाकवि शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ के अनुसार 

(A) शर्विलक- शर्विलक जाति का ब्राह्मण है वह चोरी की 
कला में पारङ्गत है। उसने योगाचार्य नामक किसी आचार्य 
से चोरी की कला सीखी है किन्तु वह पेशेवर चोर नहीं है 
वह मदनिका नामक गणिका के प्रेम मे फँसकर चारुदत्त के 
घर में सेंध लगाकर वसन्तसेना के गहने चुरा लेता है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

(उ) संवाहक- दरिद्रता के कारण संवाहक का व्यवसाय करने 
वाला एक गृहपति का पुत्र है। चारुदत्त के यहाँ नौकरी 


व्याख्या- 

(A) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में दुष्यन्त एवं शकुन्तला की प्रणय 
कथा का वर्णन है। 

(8) मृच्छकटिकम्‌ में सर्वाधिक शोषित, दलित एवं उपेक्षित वर्ग 
का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ है। दरिद्रता के कारण देह 
दबा-दबाकर अपना व्यवसाय करने वाला संवाहक, चारुदत्त 
के यहाँ नौकरी करने के पश्चात्‌ द्यूतक्रीडा से अपनी आजीविका 
चलाने लगता है द्यूत में हारकर वसन्तसेना द्वारा ऋणमुक्त 
कराया जाता है और विरक्त होकर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। 


करने के पश्चात्‌ द्यूतक्रीडा से अपनी आजीविका चलाने 
लगता है। द्यूत में हार कर वसन्तसेना द्वारा ऋणमुक्त 
कराया जाता है और विरक्त होकर बौद्धभिक्षु के रूप में 
हमारे सामने आता है। 
(८) 
उल्लेख सामान्य रूपों में हुआ है। द्वितीय अङ्क में दर्दुरक 
का उल्लेख जुआरी के रूप में हुआ है- 
यूतं हि नाम पुरुषस्यासिंहासनं राज्यम्‌ ” जुआ भी मनुष्य के 
बिना सिंहासन का राज्य है। 
मदनिका- मदनिका एक गणिका स्त्री है जो शर्विलक 
नामक ब्राह्मण युवक की प्रेयसी हे। मदनिका वसन्तसेना 
की प्रिय दासी भी है। 
स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌- जगदीशचन्द्र मिश्र, पेज-49 


. महाभारत पर आधारित महाकाव्य है- 


(4) कुमारसम्भवम्‌ 
(0) रावणवधम्‌ 


(8) रघुवंशम्‌ 
(0) शिशुपालवधम्‌ 


व्याख्या- 

उपजीव्यग्रन्थ लेखक 
(A) श्रीमद्‌भागवतमहापुराण| कुमारसम्भव कालिदास 
(3) वाल्मीकीयरामायण |रघुवंशम्‌ कालिदास 
(©) वाल्मीकौयरामायण |रावणवध(भटड्टिकाव्य)| भट्टि 


महाभारत का सभापर्व | शिशुपालवध 
अतः विकल्प 9 सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का इतिहास-उमाशङ्कर शर्मा ऋषि, पेज- 263 


(D) माघ 


5. लघुत्रयी के अन्तर्गत कौन-कौन से ग्रन्थ आते हैं- 
(4) किरातार्जुनीयम्‌, शिशुपालवधम्‌, नैषधीयचरितम्‌ 


(8) वासवदत्ता, कादम्बरी, दशकुमारचरितम्‌ 
(©) रामायण, महाभारत, भागवतपुराण 
(0) रघुवंशम्‌, मेघदूतम्‌, कुमारसम्भवम्‌ 


व्याख्या- 

बृहत्रयी- किरातार्जुनीयम्‌, शिशुपालवधम्‌, नेषधीयचरितम्‌। 
गद्यबृहत्रयी- वासवदत्ता, कादम्बरी, दशकुमारचरितम्‌। 
उपजीव्यत्रयी- रामायण, महाभारत, भागवतपुराण। 
लघुत्रयी- रघुवंशम्‌, कुमारसम्भवम्‌, मेघदूतम्‌। 

अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- मेघदूतम्‌- शेषराज शर्मा रेग्मी”, भू.पेज-१9 


(A) 
(B) 
(८) 
(2) 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2009 


दर्ुरक- मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण में दर्दुरक नामक पात्र का 
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6. विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य 
है- 


(A) रामायण 
(©) शिशुपालवध 


(B) महाभारत 
(D) श्रीमदभगवद्गीता 


व्याख्या- 

रामायण- रामायण महर्षि वाल्मीकि की कृति है। इसमें 
रामकथा आद्योपान्त वर्णित है। इसमे सात काण्ड हैं तथा 
लगभग 24 हजार श्लोक हैं। 

अतः इसे 'चतुर्विशतिसाहस्रीसंहिता’ भी कहते हैं। 
महाभारत- विश्व साहित्य में सबसे बड़ा ग्रन्थ महाभारत 
ही है जिसमें एक लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत के 
लेखक का नाम वेदव्यास (कृष्णद्वैपायन, व्यास) है। 
महाभारत को “शतसाहस्री संहिता’ भी कहते है। महाभारत 
की कथा पर्वा में विभक्त है। जिसमें 8 पर्व हैं। महाभारत 
के विकास का क्रम तीन चरणों में है। जय- महाभारत का 
मूल रूप जय” नाम से प्रसिद्ध था जिसमें 8800 श्लोक 
थे। भारत- द्वितीय अवस्था में जय का विस्तार भारत के 
रूप में हुआ जिसमें 24000 श्लोक हो गये। महाभारत- 
अन्तिम अवस्था एक लाख से अधिक श्लोकों का महाभारत 
के रूप प्रस्तुत हुआ। अतः विकल्प B सही है। 

(© शिशुपालवध- महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपालवध 
महाकाव्य में 20 सर्ग हैं। जो महाभारत के सभापर्व' के 
तेरह अध्याया (33-45) तथा “श्रीमद्‌भागवत के दशम 
स्कन्ध' पर आधारित है, जिसके नायक “भगवान्‌ श्रीकृष्ण' 
हैं जो धीरोदात्त कोटि के नायक हैं, तथा प्रतिनायक शिशुपाल 
है। 

(D) श्रीमदभगवद्गीता- श्रीमदभगवद्गीता महाभारत के 
भीष्मपर्व पर आधारित है श्रीमदभगवद्गीता में अध्यायों की 
संख्या 78 है। 

स्त्रोत-संस्कृत साहित्य का इतिहास-उमाशङ्कर शर्मा ऋषि, पेज-47 


(A) 


(B) 


7. उत्तररामचरितम्‌ में राम किस कोटि के नायक हैं- 
(A) धीरललित 


(B) धीरोदात्त 


(८) धीरप्रशान्त (D) धीरोद्धत 
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इम | 
(B) 
(८) 
00) 


(A) 


(B) 


(८) 


00) 


संस्कृतगङ्खा, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्पि 


व्याख्या- 

नायक कोटि 
यक्ष धीरललित 
राम धीरोदात्त 
चारुदत्त धीरप्रशान्त 
भीम धीरोद्धत 


अतः विकल्प B सही है। 

आचार्य धनञ्जय दशरूपक के द्वितीय प्रकाश में चार प्रकार 

के नायक का विभाजन करते हैं- 

धीरललित- चिन्ता से मुक्त कथाओं का प्रेमी, सुखी तथा 

कोमल प्रकृति का नायक धीरललित नायक कहलाता है। 

“निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः।' 

उदाहरण- मेघदूतम्‌ का नायक यक्ष धीरललित कोटि का 

नायक है। 

धीरोदात्त- 

“महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः। 

स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो दृढव्रतः॥' 
(दश.2/56) 

विशाल एवं अविचल अन्तः करण वाला, अत्यन्त गम्भीर, 

क्षमाशील, आत्मप्रशंसा न करने वाला अविचल, अभिमान 

को दबाकर रखने वाला तथा दृढव्रती नायक धीरोदात्त 

नायक है। उदाहरण- उत्तररामचरितम्‌ का नायक राम 

अतः विकल्प B सही है। 

धीरप्रशान्त- 'सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो 

द्विजादिकः।' (दश.2/4) 

सामान्य गुणों से युक्त द्विज आदि नायक धीरशान्त नायक 

कहलाता है। 

उदाहरण- मृच्छकटिकम्‌ का नायक चारुदत्त । 

धीरोद्धत- 'दर्पमात्सर्यभूयिष्ठो मायाच्छद्मपरायणः। 

धीरोद्धतस्त्वहङ्कारी चलश्चण्डो विकत्थनः।।(दश.2/5-6) 

घमण्ड और डाह की अधिकता से युक्त माया और कपट 

से भरपूर, अहङ्कारी, अस्थिर, अत्यन्त क्रोधी तथा अपनी 

प्रशंसा करने वाला नायक धीरोद्धत नायक है। 

उदाहरण- वेणीसंहारम्‌ नाटक का नायक भीम धीरोद्धत 

कोटि का नायक है। 


स्त्रोत- वस्तुनिष्ठ-संस्कृतसाहित्यम्‌- सर्वज्ञभूषण, पेज-303 


8. बृहत्त्रयी के अन्तर्गत नहीं है- 
(A) किरातार्जुनीयम्‌ (B) शिशुपालवधम्‌ 


(0 रघुवंशम्‌ (D) नैषधीयचरितम्‌ 


व्याख्या- 
* किरातार्जुनीयम्‌, शिशुपालवधम्‌ और नैषधीयचरितम्‌ ये 
बृहत्रयी के अन्तर्गत आते हैं। 
*% लघुत्रयी- रघुवंशम्‌, कुमारसम्भवम्‌, मेघदूतम्‌। 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का इतिहास- उमाशंकर शर्मा ऋषि, पेज- 208 


9, 'उदिते नैषधे काव्ये कव माघः क्व च भारविः' 
यहाँ 'नैषधे' पद किस महाकवि की ओर संकेत 
करता है- 


(A) भारवि (B) माघ 
(C) श्रीहर्ष (0) कालिदास 


व्याख्या- 

(4) भारवि- नारिकेलफलसम्मितं वचो भारवे सपदि तद्‌ 
बिभज्यते। (मल्लिनाथ) 

(छ) माघ- माघे सन्ति त्रयो गुणाः। (उद्भट) 

(© _श्रीहर्ष- उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः। 
(अज्ञात) अतः विकल्प € सही है। 

(0) कालिदास शृङ्गारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। 
(राजशेखर) 

स्त्रोत- संस्कृतसाहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-226 


20. खण्डकाव्य है- 
(A) दशकुमारचरित (B) नलचम्पू 
(0 मेघदूत (0) किरातार्जुनीय 


व्याख्या- 

ग्रन्थ रस 
दशकुमारचरितम्‌ | गद्यकाव्य वीर/अद्‌भुत 
नलचम्पू चम्पूकाव्य शृङ्गाररस 
मेघदूतम्‌ खण्डकाव्य | यक्ष विप्रलम्भशुङ्गार 
किरातार्जुनीयम्‌ | महाकाव्य अर्जुन वीररस 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- मेघदूतम्‌- दयाशङ्कर शास्त्री, पेज-32 


(4) कालिदास (8) दण्डी 
(C) भारवि (D) माघ 
व्याख्या- 

(^) कालिदास- उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं- 


“उपमा कालिदासस्य ' 
(3) दण्डी- पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं- 
“दण्डिनः पदलालित्यं'' 
(0) भारवि- अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं- भारवेरर्थगौरवम्‌ 
(D) महाकवि माघ- उपमा, पदलालित्य एवं अर्थगौरव तीनों 
गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं- “माघे सन्ति त्रयो गुणाः ' 
अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-22 


22. विद्वानों के लिए औषधि है- 
(A) शिशुपालवध (B) किरातार्जुनीय 
(D) नैषध 


(0) मेघदूत 


व्याख्या- 

(A) “तावद्‌ भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः”? जिस प्रकार 
माघ मास के आ जाने पर सूर्य की कान्ति नहीं रह जाती 
उसीप्रकार माघ कवि के उदित होने पर भारवि की शोभा 
मन्द पड़ जाती है। 

(3) “नारिकेलफलसम्मितं वचो”” मल्लिनाथ ने भारवि की रचना 
की उपमा नारियल के फल से दी है जो ऊपर से कठोर, 
किन्तु अन्दर से कोमल और सरस होता है। 

(0) “मेधे माघे गतं वयः’? -कालिदास के मेघदूतम्‌ तथा महाकवि 
माघ के शिशुपालवध को पढ़ने में आयु गुजर जाती है। 

(D) “नैषधं विद्वदौषधम्‌।”” विद्वानों के लिए नेषध औषधि है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव 
द्विवेदी, पेज-234 


23. उत्तररामचरितम्‌ का प्रधान रस है- 


(B) शान्त 
(D) वीर 


(A) शृङ्गार 
(0) करुण 
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व्याख्या- 
पिं प्रधान रस 

(५) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ श्रुद्धाररस 
(3) बुद्धचरितम्‌ शान्तरस 
(0) उत्तररामचरितम्‌ करुणरस 
(D) किरातार्जुनीयम्‌ वीररस 


अतः विकल्प € सही है। 
नाटक का लक्षण- “एक एव भवेदऽङ्गी शृङ्गारो 
वीर एव वा” (सा.द. 6/१0) 

* नाटक का कथानक रामायण आदि इतिहास में प्रसिद्ध होना 
चाहिए | 

* नाटक में पाँच से दस अङ्क होते हैं। 

भः पुराणादि प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न धीरोदात्त आदि प्रतापी, 
गुणवान्‌ कोई राजर्षि अथवा दिव्य या दिव्यादिव्य पुरुष 
नाटक का नायक होता है। 

*-- शृङ्गार या वीर इनमें से कोई एक रस प्रधान रहता है अन्य 
सब रस अङ्गभूत रहते हैं। 
परन्तु भवभूति नाटक में करुणरस की प्रधानता स्वीकार 
करते हुए उत्तररामचरितम्‌ के तृतीय अङ्क में कहते हैं कि 
एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद। 
भिन्नः पृथक्पृथगिव श्रयते विवर्तान्‌॥ (उत्तर.3.47) 
एक करुणरस ही है जो कारण भेद से भिन्न होकर 
पृथक्‌-पृथक्‌ (शृङ्गा आदि) परिणामों को प्राप्त करता 
हुआ प्रतीत होता हे । 

स्त्रोत- उत्तररामचरितम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-86 


24. रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है- 
(A) उत्तररामचरितम्‌ (8) कुमारसम्भवम्‌ 
(0) कादम्बरी 


(0) शिशुपालवधम्‌ 


व्याख्या- 

* उत्तररामचरितम्‌- जटायु शिखर, शम्बूकवृत्तान्त, दुर्मुख 
वृत्तान्त, राम विलाप आदि। 

* कुमारसम्भवम्‌- हिमालय पर्वत वर्णन, तारकासुरवध वर्णन। 

* शिशुपालवधम्‌- रैवतक पर्वत वर्णन, षट्ऋतु वर्णन, 
वनविहार वर्णन, जल विहार वर्णन। 


* कादम्बरी- पम्पासरोवर वर्णन, शाल्मली वृक्ष वर्णन, 
अच्छोदसरोवर वर्णन, कपिञ्जल कथा का वर्णन, शुक 
वर्णन। अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌ (सर्ग-4)- हरगोविन्द शास्त्री, पेज-73 


तथा सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर 
सही उत्तर चुनिए - 
सूची ( ] ) 

(क) किरातार्जुनीयम्‌ 
(ख ) शिशुपालवधम्‌ 


सूची ( 2 ) 
]. श्रीकृष्ण 
2. अर्जुन 
(ग) वेणीसंहारम्‌ 3. दुष्यन्त 
(घ) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 4. भीम 
(क) (ख) (ग) (घ) 


(A) (3) (2) (4) \]) 


(EAS) 00 IES, 

(EJ 0 0 OVO) 

D2 SOO) 

व्याख्या- 

इन हिका नायक/नायिका 
(^) किरातार्जुनीयम्‌ अर्जुन (धीरोदात्त), द्रौपदी 
(3) शिशुपालवधम्‌ श्रीकृष्ण (धीरोदात्त) 


(0) वेणीसंहारम्‌ भीम (धीरोद्धत्त), द्रौपदी 
(D) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | दुष्यन्त (धीरोदात्त), शकुन्तला 
अतः विकल्प 9 सही है। 
स्त्रोत- संस्कृतसाहित्यम्‌ संस्कृतगङ्गा सर्वज्ञभूषण, पेज-298 


26. हिमालय पर्वत का वर्णन है- 
(A) कादम्बरी में (उ) शिशुपालवधम्‌ में 
(0) किरातार्जुनीयम्‌ में (0) कुमारसम्भवम्‌ में 


व्याख्या- 


* कादम्बरी- शूद्रक वर्णन, शुकवर्णन, चाण्डालकन्या वर्णन, 
विन्ध्याटवी वर्णन, जाबालि वर्णन, उज्जयिनी वर्णन, 
अच्छोद सरोवर वर्णन, कादम्बरी वर्णन आदि। 

* शिशुपालवधम्‌- रैवतक पर्वत वर्णन, सूर्यास्त वर्णन, 
मद्यपान वर्णन। 

भ किरातार्जुनीयम्‌- इन्द्रकीलपर्वत का वर्णन, सन्ध्यावर्णन, 
चन्द्रोदय वर्णन। 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


* कुमारसम्भवम्‌- हिमालय पर्वत का वर्णन, कार्तिकेय 
(स्कन्द, कुमार) की उत्पत्ति का वर्णन, पार्वती उत्पत्ति, 
रति विलाप, पार्वती परिणय आदि । 
अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌ (चतुर्थ सर्ग)- हरगोविन्द शास्त्री, पेज- ।73 


27. ''नवसर्गगते माघे नव शब्दो न विद्यते'' यह उक्ति 
किस ग्रन्थ के लिए प्रचलित है- 

(8) शिशुपालवधम्‌ 

(D) जानकीहरणम्‌ 


(^) मेघदूतम्‌ 
(6) कुमारसम्भवम्‌ 


व्याख्या- 

(A) मेघदूतम्‌- मेधे माधे गतं वयः” कालिदास के मेघदूतम्‌ 
तथा माघ के शिशुपालवधम्‌ को पढ़ने में पूरी अवस्था बीत 
जाती है। 

(3) शिशुपालबधम्‌- “नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते’ 
महाकवि माघ के शिशुपालवध के नव सर्ग पढ़ लेने पर 
कोई भी शब्द नया नहीं रह जाता। 
अतः विकल्प (8) सही है। 

(© | कुमारसम्भवम्‌- कुमारस्य सम्भवः जन्म यस्मिन्‌ काव्ये 
तत्‌ कुमारसम्भवम्‌।' कुमार का जन्म जिस काव्य में हो वह 
कुमारसम्भव है। 

(D) जानकीहरणम्‌- “जानकीहरणं कर्तु रघुवंशे स्थिते सति 
कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमः।' जैसे राम के रहते 
हुए सीता का अपहरण करने में रावण समर्थ है उसी प्रकार 
रघुवंश महाकाव्य के रहते हुए जानकीहरण जैसे महाकाव्य 
की रचना करने में कवि कुमारदास ही समर्थ है कोई अन्य 
नहीं। 

स्त्रोत-संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-203,204 


(A) गौडी 


(B) वैदर्भी 
(D) लाटी 


(0) पाञ्चाली 


व्याख्या- 
भवभूति की रीति गौड़ी और वैदर्भी है। बाणभट्ट की रीति 
पाञ्चाली है। जल्हण ने सूत्तिमुक्तावली में राजशेखर के 
नाम से एतद्विषयक प्रशस्ति का उद्धरण दिया है- 
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शब्दार्थयोः समो गुम्फः पाञ्चालीरीतिरुच्यते। > शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ के तृतीय अङ्क में शर्विलक 
शिलाभट्टारिका वाचि बाणोक्तिषु च सा यदि।। विदूषक से कहता है कि- 
वैदर्भी- वैदर्भी कविता स्वयं वृतवती श्रीकालिदासं वरम्‌ । ' अनतिक्रमणीया भगवती गोकाम्या ब्राह्मणकाम्या 
वैदर्भीरीतिसन्दर्भे कालिदासः विशिष्यते।। च।' (मृच्छ.अङ्क-3) 
अतः विकल्प ८ सही है। भगवती, गाय और ब्राह्मण की अभिलाषा उल्लंघन करने 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का इतिहास-उमाशङ्कर शर्मा ऋषि, पेज- 400 योग्य नहीं होती। 
स्त्रोत- कादम्बरी शुकनासोपदेश-तारिणीश झा, पेज-| 
29. इन्द्रायुध किसका अवतार था- 
(4) चन्द्रमा का (8) कपिञ्जल का 3।. 'त्रिभुवनप्रसवभूमिरिव विस्तीर्णा) विशेषता किसके 
लिए प्रयुक्त है- 
८) पुण्डरीक D) वैशम्पायन 3 
(0) पुण्डरीक का (0) वैशम्पायन का शा यी 
व्याख्या- (0) विन्ध्याटवी (0) हेमकूट 


चन्द्रापीड, वैशम्पायन, पत्रलेखा, इन्द्रायुध, चाण्डालकन्या 
क्रमशः प्रथमजन्म में चन्द्रमा, पुण्डरीक, रोहिणी, कपिञ्जल, 
लक्ष्मी। द्वितीय जन्म में चन्द्रापीड, वैशम्पायन, पत्रलेखा 
इन्द्रायुथ। तृतीय जन्म में शूद्रक, शुक, कपिञ्जल, 


व्याख्या- 


बाणभट्ट कृत 'कादम्बरी कथामुखम्‌” के अनुसार 
(A) विदिशा नगरी- ''त्रिभुवनप्रसवभूमिरिव विस्तीर्णा 
हक, विदिशाभिधाना नगरी राजधान्यासीत्‌।” तीनों भुवन 


चाण्डालकन्या। अतः विकल्प 9 सही है। की जन्मभूमि के समान विस्तृत ...................... विदिशा 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, नामक नगरी राजा शूद्रक की राजधानी थी। 

पेज-493 (3) उज्जयिनी- “अस्ति सकल-त्रिभुवन-ललामभूता, प्रसव- 

30. 'अतिगहनं तमो यौवनप्रभवम्‌' यह सूक्ति किस Iii "ME छ तिता 

ग्रन्थ से उद्धृत है- अवन्ति देश में 'उज्जयिनी' नाम की नगरी है, जो तीनों 

(^) कादम्बरी (सड लोकों की अलङ्कार रूपा अथवा प्रधानभूत है, मानों सत्ययुग 

(८) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (0) मृच्छकटिकम्‌ की जन्मभूमि हो, तीनों लोक की सृष्टि, स्थिति और प्रलय 


(उत्पत्ति, पालन, संहार) को करने वाली है। 

(0 विन्ध्याटबी- “अस्ति पूर्वापर-जलनिधि-वेलाबलग्ना 
मध्यदेशालङ्कार भूता मेखलेव भुवः ................... 
पुष्पवत्यपि पवित्रा विन्ध्याटवी नाम।” पूर्वी और पश्चिमी 


व्याख्या- 


> बाणभट्ट कृत कादम्बरी शुकनासोपदेश में मन्त्री शुकनास 
चन्द्रापीड को उपदेश देते हुए कहते हैं- ' अतिगहनं तमो 


यौवनप्रभवम्‌' (कादम्बरी शुकनासोपदेश) समुद्रों के तटवर्ती वनों से जुड़ी हुई है, मध्यदेश के 
युवावस्था में उत्पन्न होने वाला आज्ञान रूपी अन्धकार भूषणस्वरूप.......पुष्पवती पवित्र विन्ध्य नाम की एक 
अत्यन्त गहन होता है। अतः विकल्प 4 सही है। अटवी है। 
> भास द्वारा रचित स्वप्नवासवदत्तम्‌ नाटक के चतुर्थ अङ्क में (3) हेमकूट- “क्रमेण च गत्वा हेमकूटमासद्य गन्धर्वराजकुलं 
विदूषक राजा से कहता है- समतीत्य काञ्चनतोरणानि सप्तकक्षान्तराणि कन्यान्तः 
' अनतिक्रमणीयो हि विधिः’ (स्वप्न.अङ्क-4 ) पुरद्वारमवाप। 
भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। क्रम से जाकर, गन्धर्वराज की राजधानी हेमकूटपर्वत पर 
> कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के सप्तम उपस्थित होकर, सुवर्ण-तोरण जहाँ बँधे थे ऐसी सात 
अङ्क में राजा मातलि से कहता है- Es लाँघकर चन्द्रापीड महाश्वेता को देखकर दौड़ते हुए 
जाते हैं। 


' अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि’ (अभि.अङ्क-7 ) 


में नहीं अतः विकल्प 4 सही है। 
हाथ में आया हुआ ऐसा सौभाग्य नहीं छोड़ना चाहिए। ही है 


स्त्रोत- कादम्बरी कथामुखम्‌- राजेन्द्र मिश्र,पेज-32 


32. कादम्बरी क्या है- 
(५) आख्यायिका 
(0) नाटक 


(8) कथा 
(0) प्रकरण 


व्याख्या- 


(५) हर्षचरितम्‌ (बाण)- आख्यायिका 
तथापि नृपतेर्भक्त्या भीतो निर्वहणाकुलः। 
कारोम्याख्यायिकाम्भोधौ जिहवाप्लवनचापलम्‌। (हर्ष.9) 
(3) कादम्बरी (बाणभट्ट)- कथा 
धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा (कादम्बरी-20) 
(©) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (कालिदास) नाटक- 
काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। 
(D) मृच्छकटिकम्‌ (शूद्रक) प्रकरण 
“वयं मृच्छकटिकं नाम प्रकरणं प्रयोक्तुं व्यवसिता’ 
अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी 
पेज-333 


33. मुख्यतः कादम्बरी की शैली है- 


(4) वैदर्भी (8) गौड़ी 

(0) पाञ्चाली (D) इनमें से सभी 
व्याख्या- 

कवि गुण 
कालिदास प्रसाद गुण 
सुबन्धु ओज गुण 
बाणभट्ट ओज गुण 


अतः विकल्प ८ सही है। 
स्त्रोत- कादम्बरी कथामुखम्‌- तारणीश झा, पेज-5 


34. नलच्म्पू में किस रस की प्रधानता है- 


(A) शृङ्गार (B) वीर 

(C) करुण (D) शान्त 

व्याख्या- 

ग्रन्थ प्रधान रस | विभाजन 
(^) नलचम्पू शृङ्गाररस सात उच्छ्वास 
(3) किरातार्जुनीयम्‌ | वीररस अठारह सर्ग 
(2) उत्तररामचरितम्‌ | करुणरस सात अङ्क 
(D) बुद्धचरितम्‌ शान्तरस अद्राइस सर्ग 


अतः विकल्प (4) सही है। 
स्त्रोत- नलचम्पू- तारिणीश झा, पेज-26 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


(A) सात (8) आठ 

(८) पाँच (D) छह 

व्याख्या- 

ग्रन्थ विभाजन ग्रन्थकार 
(^) नलचम्पू सात उच्छ्वास | त्रिविक्रमभट्ट 


(उ) राजतरङ्गिणी आठ तरङ्ग कल्हण 
(0) काव्यालङ्कारसूत्र | पाँच अधिकरण | वामन 
(D) काव्यालङ्कार छह परिच्छेद | भामह 
अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 


पेज-603 

36. 'नवसर्गगते ................. नवशब्दो न विद्यते' उक्ति 
है- 
(A) कालिदास के विषय में 


(B) श्रीहर्ष के विषय में 
(0) माघ के विषय में 
(D) भारवि के विषय में 


व्याख्या- 
(A) कालिदास के विषय में- कविकुलगुरुः कालिदासो 
विलासः- जयदेव 
(8) श्रीहर्ष विषयक उक्ति- 
तावद्‌ भा भारवेर्भाति, यावन्माघस्य नोदयः। 
उदिते नेषधे काव्ये, कव माघः क्व च भारविः।। 
(0) माघविषयक उक्ति- नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते। 
(0) भारवि विषयक उक्ति- सा भारवेः सत्पथदीपिकेव। 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-203-204 


37. अर्थगौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध हैं- 
(A) कालिदास (B) दण्डी 
(D) माघ 


(0) भारवि 


व्याख्या- 

दुद विक प्रसिद्धि का कारण 
(५) कालिदास उपमा कालिदासस्य 
(3) दण्डी दण्डिनः पदलालित्यम्‌ 
(0) भारवि भारवेरर्थगौरवम्‌ 
(D) माघ उपमा, पदलालित्य और 


अर्थगौरव। (माघे सन्ति त्रयो गुणाः) 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-99 


38. 'साहित्यजगत्‌' को किसका उच्छिष्ट कहा जाता है- 
(B) श्रीहर्ष 
(D) भारवि 


(A) बाणभट्ट 
(©) दण्डी 


व्याख्या- 

(A) बाणभट्ट- “बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌’ (आज्ञात) सम्पूर्ण संसार 
बाण का जूठा है। अर्थात्‌ बाण की वर्णन शैली में कुछ भी 
शेष नहीं बचा है। 

(9) श्रीहर्ष- उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः।' 
श्रीहर्ष के नैषधीयचरितम्‌ महाकाव्य के उदित होने पर 
भारवि का अर्थगौरव एवं माघ का पदलालित्य फीका पड़ 
गया। 

(0 दण्डी- “दण्डिनः पदलालित्यम्‌’ (उद्भट) दण्डी की रचना 
पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। 

(0) भारवि- 'भारवेरर्थगौरवम्‌' (उद्भट) भारवि की रचना 
अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का इतिहास- उमाशङ्कर शर्मा ऋषि',पेज -208 


39. 'नलचम्पू' के रचयिता हैं- 
(A) कल्हण (उ) विशाखदत्त 
(0) क्षेमेन्द्र (D) त्रिविक्रमभट्ट 


व्याख्या- 


उपल जज लेखक 
(A) राजतरङ्गिणी कल्हण 
(B) मुद्राराक्षसम्‌ विशाखदत्त 
(0) भारतमञ्जरी क्षेमेन्द्र 
(D) नलचम्पू त्रिविक्रमभट्ट 


अतः विकल्प 9 सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज- 602 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2009 
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40. आचार्य दण्डी की कृति है- 


(A) काव्यादर्श (8) दशकुमारचरितम्‌ 
(0) अवन्तिसुन्दरी (D) उपर्युक्त सभी 
व्याख्या- 
ग्रन्थ ग्रन्थप्रकार | ग्रन्थकार | विभाजन 
काव्यादर्श काव्यशास्त्रीय | दण्डी तीन परिच्छेद 
दशकुमारचरितम्‌ | गद्यकाव्य आठ उच्छ्वास 
अवन्तिसुन्दरीकथा | गद्यकाव्य - 


अतः विकल्प 9 सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-466 


. जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का 
त्याग कर देता है वहाँ होती है- 


(A) उपादान लक्षणा 
(C) शुद्धालक्षणा 


(B) लक्षण लक्षणा 
(0) गौणी लक्षणा 


व्याख्या- 


लक्षणा (लक्षणा तेन षड्विधा) 
शुद्धा गौणी 


उपादान Mee लक्षण-लक्षणा शुद्धा सारोपा शुद्धा साध्यवसाना 
(कुन्ताः प्रविशन्ति।) (गङ्गायां घोषः) (आयुर्घृतम्‌) (आयुरेवेदम्‌) 


गौणी सारोपा गौणी साध्यवसाना 
(गौर्वाहीकः) (गौरयम्‌) 
(A) उपादान लक्षणा- (सू।3) “स्वसिद्धये पराक्षेपः अपने 


(वाच्यार्थ के) अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य (दूसरे) अर्थ 
का आक्षेप करना “उपादान लक्षणा” है। 
यथा- कुन्ताः प्रविशन्ति। 

(उ) लक्षण लक्षणा- परार्थ स्वसमर्पणम्‌......लक्षण-लक्षणा।' 
दूसरे के लिए अपने को समर्पित कर देना अर्थात्‌ अन्य के 
लिए अपने अर्थ का त्याग देना 'लक्षण-लक्षणा है।' 
यथा-गङ्गायां घोषः। 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र-]3)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-53 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


42. 'हरविजयम्‌ महाकाव्य में कितने सर्ग है- 
(A)28 (B) 50 


(८) 8 (0) 7 


व्याख्या- 

आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के छठे परिच्छेद में महाकाव्य 
का लक्षण करते हैं- 

सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः। 
नातिस्बल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह॥ 

(सा. द. 6/3॥5-520) 
अर्थात्‌ आठ से कम सर्ग महाकाव्य में नहीं होते और ये 
सर्ग भी न तो बहुत छोटे तथा न तो बहुत दीर्घ होते हैं। 
अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरितम्‌ महाकाव्य में सर्गो की 
संख्या 28 है। 
रत्नाकर विरचित हरविजयम्‌ महाकाव्य में 50 सर्ग हैं जो 
संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। 
कालिदास द्वारा रचित कुमारसम्भवम्‌ में 77 सर्ग हैं। 


ग्रन्थ ग्रन्थकार विभाजन 
बुद्धचरितम्‌ अश्वघोष 28 सर्ग 
हरविजयम्‌ रत्नाकर 50 सर्ग 
कुमारसम्भवम्‌ | कालिदास 47 सर्ग 
दशकुमारचरितम्‌ | दण्डी 8 उच्छ्वास 
नलचम्पू त्रिविक्रमभट्ट | 7 उच्छ्वास 
हर्षचरितम्‌ बाणभट्ट 8 उच्छ्वास 


अतः विकल्प 5 सही है। 


स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का इतिहास- उमाशङ्कर शर्मा ऋषि', पेज-45 


. महाकाव्य’ में न्यूनतम सर्ग होने चाहिए- 


(A) बीस (B) आठ 

(0) अट्टारह (D) तेरह 
व्याख्या- 

काव्यविधा सर्ग 
महाकाव्य शिशुपालवधम्‌ | 20 सर्ग 
महाकाव्य किरातार्जुनीयम्‌ | ।8सर्ग 
महाकाव्य रघुवंशम्‌ 49 सर्ग 
महाकाव्य नैषधीयचरितम्‌ | 22 सर्ग 


व्याख्यास्मि 


नोट- 

महाकाव्य में न्यूनतम 8 सर्ग होने चाहिए । 

नाटक में न्यूनतम 5 अङ्क होने चाहिए, अधिकतम 0 
अङ्क होते हैं। 

प्रकरण में 70 अङ्क होने चाहिए। 

नाटिका में 4 अङ्क होने चाहिए। 

अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत- साहित्यदर्पण (6/320)- शालिग्राम शास्त्री, पेज-22 5 


44. महाकाव्य की कथावस्तु होती है- 
(A) कविकल्पित 


(8) मिश्रित 


(८) इतिहास प्रसिद्ध (0) इनमें से कोई नही 


व्याख्या- 

आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में महाकाव्य 
का लक्षण करते हैं- 

सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः। 

सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः। 

एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा।। 
श्ुङ्गारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते। 

अङ्गानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः।। 
इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद्ठा सज्जनाश्रयम्‌। 
चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌।। 

(सा0 द0 6/३5-37) 
जिसमें सर्गो का निबन्धन हो वह महाकाव्य है। इसमें एक 
देवता या सद्वंश क्षत्रिय जिसमें धीरोदात्तत्वादि गुण हो नायक 
होता है। कहीं एक वंश के श्रेष्ठ कुलीन अनेक भूप भी 
नायक होते हैं। शृङ्गार वीर, शान्त में से कोई एक रस 
अङ्गी होता है सब नाटक सन्धियाँ होती हैं। कथावस्तु 
ऐतिहासिक या लोक में प्रसिद्ध सज्जन सम्बन्धिनी होती 
है। अतः विकल्प € सही है। 
आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में प्रकरण 
का लक्षण करते हैं- 
भवेत्प्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितम्‌। 
शृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌। 
सापायधर्मकामार्थपरो थीरप्रशान्तकः।। 

(सा.द. 6/224-225) 
प्रकरण की कथा लौकिक, कविकल्पित होती है इतिहास 
प्रसिद्ध नहीं होती इसमें प्रधान रस शृङ्गार होता है और 
नायक ब्राह्मण, मन्त्री अथवा वैश्य होता है। नायक विष्नपूर्ण 
धर्म, अर्थ और काम में तत्पर धीरप्रशान्त होता है। 


स्त्रोत- साहित्यदर्पण (6.38)- शालिग्राम शास्त्री, पेज- 225 
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45. अगले सर्ग की कथावस्तु कहां सूचित की जाती है- अतः विकल्प ५ सही है। 
(4) सर्गारम्भ में (8) सर्ग के मध्य में > लक्षणा- मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌। 
(0) सर्गान्त में (0) कहीं भी अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया।। 
(का.प्र.सूत्र- 2 ) 
मुख्यार्थ का बाध होने पर, मुख्यार्थ से सम्बन्धित, रूढ़ि 
अथवा प्रयोजन वश अन्य अर्थ का ज्ञान जिस शक्ति के 
द्वारा होता है, शब्द में कल्पित अथवा आरोपित वृत्ति या 
व्यापार लक्षणा है। 
> व्यञ्जना- विरतास्वभिधाद्यासु ययाऽर्थो बोध्यते परः। 
सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च।। 


व्याख्या- 


आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में महाकाव्य 
का लक्षण करते हुए कहते हैं- 
सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः ....... नातिस्वल्पा 
नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह।। (सा. द. 6/35) 
महाकाव्य का सर्गो में निबन्थन होता है। 
* महाकाव्य का नायक धीरोदात्तत्वादि गुणों से युक्त एक 


देवता या सद्रंशीय क्षत्रिय होता है। (सा. द. 2/2.3) 
४८ भृङ्गार, वीर, शान्त में से कोई एक रस अङ्गी मुख्य होता अपना-अपना अर्थ बोधन करके अभिधा आदि वृत्तियों के 

है। शान्त होने पर जिससे अन्य अर्थ का बोधन होता है। वह 
अ कथा ऐतिहासिक या लोक में प्रसिद्ध सज्जनसम्बन्धिनी शब्द में रहने वाली वृत्ति व्यञ्जना शक्ति है। 

होती है। > मीमांसकों के अनुसार तात्पर्याशक्ति चौथी शब्दशक्ति है। 


% धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुर्वर्ग में से एक उसका फल स्त्रोत- साहित्यदर्पण- राजेन्द्र मिश्र, पेज-46 


होता है। 


% सर्ग की संख्या आठ से अधिक होती है। 47 . अभिहितान्वयवाद मत है- 

5 सर्ग के अन्त में अगली कथा की सूचना होनी चाहिए (4) आनन्दवर्धन का 
सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌! (छ) प्रभाकरगुरु का 

(सा.द. 6/375) (0) मीमांसक ( कुमारिलभट्ट ) का 
अतः विकल्प € सही है। (D) मम्मट का 
स्त्रोत- साहित्यदर्पण (6/327)- शालिग्राम शास्त्री, पेज-225 व्या 

46. साक्षात्संकेतित अर्थ की बोधिका है- पक जिज प्रतिपादक आचार्य 
(4) अभिधा त * ध्वनि सिद्धान्त आनन्दवर्धन 
(0) तात्पर्या प तता क अन्विताभिधानवाद प्रभाकरगुरु (मीमांसक) 
व्याख्या- * अभिहितान्वयवाद मीमांसक (कुमारिलभट्ट) 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास में वाचक * समन्वयवाद सिद्धान्त आचार्य मम्मट 
आदि शब्दों एवं उनके अर्था को परिभाषित करते हैं- अतः विकल्प € सही है। 


> अभिधा- साक्षात्संकेतितं योऽर्थमभिधत्ते स वाचकः स्त्रोत- काव्यप्रकाश (द्वितीय उल्लास)- श्रीनिवास शास्त्री, पेज- 34 

(का.प्र.सूत्र-9 ) हः 

अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ सङ्केत किए गए अर्थ को कहता है वह 

वाचक शब्द है। “यस्य यत्राव्यवथानेन संकेतो गृह्यते स 

तस्य वाचकः? अर्थात्‌ जिस शब्द का जिस अर्थ में बिना 

किसी बाधा के संकेत का ग्रहण है, वह शब्द उस अर्थ का 
वाचक होता है। 


बताए है- 


(A) छह (B) नौ 
(८) चार (0) आठ 


व्याख्या- 
> आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्यप्रयोजन 
का वर्णन करते हैं- 
काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥ 
(का0प्र0 7/2) 
यश की प्राप्ति, धन को प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट 
का निवारण, सद्यः आनन्द प्रदान करने वाला तथा स्री के 
समान उपदेश प्रदान करने वाला ये काव्य के छह प्रयोजन 
हैं। 
> आचार्य मम्मट शान्तरस को भी मानते हुए नाटक में नौ 
रस मानते हैं- शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, अद्भुत, 
भयानक, बीभत्स, शान्त। “शान्तोऽपि नवमो रसः? 
> आचार्य भरत नाट्यशास्त्र के छठवें अध्याय में चार अलङ्कार 
मानते हैं- यमक, उपमा, रूपक, दीपक 
> गृणीभूतव्यङ्गय के आठ भेद होते हैं- 
. अगूढ 2. इतर का अङ्ग 3. वाच्यसिद्धि का.अङ्ग 4: 
अस्फुट 5. सन्दिग्धप्राधान्य 6. तुल्यप्राधान्य 7. काकु से 
आक्षिप्त 8. असुन्दर। 
अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश (/2)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-0 


49. आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है- 
(A) वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ 
(8) वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ 


(0) तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि 
(0) रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ 


व्याख्या- 


> आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य का 
लक्षण करते हैं- 
तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि। 

(का.प्र. सूत्र-।) 
दोषों से रहित गुणयुक्त और साधारणतः अलङ्कार सहित 
परन्तु यदि कहीं पर अलङ्कार न भी हो तो शब्द और अर्थ 
की समष्टि काव्य कहलाती है। 
अतः विकल्प € सही है। 

> आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य 
का लक्षण करते हैं- “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌।' 
(सा.द.2/3) 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। 

> आचार्य कुन्तक वक्रोक्तिजीवितम्‌ के प्रथमोन्मेष में काव्य 
का लक्षण करते हैं- “वक्रोक्ति: काव्यजीवितम्‌।' 
काव्य की आत्मा वक्रोक्ति है। 

> पण्डितराज जगन्नाथ रसगङ्गाधर के प्रथम आनन में काव्य 
का लक्षण करते हैं- 
रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌।' (रसगंगाधर .]) 
रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र-] )- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-9 


50. ''विरतास्वभिधाद्यासु ययाऽर्थो बोध्यते परः'' यह 
किस वृत्ति का लक्षण है- 


(B) अभिधा 
(D) व्यञ्जना 


(A) तात्पर्या 
(0) लक्षणा 


व्याख्या- 

(^) तात्पर्या- तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्‌।' (का. प्र.सूत्र-7) 
मीमांसक कुमारिलभट्ट आदि अभिधा,लक्षणा,व्यञ्जना के 
अतिरिक्त तात्पर्या नामक शक्ति को मानते हैं। 

(उ) अभिधा- तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाऽभिधा।' 

(सा.द.2.4) 
उनमें संकेतित अर्थ (मुख्य अर्थ) का बोधन कराने वाली, 
शब्द की सबसे पहली शक्ति अभिधा शक्ति है। 

(0 लक्षणा- “मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययाऽन्योऽर्थः प्रतीयते। 
रूढेः प्रयोजनाद्वाऽसौ लक्षणा शक्तिरर्पिता।।' (सा.द.2.5) 
॥. मुख्य अर्थ का बाध 2. मुख्य अर्थ का लक्ष्य अर्थ से 
सम्बन्ध 3. रूढि अथवा प्रयोजन होने पर लक्षणा होती है। 

(0) व्यञ्जना- विरतास्वभिधाद्यासु ययाऽर्थो बोध्यते परः। 
सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च।। 

(सा.द.2/2) 
अभिधा आदि के विरत हो जाने पर जिसके द्वारा अन्य 
अर्थ का बोध कराया जाता है, शब्द एवं अर्थादि की उस 
वृत्ति को व्यञ्जना कहा जाता है। 
अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत- साहित्यदर्पण (2/2)- शालिग्राम शास्त्री, पेज-39 
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5. “रूढेः प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता'' यह ल्याब 

लक्षण है- gE उदाहरण 

(4) विश्वनाथ का (8) आनन्दवर्धन का ० जहल्लक्षणा/जहत्स्वार्थावृत्ति | गङ्गायां घोषः । 

(0) मम्मट का (0) पण्डितराज जगन्नाथ का हालां गङ्गा में अहीरों की बस्ती है 

व्याख्या- ३ अजहल्लक्षणा शोणो धावति। 

आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के द्वितीय परिच्छेद में लक्षणा अजहत्स्वाथीवृत्ति लाल (घोड़ा) दौड़ता है। 

शक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं- उपादान लक्षणा 

''मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययाऽन्योऽर्थः प्रतीयते। ३१ जहदजहल्लक्षणा तत्त्वमसि। (तुम वह हो) 
(सा.द.2/5) भागलक्षणा यह देवदत्त है। 

मुख्य अर्थ का बाध और उसके साथ लक्ष्यार्थ का सम्बन्ध विपरीतलक्षणा 


एवं रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण, मुख्य अर्थ से सम्बद्ध 
अर्थ का ज्ञान जिस शक्ति द्वारा होता है उसे लक्षणा कहते 
हैं। यह शक्ति अर्पित अर्थात्‌ कल्पित है। 


अतः विकल्प € सही है। 


अतः विकल्प 4 सही है। . 'साहित्यदर्पण' के अनुसार काव्य में रस की स्थिति 
> आनन्दवर्धन- ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन ने ' लक्षणा है- 

का विवेचन नहीं किया है। इन्होंने काव्य के दो भेद माने हैं (^) शरीर जैसी (B) आत्मा जैसी 

वाच्य और प्रतीयमान। (0) अवयव संस्था जैसी ()) अलंकरण जैसी 

आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के द्वितीयोल्लास में लक्षणा 


व्याख्या- 

आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य 
का लक्षण करते हैं। 

व्याख्या- वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ (सा. द.-/3) 
रस एवात्मा साररूपतया जीवनाधायको यस्य।' रसात्मक 
वाक्य को काव्य कहते हैं। रस के बिना काव्यत्व नहीं होता 
इसलिए सार अर्थात्‌ सबसे प्रधान होने के कारण रस ही 


को निम्नरूपों में परिभाषित करते हैं- 
> मम्मट- मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌। 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया।। 
(का० प्र0 सूत्र 2) 
मुख्यार्थं के बाध होने पर तथा मुख्यार्थ के योग होने पर 
रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति 


होती है वह आरोपित वृत्ति लक्षणा है। 
होती है वह वृत्ति लक्षणा है व जिसकी आत्मा है वह वाक्य रसात्मक कहलाता है। 
> जगन्नाथ- पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगङ्गाधर में लक्षणा 
हर अतः विकल्प B सही है। 
का विवेचन नहीं किया है। 


स्त्रोत- साहित्यदर्पण- कमलादेवी, पेज- 
स्त्रोत- साहित्यदर्पण-राजेन्द्र मिश्र, पेज-54 त- साहित्यदर्पण- कमलादेवी, पेज-57 


54. 'साहित्यदर्पण' के प्रथम परिच्छेद का नाम है- 
(A) काव्यदोष निरूपण 
(B) काव्यस्वरूप निरूपण 


52. “विपरीत '' लक्षणा का दूसरा नाम है- 
(A) अजहल्लक्षणा (B) जहल्लक्षणा 


(0 जहदजहल्लक्षणा (D) गौणीलक्षणा 
(0) काव्यप्रयोजन निरूपण 


(D) काव्यलक्षण निरूपण 


॥86 संस्कृतगङ्का, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 
के नाम 
प्रथम काव्यस्वरूपनिरूपण (^) भट्टलोल्लट (8) अभिनवगुप्त 
द्वितीय वाक्यस्वरूप निरूपण (८) भइशङ्कक (0) भट्टनायक 
तृतीय रसादिनिरूपण व्याख्या- 
द 2 लवा छ व्यि सिद्धान्त/वाद 
भेद निरूपण व 
पञ्चम व्यञ्जनाव्यापार निरूपण (^) "शीले उत्पत्तिवाद 
षष्ठ दृश्यश्रव्यकाव्य निरूपण (8) अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद 
सप्तम दोषनिरूपण (0) भट्दशङ्कक अनुमितिवाद 
अष्टम गुणविवेचन (D) भट्टनायक भुक्तिवाद 
नवम रीतिविवेचन अतः विकल्प उ सही है। 
करि शब्दालङ्कार एवं अर्थालङ्कार स्त्रोत- साहित्यदर्पण- राजेन्द्र मिश्र, पेज-78 
निरूपण 
अतः विकल्प 5 सही है। 57. 'बीभत्स' का स्थायीभाव है- 
स्त्रोत- साहित्यदर्पण- कमला देवी, पेज-72 (4) रति (उ) जुगुप्सा 


(0) शोक (0) क्रोध 


. 'नाट्यशास्त्र' को कहा गया है- 
(A) चतुर्थ वेद (उ) पञ्चम वेद व्याख्या - 


(0) वेदत्रयी (0) सप्तम अङ्क 


आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के चतुर्थ उल्लास में रस तथा 
व्याख्या- उनके स्थायीभावों की चर्चा करते हैं- 
आचार्य भरत नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में नाटक को 


र रस | स्थायीभाव देवता 
पञ्चमवेद मानते हुए कहते हैं- 
अपन शृङ्गार विष्णु 
सर्वशास्ता सर्वशिल्पप्रवर्तकम्‌। 
नाद्याख्यं पञ्चमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌।। (ना.शा. 7.5) हे गत 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने सभी वेदों का स्मरण करते हुए नाट्य का यम 
नामक पाँचवें वेद की रचना की। रौद्र रुद्र 
वेदत्रयी वीर महेन्द्र 
जज भयानक काल 
ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद बीभत्स महाकाल 
ऋग्वेद से पाठ्य- कथानक, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद अद्धत ब्रह्मा 
से गान और अथर्ववेद से रस लेकर पञ्चमवेद नाट्य इसके अतिरिक्त निर्वेद स्थायीभाव वाला शान्त नामक नौवाँ 
(नाटक) की रचना हुई। रस भी होता है। 
अतः विकल्प 5 सही है। अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत- नाट्यशास्त्र- ब्रजमोहन चतुर्वेदी, पेज-39 स्त्रोत- दशरूपक (चतुर्थ प्रकाश)- डा. बैजनाथ पाण्डेय, पेज-450 
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58. सूची-ा को सूची-ा के साथ सुमेलित कीजिए 
तथा सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग 
कर सही उत्तर चुनिये- 


सूचीना 
(क) वीर 


(ख) हास्य 
(ग) करुण 


(घ) श्रृड्भार 


(क) 
(i) 
(iii) 
(iv) 
(i) 


रस 
वीर 
हास्य 
करुण 
शृङ्गार 


सूची- 

(¡) रति 

(# ) शोक 
(गा) हास 

( ¡४ ) उत्साह 
(ग) (घ) 
(iii) (iv) 
(ii) (i) 
(ii) (i) 
(iv) (iii) 


स्थायीभाव 
उत्साह 

हास 

शोक 

रति 


अतः विकल्प € सही है। 
साहित्यदर्पण- डा. कमला देवी, पेज-29 


(A) रति 
(0) शोक 


व्याख्या- 


रस 
शृङ्गार 
हास्य 
करुण 
रौद्र 
वीर 
भयानक 
बीभत्स 
अद्भुत 
शान्त 


. शृङ्गार का स्थायीभाव है- 


(8) हास 
(D) क्रोध 


स्थायीभाव 


अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- साहित्यदर्पण(6/३27)- शालिग्राम शास्री, पेज-225 


देवता 
विष्णु 
प्रमथदेव 
यम 

रुद्र 

महेन्द्र 
काल 
महाकाल 
ब्रह्मा 
लक्ष्म/नारयण 


(A) भइुनायक (8) शङ्कक 


(0) अभिनवगुप्त 


(0) भडट्टलोल्लट 


व्याख्या- 

आचार्य भरत के रससूत्र- 
“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' की 
व्याख्या भिन्न-भिन्न आचार्यो ने भिन्न-भिन्न प्रकार से किया 
भइलोल्लट- भरत के रससूत्र की व्याख्या करने वाले 
आचायों में भट्टलोल्लट का नाम प्रथम है। आचार्य भडुलोल्लट 
अभिधाशक्ति को ही समस्त काव्यार्थ का साधन मानते हैं। 
इनका सिद्धान्त उत्पत्तिवाद के नाम से जाना जाता है। 
लोल्लट स्थायीभाव के साथ विभाव का उत्पाद्य-उत्पादक 
भाव, आनुभावों को गम्य-गमकभाव, व्यभिचारी भावों को 
पोष्य-पोषक भाव मानते हैं। विभावो के साथ संयोग अर्थात्‌ 
उत्पाद्य-उत्पादक-भाव सम्बन्ध, अनुभावो के साथ गम्य- 
गमकभाव सम्बन्ध, व्यभिचारीभावों के साथ पोष्य-पोषक 
भाव सम्बन्ध होता है। 

भइशङ्कक- आचार्य शङ्कक रससूत्र के दूसरे व्याख्याकार 


इनका सिद्धान्त अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है ये 
रस को अनुमेय मानते हैं। ये विभाव आदि साधनों तथा 
रसरूप साध्य में अनुमाप्य-अनुमापक भावों को मानते हैं 
ये रस में चित्रतुरगादिन्याय की कल्पना करते हैं। 
भइनायक- भरतमुनि के रससूत्रों की व्याख्या करने वाले 
आचायोँ में भट्टनायक तीसरे आचार्य हैं। इनका सिद्धान्त 
भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है,ऐसा सांख्यमतानुयायी 
भी मानते हैं। आचार्य भट्टनायक रस में अभिधा- 
व्यापार, भोजकत्व-व्यापार, भावकत्व-व्यापार, इन तीन 
व्यापारों की कल्पना करते हैं। अभिधा व्यापार के द्वारा 
काव्य का सामान्य अर्थ उपस्थित होता है। भावकत्व- 
व्यापार सीता राम आदि के विशेष स्वरूप का अपहरण 
कर उनका साधारणीकरण करता है और भोजकत्व-व्यापार 
सामाजिक को रस की अनुभूति कराता है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

अभिनवगुप्त- अभिनवगुप्त रस सिद्धान्त के चतुर्थ 
व्याख्याकार हैं, अभिनवगुप्त ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य 
हैं। आचार्य अभिनवगुप्त रस को व्यङ्गय मानते हैं। ये 
'संयोगात्‌' से “व्यङ्गयव्यञ्ञकभाव' तथा “निष्पत्ति से 
अभिव्यक्ति अर्थ करते हैं अतः इनका सिद्धान्त 
'अभिव्यक्तिवाद' के नाम से जाना जाता है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश (चतुर्थ उल्लास)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-] 06-707 


I88 


6]. 
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रस की अवस्था को प्राप्त भाव अर्थात्‌ स्थायीभाव 
कितने है? 


(A) सात 
(0) नौ 


(8) आठ 
(D) दस 


व्याख्या- 

आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के चतुर्थोल्लास में रस का 

वर्णन करते हुए कहते हैं- 

शुङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः | 

बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः।। 
(का0प्र0सूत्र-44 ) 

श्रुद्धार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, 

अद्भुत, 

ये आठ रस नाटक में होते हैं। 

स्थायीभाब- रतिहासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा 

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः । । 
(का0प्र0सूत्र-44) 

रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय 

ये आठ रसों के स्थायीभाव हैं। इसके अतिरिक्त - 

निर्वेद स्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः। 

(का0प्र0-सूत्र-47) 

निर्वेद स्थायीभाव है जिसका ऐसा शान्त नामक नौवाँ 

रस भी होता है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आठ रसों की गणना 

नाट्यशास्त्र में तथा आचार्य मम्मट शान्तरस को भी नवम 

रस के रूप में स्वीकार करते हैं। 

अतः विकल्प ८ सही है। 

साहित्यदर्पण- कमलादेवी, पेज-29 


'' शरीरं तावदिष्टार्थव्यबच्छिन्ना पदावली '' यह 
परिभाषा किसकी है? 


(^) दण्डी की 
(0) मम्मट की 


(B) भामह की 
(D) आनन्दवर्धन की 


व्याख्या- 
आचार्य दण्डी काव्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में काव्य का 
लक्षण करते हैं- “शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली? 
(काव्यादर्श-4 .0 ) 


व्याख्यास्मि 


दृष्ट मनोहरतया तथा वर्णन करने के लिए अभिप्रेत अर्थ से 
युक्त शब्द को काव्य का शरीर कहा जाता है। इष्ट अर्थ से 
युक्त पद समुदाय को काव्य कहते हैं। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

> भामह- आचार्य भामह काव्यालङ्कार के प्रथम परिच्छेद में 
काव्य का लक्षण करते हैं- “शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌’ 
(काव्यालङ्कार 7.।6) 
शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य कहते हैं। 

> आचार्य मम्मट- काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्य 
का लक्षण करते हैं- “तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती 
पुनः क्वापि’ (का0प्र0सूत्र-। ) 
दोषों से रहित गुणों से युक्त यदि कहीं पर अलङ्कार की 
प्रतीति न भी हो तो शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य है । 

> आचार्य आनन्दवर्धन- ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में 
काव्य का लक्षण करते हैं- “काव्यस्यात्मा ध्वनिः’ 
(ध्वन्यालोक .]) काव्य की आत्मा ध्वनि है। 

स्त्रोत- काव्यादर्श (.0)- श्रीरामचन्द्र मिश्र, पेज-9 


63. न छिपाये गये उपमेय पर उपमान का अभेदारोप 
होने पर अलंकार होता है- 

(B) परिसंख्या 

(D) उपमा 


(A) उत्प्रेक्षा 
(0) रूपक 


व्याख्या- 

A. उत्प्रेक्षा- सम्भावनमथोठ्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌।' 
(का0प्र0-सूत्र-। 36) 

उपमेय की उपमान में उत्कटकोटिक सम्भावना होने पर 

उत्मेक्षा अलङ्कार होता है। 

परिसंख्या- 'किञ्चित्ृष्टमपृष्ठं वा कथितं यत्प्रकल्पते।' 

तादृगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता।। 

(का.प्र.सूत्र-। 84) 
जहाँ कोई पूछी गई अथवा न पूछी गयी वस्तु शब्द के द्वारा 
प्रतिपादित हो अपने तुल्य अन्य वस्तु के व्यवच्छेद निराकरण 
में पर्यवसित होती है, उसे परिसंख्या अलङ्कार कहते हैं। 
€. रूपक- 'तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययो:।' 

(का.प्र.सूत्र-।38) 
जहाँ न छिपाये गये उपमेय पर उपमान का अभेदारोप 
होने पर रूपक अलङ्कार होता है। 
अतः विकल्प ८ सही है। 
उपमा- 'साधर्म्यमुपमा भेदे।' (का.प्र.सूत्र-] 24) 
उपमान और उपमेय का भेद होने पर सादृश्य का कथन 
उपमा अलङ्कार है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र-।38)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-463 


प्र 


प्र 
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निषेधरहित विषय (उपमेय) में रूपित (अपहनव भेद उपमान) 
के आरोप को रूपक अलङ्कार कहते हैं। 


64. पृथुकार्तस्वरपात्रं भूषितनिःशेषपरिजनं देव। 
विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌॥ 


यह किस अलङ्कार का उदाहरण है? (D) उत्प्रेक्षा- भवेत्सम्भावनोतेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। 
(4 ) अनुप्रास (8) यमक a सा.द.]0/40) 
(0) श्लेष (0) उत्प्रेक्षा उपमान में उपमेय की उत्कटकोटिक सम्भावना उठ्रेक्षा 
अलङ्कार कहलाता है। 
व्याख्या- स्त्रोत- साहित्यदर्पण( 0.3 )-शालिग्राम शास्त्री, पेज-27 5 
A. अनुप्रास- वर्णसाम्यमनुप्रासः। (का0प्र0सूत्र-। 04) दु ल 
उदा.- ततोऽरुणपरिस्मन्दमन्दीकृतवपुः शशी । 66. जहाँ उपमेय में उपमान की सम्भावना होती है, 
दध्रे कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम्‌।। वह अलङ्कार है- 
8. यमक- अर्थ सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः। यमकम्‌। (4 ) उपमा (8) उत्प्रेक्षा 
(का0प्र0-76) (0) रूपक (0) निदर्शना 
उदा.- सन्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम्‌। व्याख्या- 
सन्नारीभरणोऽमायस्ततस्वं पृथिवीं जय।। (4)  उपमा- साधर्म्यमुपमा भेदे। (का0प्र0सूत्र- 24) 
८ उ उ यद्‌ ता वि साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक्य उपमा द्वयोः। (सा0द0 0/4) 
ष्य र ७ धा 
MR “2 उपमान और उपमेय का भेद होने पर सादृश्य का कथन 
(का.प्र.सूत्र-। 8) उपमाते 
[र है। 


उदाहरण- पृथुकार्ततस्वरपात्रं भूषितनिःशेषपरिजनं देव। 
विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ | । 


(छ) उत्प्रेक्षा- सम्भावनमथोत्म्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌। 


अतः विकल्प € सही है। (का०प्र0सूत्र-36) 
D. उत्प्रेक्षा- सम्भावनमथोत्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ भवेत्सम्भावनोत्ेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। (सा0द0।0/40) 
उन्मेषं यो मम न.................. पादयोः पादलक्ष्सीः। उपमान में उपमेय की उत्कटकोटिक सम्भावना उत्तेक्षा है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश (नवम-उल्लास)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-477 अतः विकल्प B सही है। 


(©) रूपक- तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः । (का0प्र0सुत्र-] 38) 
रूपकं रूपितारोपो विषये निरपह्नवे। (सा0द0-0.28) 
(4 ) अनुप्रास (७) यमक उपमान और उपमेय का जो अभेदोरोप है रूपक कहलाता है। 
(0) रूपक (D) उत्प्रेक्षा (D) निदर्शना- अभवन्‌ वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकल्पकः ।निदर्शना। 
(का0प्र0सूत्र-48) 
सम्भवन्वस्तुसंबन्धोऽसंभन्वापि कुत्रचित्‌। 
यत्र बिम्बानुबिम्बत्वं बोधयेत्‌ सा निदर्शना ।। 
(सा0द0१0/5-52) 


65. स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य 
होते हैं, बह अलङ्कार है- 


व्याख्या- 
(4) अनुप्रास- अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌।' 
(सा0द0-0/3) 
स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्दसाम्य होता है, वहाँ 


अनुप्रास अलङ्कार होता है। अतः विकल्प 4 सही है। जहाँ वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध सम्भव अथवा असम्भव 
(उ) यमक- सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः। होकर उसके बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव का बोधन करे वहाँ 
क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। (सा.द.-0/8) निदर्शना अलङ्कार होता है। 


यदि अर्थवान्‌ हो, तो भिन्न अर्थ वाले, स्वर व्यञ्जन समुदाय स्त्रोत- काव्यप्रकाश- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-487 


की उसी क्रम में आवृत्ति को यमक कहते हैं। 
(0 रूपक- "रूपक रूपितारोपो विषये निरपहनवे' 67. अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होता है- 


(सा.द.0.28) (^ ) स्वभावोक्ति (B) रूपक 


(0) अतिशयोक्ति (D) उत्प्रेक्षा 


॥90 संस्कृतगङ्का, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


व्याख्या- व्याख्या- 
(५) स्वभावोक्ति- स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्‌। (^) 5-0अड्डूः नाटक में- 'पञ्चादिका दशपरास्तत्राङ्कापरिकीर्तिताः ।' 
(का0प्र0सूत्र-। 67) (सा.द.6.8) 
बच्चे पशु आदि की स्वाभाविक क्रिया का वर्णन स्वभावोक्ति नाटक में पाँच से दस अङ्क होते हैं । 
अलङ्कार है । (8) 8 सर्ग से अधिक- महाकाव्य में- 
“नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह।' 


(उ) रूपक- तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः । 
(का.प्र.सूत्र-।38) 
उपमान और उपमेय का अभेदारोप रूपक है । 
(©) अतिशयोक्ति- सिद्धत्वेब्ध्यवसायस्यातिशयोक्तिर्निगद्यते। 


(सा.द.6.320) 
महाकाव्य न बहुत छोटे न बहुत बड़े आठ से अधिक सर्ग होते हैं। 
(0) ।0 अङ्क प्रकरण में दस अङ्क होते हैं। 
(0) 4 अङ्क नाटिका में नाटिका क्लप्तवृत्ता स्यात्खीप्राया 


(सा.द.]0.46) चतुरङ्किका। (सा 
चतुरङ्किका। (सा.द.6.269) 
अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अतिशयोक्ति अलङ्कार होता नाटिका की कथावस्तु कविकल्पित होती है। इसमें अधिकांश 
है। अतः विकल्प € सही है। स्त्रियाँ होती हैं, चार अङ्क होते हैं। 
(0) उत्प्रेक्षा- सम्भावनमथोतेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌। अतः विकल्प 4 सही है। 


(का.त्र.सूत्र-।36) „ स्त्रोत- उत्तररामचरितम्‌- कपिलदेव द्विवेदी (परिशिष्ट-2),पेज-508 


70. नाट्यशास्त्र में 'नान्दी' से अभिप्रेत है - 


उपमान में उपमेय की उत्कटकोटिक सम्भावना उठ्रेक्षा है। 


स्त्रोत- साहित्यदर्पण (।0.46)- शालिग्राम शास्त्री, पेज-323 (4 ) नान्दी देवता (5) बैल 


(©) मंगलाचरण (D) पात्र 


68. नान्दी प्रयुक्त होता है- 
(A ) महाकाव्य में (8) चम्पूकाव्य में 


व्याख्या- 
(0) गद्यकाव्य में (D) नाटक में नाटक की रचना के निर्विघ्न समापन के लिए नाटक के 
प्रारम्भ में नान्दी रूप मङ्गलाचरण का विधान है। “नान्दी” 
पद “नन्द + घञ्‌ + डीप्‌' से मिलकर बना है। 

साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में नान्दी का लक्षण इस 
प्रकार दिया गया है- “आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्‌ प्रयुज्यते। 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता।।” (सा0द0 6.24) 
इस लक्षण के अनुसार नान्दी में केवल देवों की ही स्तुति 


व्याख्या- 
महाकाव्य, गद्यकाव्य एवं चम्पूकाव्यों में आशीर्वादात्मक आदि 
त्रिविध मङ्गलाचरणों का प्रयोग होता है। इनमें नान्दी का 
प्रयोग नहीं होता है। नाटक में नान्दी का प्रयोग होता है 
जैसे- विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में लक्षण दिया है- 


यन्नाट्यवस्तुनः पूर्व.............. नान्दी विघ्नोपशान्तये । नहीं की जाती है अपितु उसमें देव के साथ द्विज (गुरु), 
(0 050) नृप आदि की भी स्तुति की जाती है। इसमें माङ्गल्य वस्तु, 
नाटक में रंगस्थल के विध्नों की शान्ति के लिए “नान्दी” शङ्ख, चन्द्र, कमल, चक्रवाक, कुमुद आदि का वर्णन 
अवश्य करनी चाहिए। अतः विकल्प 9 सही है। होता है। 

नान्दी का लक्षण- आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्प्रयुज्यते। भरतमुनि के अनुसार नान्दी अष्टपदात्मिका अथवा 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता।। द्वादशपदात्मिका होती है- 

(सा0द0 6/24) “नान्दी पदैद्वादशभिष्टाभिर्वाप्यलंकृताम्‌।' 
स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी,पेज-460 अतः विकल्प € सही है। 


ग स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-5 
69. नाटक में कम से कम ब अधिक से अधिक 


कितने अङ्क होने चाहिए ? 


7. पाणिनि के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की संख्या है- 


(4) 5-0 अङ्क (8) 8 सर्ग से अधिक (A)2 (B) 5 


(0) ।0 अङ्क (D) 4 अङ्क 


(0) II (D) 7 


(A) 


(८) 


(2) 


व्याख्या- 
पाणिनि ने दो प्रकार के प्रयत्न बतायें हैं- 

4 .आभ्यन्तर प्रयत्न 2.बाह्य प्रयत्न 

आभ्यन्तर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं- 

स्पृष्ट- स्पर्श संज्ञक वर्ण। (क से म तक के वर्ण) 
ईषत्स्पृष्ट- अन्तःस्थ वर्ण- य्‌, व्‌, र्‌, ल्‌, 

विवृत- सभी स्वर 

ईषत्‌विवृत- ऊष्म वर्ण- श्‌,ष्‌, स्‌, ह, । 

संवृत- उच्चारण दशा में 'अ' का । 

बाह्य प्रयत्न प्रकार के होते हैं- 

॥. विवार 2. संवार 3. श्वास 4. नाद 5. घोष 6. अघोष 
7. अल्पप्राण 8. महाप्राण 9. उदात्त 0. अनुदात्त 

॥4. स्वरित 

अतः विकल्प € सही है। 

संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं- 

प्रथमा (सम्बोधन), द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, 
षष्ठी, सप्तमी। 

लघुसिद्धान्तकौमुदी- धरानन्दशास्त्री, पेज-20 


, “वर्णानामतिशयितः सन्निधिः’ क्या है? 


(A ) प्रातिपदिक (8) पद 

(0) संयोग (D) संहिता 

व्याख्या- 

प्रातिपदिक- आचार्य पाणिनि ने प्रातिपदिक संज्ञा करने 
वाले दो सूत्र गिनायें हैं- 


अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (.2.45)- धातुरहित 
प्रत्यय व प्रत्ययान्त रहित सार्थक शब्दस्वरूप की प्रातिपदिक 
सञ्ज्ञा होती है। 

उदाहरण- राम, कृष्ण, लता आदि। 

कृत्तद्धितसमासाश्च (.2.46)- कृत्‌ प्रत्ययान्त तद्धितप्रत्ययान्त 
तथा समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। जैसे- पठनीय, 
वैयाकरण, राजपुरुष आदि। 

पदसंज्ञाविधायक सूत्रों की संख्या चार हे- 

]. सुप्तिङन्तं पदम्‌ (।.4.]4), 2. नः क्ये (१.4.]5) 
3. सिति च (7.4.6) 4. स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (.4.7) 
संयोग संज्ञा- हलोऽनन्तरा संयोगः (..7)- स्वर के 
व्यवधान से रहित व्यञ्जनों की संयोग सञ्ज्ञा होती है। 
उदाहरण- अग्नि में “ग्न' की संयोग संज्ञा है। 

संहिता- परः सन्निकर्षः संहिता (7.4.]09) 
वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहितासञ्ज्ञा स्यात्‌। 
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वरणो की अत्यन्त सन्निधि संहिता सज्ज्ञक होती है। अर्थात्‌ 
वर्णों की अत्यन्त समीपता को संहिता कहते हैं। यथा- 
राम+अवतार 

राम्‌ अ+अ वतार = रामावतार 

अव अ का सामीप्य संहिता है। 

अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी-आद्याप्रसाद मिश्र,पेज-27 


73. 'चन्द्रशेखरः' में कौन-सा समास है? 


(4 ) तत्पुरुष (उ) बहुत्रीहि 


(D) कर्मधारय 


न 


पे 


अ 


(0) द्विगु 


व्याख्या- 
तत्पुरुष- निष्कौशाम्बिः, निष्क्रान्तः, कौशाम्ब्याः, निरादयः, 
क्रान्ताद्यर्थ, पञ्चम्या, पर्यध्ययनः, परिग्लानोऽध्ययनाय, पर्यादयो 
ग्लानाद्यर्थे, चतुर्थ्या 

बहुब्रीहि- चन्द्रमौलिः, चन्द्रो मौलौ यस्य सः, 
अनेकमन्यपदार्थे, चन्द्रशेखरः, चन्द्रः शेखरे यस्य सः, 
अनेकमन्यपदार्थे, 

द्विगु- पञ्चगवम्‌, पञ्चानां गवां समाहारः, 
तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च, अष्टाध्यायी, अष्टानामध्यायानां 
समाहारः, तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च, 

कर्मधारय- नीलोत्पलम्‌, नीलम्‌ उत्पलम्‌, विशेषणं 
विशेष्येण, बहुलम्‌, कृष्णसर्पः, कृष्णः सर्पः, विशेषणं 
विशेष्येण, बहुलम्‌, 

अतः विकल्प 5 सही है। 


स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- (भैमीव्याख्या भाग-4)- पेज-4 64- 65 


74. चित्रगुः का विग्रह वाक्य है- 


(A ) चित्रा चासौ गौः (8) चित्रा गावो यस्य सः 
(0) चित्राणां गवां समाहारः (D) चित्रायाः गौः 


व्याख्या- 


चित्रगु- चित्रा गावो यस्य सः’ लौकिक विग्रह तथा चित्रा 
जस्‌ गो जस्‌ इस अलौकिक विग्रह में दोनों प्रथमान्तों का 
अन्य पद की प्रधानता में “अनेकमन्यपदार्थे” सूत्र से विकल्प 
से बहुव्रीहि समास होने पर कृत्तद्धितसमासाश्च' सूत्र से 
प्रातिपदिक सञ्ज्ञा “सुपोधातुप्रातिपदिकयोः' सूत्र से सुप्‌ विभक्ति 
का लुक्‌ होकर चित्रा गो बना, चित्रा शब्द भाषिकपुंस्क हे 
क्योंकि पुँल्लिङ्ग चित्र भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, तथा 
उत्तरपद में गो शब्द स्रीलिङ्ग विद्यमान है तथा चित्रा शब्द 
से ऊद्भादि प्रत्यय भी नहीं किये गये हैं अतः ख्रियाः 


॥92 


पुंवद्भाषितपुंस्कादनूङ्‌ समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणी 
प्रियादिषु' सूत्र से चित्रा शब्द को पुवंद्भाव होकर चित्र हो 
गया, बहुत्रीहि समास में प्रथमा निर्दिष्ट पद उपसर्जन संज्ञक 
होते हैं, अतः 'गोख्रियोरुपसर्जनस्य' सूत्र से उपसर्जन गो 
को हृस्व ओ के स्थान में उ हो गया तो चित्रगु बना विशेष्य 
के अनुसार समस्त पद का लिङ्गवचन होगा अतः 
प्रातिपदिकत्वात्‌ प्रथमा एकवचन में सु प्रत्यय तथा सु का 
अनुबन्ध लोप होकर चित्रगुः प्रयोग सिद्ध हुआ समासाभाव 
पक्ष में चित्रा गावो यस्य सः ऐसा” वाक्य ही रहेगा। 
अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी (भैमीव्याख्या भाग-4),पेज-] 97 


75. ' द्वादश' पद में समास है- 


(A ) बहुब्रीहि (B) तत्पुरुष 
(0) अव्ययीभाव (0) इन्द्र 
व्याख्या- 
सामासिक पद | लौकिक विग्रह | समास 
भ द्विमूर्धः बहुव्रीहिं 
भ द्विपात्‌ बहुव्रीहिं 
न द्विजार्थः द्विजाय अयम्‌ तत्पुरुष 
+ द्विजेतरः द्विजाद्‌ इतरः तत्पुरुष 
भ दुर्यवनम्‌ यवनानां व्यृद्धिः अव्ययीभाव 
ऋ द्वादश द्वौ च दश च द्वन्द्व 


अतः विकल्प )) सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या भाग-4), पेज-]65 


76. जिस समास में प्रथम पद प्रधान रहता है, उसे 
कहते हैं - 

(4 ) तत्पुरुष समास (8) बहुत्रीहि समास 

(0) अव्ययीभाव समास 0)) द्वन्द्व समास 


व्याख्या- 


समास- “समसनं समासः' संक्षेपीकरण को समास कहते 
हे, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाते 
हें तो उसे समास कहते हें। समासः पञ्चधा- समास के 
पाँच भेद हें- 
केवलसमास, अव्ययीभावसमास, तत्पुरुषसमास, 
बहुव्रीहिसमास, इन्द्रसमास। 

> केवल समास- “स च विशेषसञ्ज्ञा विनिर्मुक्तः केवलसमासः' 
जब समास तो किया जाता है परन्तु उसकी कोई विशेष 
सज्ज्ञा नहीं होती तो उसे केवल समास कहते हैं। 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


उदाहरण- वागर्थाविव, नैकः आदि। 
केवल समास को “सुप्सुपा समास” भी कहते हैं । 

> अव्ययीभाव समास- प्रायेणपूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावो 
द्वितीयः ।' 
जिस समास में पूर्वपदार्थ की प्रधानता हो, उसे अव्ययीभाव 
समास कहते हैं। उदाहरण- अधिहरि,उपकृष्णम्‌,अधिगोपम्‌। 
नोट- अव्ययीभाव एक अर्थानुसारी सञ्ज्ञा है। 
अतः विकल्प € सही है। 

> तत्पुरुष समास- प्रायेणोत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषस्तृतीयः' 
जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो तो उस समास 
को तत्पुरुष समास कहते हैं। 
उदाहरण- कृष्णश्रितः, हरित्रातः, चोरभयम्‌। 
नोट- तत्पुरुष का भेद कर्मधारय तथा कर्मधारय का भेद 
द्विगु समास है। 

> बहुब्रीहि समास- प्रायेणान्यपदार्थप्रधानो बहुत्रीहिश्वतुर्थः ।' 
जिस समास में न तो पूर्वपद प्रधान हो और न उत्तर पद 
प्रधान हो बल्कि अन्य पद प्रधान हो तो उसे बहुब्रीहि 
समास कहते हैं। 
उदाहरण- पीताम्बरः त्रिमूर्धः ,जलजाक्षी आदि। 

» द्वन्द्व समास- प्रायेणोभयपदार्थप्रधानो द्रन्द्रः पञ्चमः ।' 
जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो उसे द्वन्द्व समास कहते 
हैं। उदाहरण- पितरौ, पाणिपादम्‌, ईशकृष्णौ आदि। 


स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या भाग-4)- पेज-2 


. “पाणिपादम्‌? में समास है- 
(A ) इतरेतर द्वन्द्व 


(उ) समाहार द्वन्द्व 


(८) एकशेष द्वन्द्व (0) अलुक्‌ तत्पुरुष 


व्याख्या- 


सामासिक पद | समास विग्रह समास 

भः कुक्कुटमयूर्यौ | कुक्कुटश्च मयूरी च | इतरेतरद्वन्द्र 

अ रामकृष्णौ रामश्च कृष्णाश्च इतरेतरद्वन्द्र 

* पाणिपादम्‌ पाणी च पादौ च | समाहार द्वन्द्व 
* गङ्गाशोणम्‌ गङ्गा च शोणश्च समाहार द्वन्द्व 
अ शूद्रौ शूद्री च शूद्रश्च एकशेषद्वन्द्व 

* अजौ अजश्च अजा च | एकशेषद्वन्द् 

* युधिष्ठिर युधि स्थिरः अलुक तत्पुरुष 


अतः विकल्प 5 सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना,पेज-259 


78. 'अभितः ' या 'सर्वतः ' के योग में कौन सी विभक्ति 


स्त्रोत 


होती है- 

(4 ) षष्ठी चतुर्थी (8) पञ्चमी 

(0) तृतीया (0) द्वितीया 

व्याख्या- 

चतुर्थी- “नमः स्वस्तिस्वाहास्वधा5लंवषड्योगाच्च 


2/3/6” नमः,स्वस्ति(कल्याण), स्वाहा, स्वधा, अलं तथा 

वषट्‌ शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे- 

तस्मै गुरवे नमः 

पञ्चमी- “अन्यारादितरतेदिकशब्दाज्ञूत्तगपदाजाहियुक्ते (2/ 
3/29) (2/3/2)” अन्य,आरात्‌,इतर, ऋते, दिग्वाचक 

पूर्व दक्षिण आदि तथा अञ्चु धातु से युक्त दिग्वाचक 

प्रत्यक्‌, उदक प्रभृति दक्षिणा,उत्तरा प्रभृति एवं 

दक्षिणाहि, उत्तराहि प्रभृति शब्दों के योग में पञ्चमी होती 

है। जैसे- दक्षिणा ग्रामात्‌ 

तृतीया- “अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया 

(वा0)” धर्मविरुद्ध आचरण होने पर 'दाण्‌' धातु कामुकः) 
के प्रयोग में चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति का 

प्रयोग होता है। जैसे- दास्या संयच्छते 

द्वितीया- “अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगेऽपि 

(वार्तिक) अभितः कृष्णम्‌। 

अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति शब्दों के योग 

में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। 

“उभसर्वतसोः कार्याधिगुपर्यादिषु त्रिषु। 

द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते।। 

अर्थात्‌ उभयतः, सर्वतः, धिक, उपर्युपरि, अध्यधि, अधोऽधः 

इन छः अव्यय के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 

सिद्धान्तकौमुदी (कारकप्रकरण)-राममुनि पाण्डेय, पेज-46 


79. कर्मप्रवचनीय अप्‌, आङ, के योग में कौन सी 


विभक्ति होती है- 
(A ) तृतीया 
(0) पञ्चमी 


(B) चतुर्थी 
(D) षष्ठी 


व्याख्या- 

“कर्मप्रवचनीयाः ( ।.4.82 )'' यह संज्ञा एवं परिभाषा 
दोनों है ये निपात उपसर्गो से अलग होते हैं। पाणिनि ने 
निपातों- अनु,उप,अप,परि,आङ्‌, प्रति, अभि, अधि, सु, 
अति, अपि की कर्मप्रवचनीय संज्ञा बतायी है जिसका 
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प्रयोजन विभिन्न स्थितयों में भिन्न-भिन्न विभक्तियों का प्रयोग 
करना है। 

पञ्चम्यपाङपरिभिः ( 2.3.]0 ) अर्थात्‌ अप,आङ्‌ तथा 
परि इन तीनों कर्मप्रवचनीय के योग में पञ्चमी विभक्ति होती है- 
उदाहरण- “अप हरेः” प्रस्तुत उदाहरण में वर्जन अर्थ में 
“अप” शब्द की अपपरी वर्जने” सूत्र से कर्मप्रवचनीय 
सञ्ज्ञा तथा प्रकृत सूत्र से पञ्चमी विभक्ति हुई है। 

अतः विकल्प ८ सही है। 

' अपपरी वर्जने’ ( ].4.88 ) अप’ और 'परि' शब्दों 
से वर्जन अर्थ द्योतित होने पर अप और परि की कर्मप्रवचनीय 
सञ्ज्ञा होती है। 

' आङ मर्यादावचने ' ( ।.4.89 ) आङ्‌ शब्द से मर्यादा 
और अभिविधि अर्थ के द्योतित होने पर कर्मप्रवचनीय 
सञ्ज्ञा होती है। 


. सूची- को सूची -2 के साथ सुमेलित कीजिए 
तथा सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग 
कर सही उत्तर चुनिए- 
सूची-। 


सूची-2 

() द्वितीया 
(7) पंचमी 

(गां) चतुर्थी 
( ¡४ ) तृतीया 


(क) पादेन खञ्जः 

(ख) गुरवे नमः 

(ग) चौरात्‌ बिभेति 

(घ) बलिं याचते वसुधाम्‌ 


व्याख्या- 
(क) (ख) (ग) (घ) 

A. (0) 0) (0५ iD 

उ. iN) GD (0) (0) 

C ता) (60५ (0) © 

D छ) (ए) GD 0) 

तृतीया विभक्ति- येनाङ्गविकारः(2/3/20)- जिस अङ्ग 

से अङ्गी का विकार लक्षित हो उसके वाचक शब्द से 

तृतीया विभक्ति होती है। 

जैसे- पादेन खञ्जः (पैर से लँगड़ा है।) 

चतुर्थी विभक्ति- नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषड्योगाच्च 

(2/3/6 ) नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलं, वषट्‌ शब्दों 

के योग में चतुर्थी विभक्ति होती हे। जैसे- गुरवे नमः (गुरु 

को नमस्कार है) पञ्चमी विभक्ति- भीत्रार्थानां भयहेतुः (/ 

4/25)- भयार्थक एवं त्राणार्थक धातुओं एवं शब्दों के 

प्रयोग में जो भय का कारण है वह अपादान होता है। जैसे- 

चौराद्‌ बिभेति (चोर से डरता है) 


> द्वितीया विभक्ति- अकथितं च (१/4/5)- अकथित 
कर्म में द्वितीया होती है। बलिं याचते वसुधाम्‌ (बलि से 
पृथ्वी माँगता है) 
अतः विकल्प B सही है। 
अष्टाध्यायी- ईश्वरचन्द्र, पेज- 
, क्षिप्तः में कौन सा प्रत्यय है? 

(A) क्तवतु (B) शतृ 


(८) तुमुन्‌ 00) क्त 


व्याख्या- 

> क्त एवं क्तवतु- ये दोनों प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय हैं। 
क्त का त और क्तवतु का तवत्‌ शेष बचता है। क्त कर्मवाच्य 
या भाववाच्य में होता है जबकि क्तवतु कर्तृवाच्य में प्रयोग 


होता है। 


हर्रा 5 प्रत्यय क्त प्रत्यय 

इष्‌ + क्तवतु = इष्टवान्‌ | क्षिप्‌ + क्त = क्षिप्तः 
इषू + क्त = इष्टः 

गै + क्तवतु = गीतवान्‌ | गै + क्त = गीतैः 

> शतृ प्रत्यय- धातुओं में लट्‌ के स्थान पर शतृ 
होता है शतृ का अत्‌ शेष रहता है- 
क्षिप्‌ + शतृ = क्षिपन्‌ 
अस्‌ + शतृ = सन्‌ पठ्‌ + शतृ = पठन्‌ 
कृ + शतृ = कुर्वन्‌ गै + शतृ = गायन्‌ 


> तुमुन्‌ प्रत्यय- यह प्रत्यय के लिए? अर्थ में होता है। 
तुमुन्‌ का तुम्‌ शेष बचता है। तुमुन्‌ प्रत्ययान्त पद अव्यय 
होता है अतः इसके रूप नहीं चलते हैं- अस्‌ + तुमुन्‌ = 
भवितुम्‌ क्षिप्‌ + तुमुन्‌ = क्षेप्तुम्‌ 
अतः विकल्प 79 सही है। 
स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-20] 


. 'दर्शनम्‌' में कौन-सा प्रत्यय है? 
(B) अनीयर्‌ 


(^ ) ल्युद्‌ 
(८) घञ्‌ 


व्याख्या- 

ल्युट्‌- प्रत्यय भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से 
लगता है ल्युट्‌ का अन' शेष बचता है ल्युट्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द नपुंसकलिङ्ग होता है। 

यथा- दृश+ल्युट्‌ = दर्शनम्‌, धृ + ल्युट्‌ = धरणम्‌ 
गन्‌ के लयच गामिनाम्‌) तु के ल्युः चरम, 


(0) ण्वुल्‌ 


संस्कृतगड़ा, दारागञ्ज, प्रयागराज 


व्याख्यास्मि 


अतः विकल्प 4 सही है। 
> अनीयर्‌- चाहिए" अर्थ में अनीयर्‌ प्रत्यय होता है अनीयर्‌ 
का अनीय' शेष रहता है यथा- 
कृ + अनीयर्‌ = करणीयः गै + अनीयर्‌ = गानीयः 
दृश्‌ + अनीयर्‌ =दर्शनीयः भृ + अनीयर्‌ = भरणीयः 
> घञ्‌ प्रत्यय- भाव अर्थ में घञ्‌ प्रत्यय लगता है घञ्‌ का अ 
शेष बचता है घज्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं । 
कृ + घञ्‌ = कारः कृष्‌ + घञ्‌ = कर्षः 
ह+ घञ्‌ = हारः नि - सिध्‌ + घञ्‌ = निषेधः 
> ण्वुल्‌ प्रत्यय- कर्ता या वाला अर्थ में ण्वुलू प्रत्यय प्रयुक्त 
होता है इसका अक शेष बचता है- 
कृ + ण्वुल्‌ - कारकः। द्युत्‌ + ण्वुल्‌ = द्योतकः 
दृश्‌ + ण्वुल्‌ = दर्शकः पठ्‌ + ण्वुल्‌ = पाठकः 
स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-20 


83. नर्तक में किस प्रत्यय के संयोग से नर्तकी शब्द 
बनता है? 
(५ ) टापू 
(0) ङीष्‌ 


(8) डीप्‌ 
(0) डीन्‌ 


व्याख्या- 

टाप्‌ प्रत्यय- अजाद्यतष्टापू (4.॥.4 )- अजादिगणपठित 
शब्दों से या अदन्त (जिसके अन्त में हृस्व अकार है) 
प्रातिपदिक के वाच्य स्त्रीत्व की विवक्षा में उनसे टाप्‌ प्रत्यय 
होता है। 

उदाहरण- अज + टाप्‌ = अजा, एडक + टाप्‌ = एडका। 
ङीप्‌ प्रत्यय- “ऋन्नेभ्यो डीप्‌ 4..5› -स्रीत्व की विवक्षा 
में ऋदन्त और नकारान्त शब्दों से डीप्‌ प्रत्यय होता है। 
उदाहरण- राजन्‌ + डीप्‌ = राज्ञी, कर्तृ + डीप्‌ = कर्त्री। 
ङीष्‌ प्रत्यय- “षिद्गौरादिभ्यश्च 4..4'- षित्‌ तथा 
गौरादिगण पठित अनुपसर्जन प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा 
में डीष्‌ होता है। 

उदाहरण- नर्तक + डीष्‌ = नर्तकी, अनडुह्‌ + ङीष्‌ = 
अनड्वाही । 

अतः विकल्प € सही है। 

ङीन्‌ प्रत्यय- "शार्ङ्गरवाद्यञो डीन्‌’ (4..73) शार्ङ्गरव 
आदि गणपठित प्रातिपदिक से तथा अजू प्रत्यय का जो 
अकार तदन्त जातिवाचक प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा 
में डीन्‌ प्रत्यय होता है- 

उदाहरण- “शार्ङ्गरव + डीन्‌ = शार्ङ्गरवी, बैदी, ब्राह्मणी | 
स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबुराम सक्सेना, पेज-54 


(A) 


D 


Ne 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2009 I95 


86. निम्नांकित वाक्यों में कौन शुद्ध है- 
(A) अध्ययनं हेतु काश्यां तिष्ठति 


84. ' भवानि' में लकार है - 


(^ ) लट्‌ (8) लोटू 
(0) लड (0) विधिलिङ्‌ 


(B) अध्ययनं हेतो काश्यां तिष्ठति 
(0) अध्ययनस्य हेतोः काश्यां तिष्ठति 
(D) अध्ययनस्य हेतु काश्यां तिष्ठति 


व्याख्या- 
भ्वादिगण भू धातु, अकर्मक, सेट्‌, परस्मैपद 


व्याख्या- 
“अध्ययनस्य हेतोः काश्यां तिष्ठति।” वाक्य शुद्ध है क्योंकि 
'षष्ठी हेतुप्रयोगे (2/3/26) सूत्र से हेतु शब्द के प्रयोग में 
हेतु या कारण द्योतित करने वाले शब्द में षष्ठी होती है। 
अतः विकल्प € सही है। 

संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-222 


. निम्नलिखित में कौन-सा वाक्य शुद्ध है? 
(4 ) अध्ययनात्‌ पराजयते 
(8) अध्ययनाम्‌ पराजयते 
(0) अध्ययनः पराजयते 
(D) अध्ययनस्य पराजयते 


व्याख्या- 

‘अध्ययनात्‌ पराजयते।'- वह अध्ययन से भागता है। 
वाक्य शुद्ध है क्योंकि “पराजेरसोढः /4/26 सूत्र द्वारा 
परा उपसर्ग पूर्वक जि धातु' के प्रयोग में असह्य विषय या 
वस्तु की अपादानसंज्ञा होती है इस वाक्य में परा उपसर्ग 
एवं जि धातु का प्रयोग है एवं अध्ययन की अपादान संज्ञा 
हुई एवं ‘अपादाने पञ्चमी 2/3/28 से अध्ययन में पञ्चमी 
विभक्ति का विधान हुआ। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- अष्टाध्यायी (॥/4/26) 


85. “रसोइया चावलों से भात पकाता है'' का संस्कृत 
रूपान्तर है- 

A. पाचकः तण्डुलान्‌ ओदनं पचति 

B. पाचकः तण्डुलेन ओदनं पचसि 

€. पाचकः तण्डुलात्‌ ओदनानि पचति 

D. पाचकः तण्डुलेन ओदनं पचथः 


, भाषा उत्पत्ति विषयक ' समन्वय सिद्धान्त’ के 


व्याख्या- प्रवर्तक भाषाशास्त्री हैं- 

रसोइया चावलों से भात पकाता है।' का सही अनुवाद- (A ) प्लेटो (B) हेनरी स्वीट 

“पाचकः तण्डुलान्‌ ओदनं पचति।' होगा क्योंकि “अकथितं (0) जी0 रेवेज (0) न्वारे 

च” सूत्र से पचति क्रिया के गौणकर्म ओदन में द्वितीया 

विभक्ति, प्रधानकर्म ओदन की कर्तुरीप्सिततमं कर्म” (/ व्याख्या- 

4/49) से कर्म सञ्ज्ञा एवं कर्मणि द्वितीया’ (2/3/2) से भाषा की उत्पत्ति विषयक सिद्धान्त 

द्वितीया विभक्ति हुई है। पचति क्रिया के कर्ता पाचक के सिद्धान्त विद्वान्‌ 

उक्त होने के कारण उसमें प्रथमा अ दिव्योत्पत्ति-सिद्धान्त - सुसमिल्श द्वारा समर्थन 

विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अतः “पाचकः तण्डुलान्‌ » संकेत-सिद्धान्त _ फ्रेन्च विचारक रूसो 

ओदनं पचति' सही है। इसलिए विकल्प 4 सही है , -णन-सिद्धान्त ५... 6 ° 
स्रोत-सिद्धान्तकौमुदी (कारक-प्रकरण)- राममुनि पाण्डेय,पेज9 अवित: याती ~. दता 


I96 


93 9 9 3 परै 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


श्रम-ध्वनि सिद्धान्त - न्वारे 
प्रतीक-सिद्धान्त - प्रो0 स्वीट 
समन्वय-सिद्धान्त - हेनरी स्वीट 
प्रतिभा-सिद्धान्त - भर्तृहरि 
सम्पर्क-सिद्धान्त त जी0 रेवेज 


अतः विकल्प 5 सही है। 
भाषाविज्ञान- कर्णसिंह, पेज-34 


, "धर्म का धम्म' रूप में परिवर्तन उदाहरण है- 
(4 ) पुरोगामी समीकरण का 


(8) पश्चगामी समीकरण का 
(0) पुरोगामी विषमीकरण का 
(0) पश्चगामी विषमीकरण का 


व्याख्या- 

पुरोगामी समीकरण- इसमें पूर्ववर्ती ध्वनि आगे की 
दूसरी ध्वनि को अपने सदृश बनाती है। 

उदाहरण- विष्‌ + नुः = विष्णुः, पुष्‌ + तः = पुष्टः, 
चक्र-चक्का, अग्नि-अग्गि, पक्व-पक्का, पत्र-पत्ता 
पश्चगामी समीकरण- इसमें परवर्ती ध्वनि पूर्ववर्ती ध्वनि 
को अपने सदृश बनाती है- 

शर्करा = शक्कर, धर्म=धम्म, तत्‌ + लीन = तल्लीन, 
सप्त=सात, वल्कल=वक्कल, गल्प=गप्प 

अतः विकल्प B सही है। 

भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-233 


, “विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट 


होती है तो बह भाषा कहलाती है।'' यह किसका 
विचार है ? 

(B) भोलानाथ तिवारी 
(D) प्लेटो का 


(५ ) बाबूराम सक्सेना 
(८) पतञ्जलि 


व्याख्या- 

बाबूराम सक्सेना- “जिन ध्वनि-चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर 
विचार-विनिमय करता है, उसको समष्टिरूप से भाषा कहते 
हैं।” 

डॉ0 भोलानाथ तिवारी- “भाषा उच्चारणावयवों से 
उच्चरित अध्ययन-विश्लेषणीय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों 
की वह व्यवस्था है 

जिसके द्वारा एक समान के लोग आपस में भावों और 
विचारों का आदान-प्रदान करते है ।” 


व्याख्यास्मि 


त इमे व्यक्त वाचः।। (महाभाष्य /3/38) 
भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों 
पर भली-भाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार 
स्वयं स्पष्ट रूप से समझ सकता है।” 
> प्लेटो के अनुसार- 

'विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है पर 
वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो वह 
भाषा कहलाती है।' अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- भाषाविज्ञान-भोलानाथ तिवारी, पेज-2 


9. 'ध्बनि-परिवर्तन' का आन्तरिक कारण नहीं है- 
(A ) प्रयत्नलाघव (उ) क्षिप्रभाषण 


(0) ध्वनियों का प्रवेश (0) बलाघात 


व्याख्या- 

ध्वनि-परिवर्तन के कारण- भाषाविज्ञान में ध्वनि- 

परिवर्तन के कारणों को दो भागों में बाँटा गया है- 
(क) आभ्यन्तर कारण- 


॥:*प्रयत्तलाधव या मुखसुख 2. लघूकरण की प्रवृत्ति 
3: अनुकरण की अपूर्णता 4. अशिक्षा 

5. शीप्रभाषण 6. भावावेश 

7. -काव्यात्मकता 8. बलाघात 

9. कृत्रिमता 0. भ्रामक व्युत्पत्ति 


(ख ) बाह्य कारण- 
]. भौगोलिक कारण 2. सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ 
3. काल प्रभाव 4. लिपि दोष 5. सादृश्य 
प्रयत्नलाघव, क्षिप्रभाषण तथा बलाघात ये तीनों ध्वनिपरिवर्तन 
के आन्तरिक कारण हैं जबकि ध्वनियों का प्रवेश आन्तरिक 
कारण नहीं है। अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत-भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-227 


92. 'ई' से संकेतिक स्वर है- 


(A ) वर्तुल (B) केन्द्रीय 
(0) पश्च (D) अग्र 
व्याख्या- 

वर्तुल- ऊ, ओ, औ। 


केन्द्रीय- अ मध्य स्वर या केन्द्रीय स्वर है। 
पश्च- उ, ऊ, आ ये तीन पश्च स्वर हैं। 
अग्र- इ, ई, ए ये तीन अग्र स्वर हैं। 
अतः विकल्प 7 सही है। 


> महर्षि पतञ्जलि के अनुसार- “व्यक्तां वाचि वर्णा येषा स्त्रोत- भाषा विज्ञान- कर्णसिंह, पेज-55 


93. 


स्त्रोत 


सांख्य के अनुसार बुद्धि के प्रमुख परिणाम हैं- 
(A) विपर्यय, अशक्ति, सिद्धि, तमस्‌ 


(B) विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि 
(0) विपर्यय, अशक्ति, मोह, तामिस्त्र 
(0) विपर्यय, तमस्‌, मोह ,तामिस्त्र 


व्याख्या- 

ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में बुद्धि का भेद करते हुए कहते 

हें- 

““एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद््याख्यः। 

गुणवैषम्यविमर्दात्‌ तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत्‌॥'' 
(सां.का. 46) 

विपर्यय,अशक्ति, तृष्टि,सिद्धि, नामक यह बौद्धिक सर्ग (सृष्टि) 

गुणों की विषमता के कारण एक-दूसरे के अभिभव से 

उसके पचास भेद होते हैं । 

विपर्यय- 5 भेद, अशक्ति-28भेद, तुष्टि-9भेद, सिद्धिः 

8भेद, इस प्रकार बुद्धि सर्ग के 50 भेद होते हैं। 

अतः विकल्प 5 सही है। 

सांख्यतत्त्वकौमुदी (का.-46) आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-269 


; सांख्य स्वीकार करता है- 
(५ ) असतः सत्‌ जायते 
(8) एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातं न वस्तु सत्‌ 


(0) सतः सत्‌ जायते 
(D) सतः असत्‌ जायते 


व्याख्या- 
“सतः सत्‌ जायते”- यह सांख्य का मत है। 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌। 

शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌।। (सां.का.9) 
कारण व्यापार के पूर्व भी कार्य (कारण में) विद्यमान रहता 
है क्योंकि 

असत्‌ या अविद्यमान होने पर कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं 
सकती। 

कार्य की उत्पत्ति के लिए उसके उपादान कारण का ग्रहण 
अवश्य करना पड़ता है अर्थात्‌ कार्य अपने उपादान कारण 
से नियत रूप से सम्बद्ध होता है। 

सभी कार्य सभी कारण से उत्पन्न नहीं होते हैं। 

जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में शक्त या समर्थ है, 
उससे उसी कार्य की उत्पत्ति होती है। 
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फणा 


कार्य कारणात्मक अर्थात्‌ कारण से अभिन्न या उसी के 
स्वरूप का होता है। 

एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातं न वस्तु सत्‌ - अद्वैत वेदान्त 
असतः सत्‌ जायते- बौद्धमत 

सतः असत्‌ जायते- न्याय-वैशेषिक 

अतः विकल्प €सही है। 

स्त्रोत- सांख्यतत्त्वकोमुदीप्रभा (का0-9) आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-53 


V NN 


95. सत्कार्यवाद का कारण है- 
(A ) प्रकृतिस्वरूपज्ञान 
(0) समानाभिहार 


(B) सामीप्य 
(D) सर्वसम्भवाभाव 


व्याख्या- 


इश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में सत्कार्यवाद के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करते हैं- 
“असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌। 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌।।”” सां.का.9 
सर्वथा अविद्यमान को उत्पन्न न किये जा सकने से विशेष 
पदार्थ को उत्पन्न करने के लिए उससे सम्बद्ध उपादन को 
ग्रहण करने से सभी कारणरूप पदार्थों से सभी कार्यो की 
उत्पत्ति सम्भव न होने से समर्थ कारणरूप वस्तु से ही 
समर्थरूप वस्तु के उत्पन्न होने से कार्य और कारण के परस्पर 
अभिन्न होने से कार्य अपने कारणों में विद्यमान रहता है। 
इसप्रकार सत्कार्यवाद के 5 हेतु निम्नवत्‌ हैं- 
4. असत्‌-अकरणात्‌ 2. उपादान-ग्रहणात्‌ 
3. सर्वसम्भव-अभावात्‌ 4. शक्तस्य शक्यकरणात्‌ 
5. कारण-भावात्‌ 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- सांख्यतत्त्वकौमुदी प्रभा (कारिका-9)- आद्याप्रसाद मिश्र, पेज- 53 


96. पुरुष का लक्षण है- 
(५ ) अचेतन 


(8) बिवेकी 


(0) प्रसबधर्मी (D) त्रिगुणात्मक 


व्याख्या- 
“त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि। 

व्यक्तं तथा प्रधान तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌।। (सां.का.१) 
महत्‌ आदि व्यक्तपदार्थ और अव्यक्तरूप मूलकारण प्रकृति 
(दोनों) तीन गुणों से युक्त, परस्पर अलग होने में असमर्थ, 
ज्ञान (या अनुभव) के विषय में अनेक पुरुषों द्वारा ग्रहण 
किये जाने योग्य, 

जड़ उत्पादनशील हैं और पुरुष उसके विपरीत होता है। 


॥98 संस्कृतगड़, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


जाओ ( महत्‌ आदि ) एवं | पुमान्‌ ( पुरुष ) ई या प्रधान पुरुष ( पुमान्‌) 
प्रकृति के गुण के गुण या प्रकृति 
भ त्रिगुणात्मक त्रिगुणरहित * त्रिगुणात्मक गुणरहित 
भ अविवेकि विवेकी * अविवेकि विवेकी 
भ विषयी अविषयी भ विषयी अविषयी 
* सामान्य असामान्य * सामान्य असामान्य 
* अचेतन चेतन अ अचेतन चेतन 
भ प्रसवधर्मी अप्रसवधर्मी म प्रसवधर्मी अप्रसवधर्मी 
अतः विकल्प 5 सही है। > उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका 
स्त्रोत- सांख्यकारिका (का0-)- राकेश शास्त्री,पेज-38 है। सांख्य में प्रकृति को अव्यक्त तथा प्रधान के नामों से भी 
, “न प्रकृतिः न विकृतिः'' यह कारिकांश किसके eS i है। 
लिए प्रयुक्त है? हा सांख्यतत्त्वकौमुदी प्रभा- आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-72 
(A ) अहङ्कार (B) ँ 
(0) कर्मेन्द्रियाँ (0) पुरुष . 'भोक्तृुभाव' किसकी सत्ता का परिचायक है? 
क (A ) प्रकृति (8) पुरुष 
व्याख्या- (0) अविवेकी (D) प्रधान 
ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में अव्यक्त और पुरुष का परिचय व्याख्या 
प्रस्तुत करते हुए कहते हैं- सांख्यकारिकाकार ईश्वरकृष्ण प्रकृति (प्रधान) की सत्ता की 
मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। सिद्धि में पाँच हेतु बताते हुए कहते हैं- 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुष:।। (सां.का.3) भेदानां परिमाणात्‌, समन्वयत्वात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश्व। 
* प्रकृति ( अविकृति )- मूलप्रकृति/प्रधान/अव्यक्त-एक कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य 
* प्रकृति एवं विकृति- महत्‌ (बुद्धि), अहङ्कार, पञ्चतन्मात्रा- सात (सां.का.-5) 
* केवल विकृति-पञ्ञज्ञनेन्द्रियाँ, पदञ्ञकर्मेन्द्रियाँ, मन, पञ्चमहाभूत-] 6 महत्‌ आदि कार्यों के परिमित होने से (महत्‌ आदि कार्यों 
* न प्रकृति न विकृति- पुरुष एक के) कारण के समान होने से, शक्ति से उत्पन्न होने से और 
` चड ने चढ लग क्राग ललालक din oes 
* पञ्च कर्मेद्धियाँ- Rs RE Te कार्यों का एक कारण अव्यक्त (प्रधान) अवश्य है। 
Me 'वायु,तेज,जल, पृथिवी ईश्वरकृष्ण ने पुरुष की सत्ता का प्रतिपादन इसप्रकार करते हैं- 
# पञ्च तन्मात्रा- शब्द, स्पर्श,रूप,रस, गन्ध ' संघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌। 
अतः विकल्प 9 सही है। पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कैवल्यार्थं प्रवृत्ते श्च।'' 
स्त्रोत- सांख्यतत््वकोमुदी प्रभा (का.-3)- आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-2 (सां.का.-7) 
संघटनात्मक समूहरूप वस्तुओं के दूसरों के लिए होने के 
: सांख्य की प्रकृति क्या है- कारण गुणत्रययुक्त धर्मों से विपरीत धर्म वाले की अपेक्षा 
(^) विवेकी (8) त्रिगुणात्मिका होने के कारण अधिष्ठाता होने की अपेक्षा से, (सांसारिक 
(0) चेतन (D) अप्रधान वस्तुओं के) भोक्ता होने की अपेक्षा से (कुछ लोगों की) 
उमाळा मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होने से पुरुष (की सत्ता) है। 
सांख्यकारिकाकार ईश्वरकृष्ण प्रकृति तथा पुरुष के गुणों का त तल को ता ed है! 
हे > ईश्वरकृष्ण ने 4वीं कारिका में प्रकृति के त्रिगुणात्मक, 
वर्णन करते हुए कहते हैं- PR अविवेकि विषयी, सामान्य, अचेतन, तथा प्रसवधर्मी गुणों 
''त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी। को बताया है। 
व्यक्तं तथा प्रधानं, तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌॥'' अतः विकल्प 5 सही है। 


(सां.का.-) स्त्रोत- सांख्यतत्वकौमुदी प्रभा (का.।7)-आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-200 


(i) 


(A) कपिल (B) कणाद 

(0) गौतम (D) ईश्वरकृष्ण 

व्याख्या- 

ऋषि समय 
कपिल (सांख्यसूत्रकार) |सांख्यसूत्र |700 ई.पू. 
कणाद (वैशेषिकसूत्रकार) | वैशेषिकसूत्र | 500ई.पू. 


गौतम (न्यायसूत्रकार) न्यायसूत्र 
ईश्वरकृष्ण (सांख्यकारिकाकार)| सांख्यकारिका 
अतः विकल्प 79 सही है। 
सांख्यतत्त्वकौमुदीप्रभा- आद्याप्रसाद मिश्र,पेज-47 


चौथी शताब्दी ई. 


है? 
(8) विरुद्ध 
(0) प्रकरणसम 


(A ) असिद्ध 
(0) अनैकान्तिक 


व्याख्या- 
तर्कभाषाकार केशवमिश्र ने हेत्वाभास के पाँच भेद किए हैं- 
असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, प्रकरणसम, कालात्ययापदिष्ट 
असिद्ध हेत्वाभास- “तत्र लिङ्गत्वेनानिश्चितो हेतुरसिद्धः” 
उसमें लिङ्ग ज्ञापक के रूप में निश्चित न होने वाला हेतु 
असिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। असिद्ध हेत्वाभास के तीन 
भेद हैं- 

आश्रयासिद्ध- उदाहरण- गगनारविन्दं सुरभि,अरविन्दत्वात्‌ 
सरोजारविन्दवत्‌। 

स्वरूपासिद्ध- अनित्यः शब्दः, चाक्षुषत्वात्‌ घटवत्‌। 
व्याप्यत्वासिद्ध- शब्दः क्षणिकः सत्त्वात्‌ क्रत्वन्तवर्तिनी 
हिंसा अधर्मसाधनं, हिंसात्वात्‌ क्रतुवाह्य हिंसावत्‌। 
विरुद्ध हेत्वाभास- “साध्यविपर्ययव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः” 
साध्य के अभाव से व्याप्त हेतु विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता 
है। 

उदाहरण- शब्दो नित्यः कृतकत्वादात्मवत्‌ 

अतः विकल्प B सही है। 

अनैकान्तिक हेत्वाभास- 'सव्यभिचारो5नैकान्तिकः' 
सव्यभिचार हेतु अनैकान्तिक हेत्वाभास कहलाता हे। वह 
दो प्रकार का है- 

साधारण अनैकान्तिक- शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌ व्योमवत्‌। 


(॥) असाधारण अनैकान्तिक- भूर्नित्याः गन्धवत्त्वात्‌। 


। 0 3. परार्थानुमान में प्रतिज्ञावाक्य है- 
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प्रकरणसम हेत्वाभास- “साध्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं 
विद्यते’ जिस हेतु के साध्य के विपरीत अर्थ का साधक 
दूसरा हेतु विद्यमान होता है वह प्रकरणसम हेत्वाभास है। 
उदाहरण- शब्दोऽनित्यो नित्यधर्मरहितत्वात्‌। 
कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास- 
“प्रमाणान्तरावधृतसाध्याभावो हेतुर्नाधितविषयः 
कालात्ययापदिष्टः” जिसके साध्य का अभाव अन्य प्रमाण 
से निश्चित कर दिया जाता है वह हेतु बाधितविषय तथा 
कालात्ययापदिष्ट कहलाता है। 

उदाहरण- अग्निरनुष्णः कृतकत्वाज्जलवत्‌। 


स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-5 


, सामान्य रहता है- 


(A) द्रव्य,गुण,वरिशेष में (8) ट्रव्य,गुण,कर्म में 


(0) द्रव्य,कर्म,विशेष में (0)द्रव्य,गुण,समवाय में 


व्याख्या- 

अन्नम्भट्ट कृत तर्कसंग्रह के अनुसार- 

सामान्य- “नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम्‌। 
्रव्यगुणकर्मवृत्तिः। तद्‌ द्विविधं परापरभेदात्‌।” 

जो नित्य और एक हो तथा अनेक व्यक्तियों में अनुगत हो 
अर्थात्‌ अनुवृत्ति प्रत्यय का हेतु हो वह सामान्य है। वह 
द्रव्य, गुण और कर्म में रहता है। पर तथा अपर के भेद से 
वह दो प्रकार का होता है। 

अन्नम्भट्ट ने 7 पदार्थों में 9 द्रव्य, 24 गुण, 5 कर्म, 2 
सामान्य, एवं विशेष को असंख्य या अनेक बताया है। 
अतः विकल्प B सही है। 


स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवासशास्त्री, पेज-244 


(A) पर्वतोबह्निमान्‌ 

(उ) यो यो धूमवान्‌ स स वह्लिमान्‌ 
(C) तस्मात्तथा 
(0) धूमवत्त्वात्‌ 


व्याख्या- 


अन्नम्भट कृत तर्कसंग्रह के अनुसार अनुमान दो प्रकार के 
होते हैं- स्वार्थानुमान एवं परार्थानुमान 

परार्थानुमान- “यत्तु कश्चित्‌ स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं 
बोधयितुं पञ्चावयवानुमानवाक्यं प्रयुङ्कते तत्‌ परार्थानुमानम्‌।” 
जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमिति ज्ञान करके दूसरे को 
भी उसका ज्ञान कराने के लिये पाँच अवयवों वाले वाक्य 
का प्रयोग किया जाता है वह परार्थानुमान है। 


200 
पक जि वाक्य ज्ञान या अनुमान 
७ 
हेतु धूमवत्त्वात्‌ 
उदाहरण यो यो धूमवान्‌ स स वल्लिमान्‌ 
यथा - महानसः | 
4. उपनय तथा चायमित्युपनयः 
5. निगमन तस्मात्‌ तथा 


अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-92 


, 'आप्तवाक्य' है- 
(A ) रूप ( उ) शब्द 
(0) अनुमिति (0) उपमिति 


व्याख्या- 

> अमन्नम्भइकृत तर्कसंग्रह के अनुसार- सात पदार्थों के अन्तर्गत 
24 गुणों में प्रथम गुण रूप आता है- “चक्षुमात्रग्राह्यो गुणो 
रूपम्‌।”” केवल चक्षुरिन्द्रिय से ग्रहण किया जाने वाला 
गुण रूप है। 

> अन्नम्भट्ट कृत तर्कसंग्रह में प्रमाणों की संख्या चार है - 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। इन चारों प्रमाणों-का 
लक्षण निम्नवत्‌ है- 

> प्रत्यक्ष- तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्‌। 
इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌। प्रत्यक्ष ज्ञान के करण 
को प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इन्द्रियाँ हैं 
अतः ये इन्द्रियाँ ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 

> अनुमान- अनुमितिकरणमनुमानम्‌” अनुमिति के करण 
को अनुमान कहते हैं। 
अनुमान प्रमाण के दो भेद हैं- 
१ -स्वार्थानुमान 2 .परार्थानुमान। 

> उपमान प्रमाण- 'उपमितिकरणमुपमानम्‌' उपमिति के 
करण को 
उपमान कहते हैं। उपमिति है- संज्ञा-संजिसम्बन्धत्वज्ञानम्‌। 

> शब्दप्रमाण- ‘आप्तवाक्यं शब्दः’ आप्तपुरुष के वाक्य 
को शब्द कहते हैं। जो यथार्थ वक्ता है वह आप्त पुरुष है। 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- तर्कभाषा-श्रीनिवास शास्त्री, पेज- 22 


, समवाय क्या है? 
(A) वाक्यार्थ 


(0) पदार्थ 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 
वाक्य के वास्तविक अर्थ को वाक्यार्थ कहते हैं। 
'वाक्यं त्वाकाङक्षायोग्यतासन्निधिमतां पदानां समूहः 
योग्यता, आकांक्षा, और सन्निधि वाले पदों के समूह को 
वाक्य कहते हैं । 
> तर्कसंग्रह के अनुसार पदार्थो की सात है- 
“द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त पदार्थाः |” 
्रव्य,गुण,कर्म,सामान्य,विशेष,समवाय,अभाव ये सात पदार्थ 
हें! 
इसमें समवाय 6 वाँ पदार्थ हे जो केवल एक प्रकार का ही 
होता है- 'समवायस्त्वेक एव।' 
> पद- 'पदं च वर्णसमूहः? अर्थात्‌ वर्णो का समूह पद हे । 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- तर्कसंग्रह- आद्याप्रसाद मिश्र, पेज-47 


06.““कार्यनियतपूर्ववर्ति'' क्या है? 


(A ) कार्य ( B) कारण 
(0) पदार्थ (0) करण 
व्याख्या- 
>_ कार्य- कार्य प्रागभावप्रतियोगि। जो प्रागभाव का प्रतियोगी 
हो वह कार्य है। 


> कारण- कार्यनियतपूर्ववर्ति कारणम्‌। 
जो कार्य के पूर्व नियतरूप में रहे वह कारण कहलाता है। 

> पदार्थ- द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त 
पदार्थाः। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय 
और अभाव ये सात पदार्थ हैं। 

> करण- असाधारणं कारणं करणम्‌। 
असाधारण कारण को करण कहते हैं। 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- तर्कसंग्रह- आद्याप्रसाद मिश्र,पेज-42 


07.'' आप्तवाक्यं शब्दः'' किस दर्शन से सम्बन्धित 
है? 
(A ) जैन 
(0) उत्तरमीमांसा 


( उ) बौद्ध 
()) न्याय 


व्याख्या- 
न्यायदर्शन में प्रमाणों की संख्या चार है- 
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि’ (न्यायसूत्र ।.7.6) 
]. प्रत्यक्ष प्रमाण- 'साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌'- साक्षात्कार 
करने वाली प्रमा का करण प्रत्यक्ष कहलाता है। 


श्र 
श्र 
श्र 


अनुमान प्रमाण- 'लिङ्गपरामर्शो5नुमानम्‌” लिङ्ग परामर्श 
ही अनुमान है। 

उपमान प्रमाण- 'अतिदेशवाक्यार्थस्मरणसहकृत॑ 
गोसादृश्यविशिष्टपिण्डज्ञानमुपमानम्‌।' अतिदेश वाक्य के 
अर्थ का स्मरण करने के साथ गौ की समानता से युक्त 
पिण्ड का ज्ञान ही उपमान है । 

शब्द प्रमाण- आप्तवाक्यं शब्दः? आप्त का वाक्य शब्द 
प्रमाण है। 

अतः विकल्प 9 सही है। 

जैनदर्शन में प्रमाणों की संख्या दो है- प्रत्यक्ष, अनुमान | 
बौद्धदर्शन में प्रमाणों की संख्या दो है- प्रत्यक्ष, अनुमान। 
उत्तरमीमांसा (वेदान्त) में प्रमाणों की संख्या छः है- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव। 


स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-]22 


. तर्कभाषा के लेखक कौन हैं? 
(५ ) सदानन्द ( उ) केशवमिश्र 
(0) ईश्वरकृष्ण (0) अन्नम्भट्ट 
व्याख्या- 
इ जि प्रकरण ग्रन्थ 
सदानन्द वेदान्तसार (वेदान्त) 
केशवमिश्र तर्कभाषा (न्याय) 
ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका (सांख्य) 
अन्नम्भट्ट तर्कसंग्रह (न्याय-वैशेषिक) 
लौगाक्षिभास्कर अर्थसंग्रह (मीमांसा) 
विज्ञानभिक्षु योगवार्तिक 


अतः विकल्प B सही है। 


स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री,पेज-] 


, पट का समवायिकारण है- 


(4) तन्तु ( B) तन्तुवाय 


(0) तन्तुत्व 


(C) तन्तुसंयोग 


व्याख्या- 

आचार्य केशवमिश्र तर्कभाषा में कारण के तीन भेद किये 
हैं- समवायि, असमवायि, निमित्त। 

समवायिकारण- 

“यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌ 

अर्थात्‌ जिसमें समवेत होकर कार्य उत्पन्न होता है वह 
समवायिकारण है- 
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उदाहरण- तन्तु पट के समवायि कारण तथा मृत्पिण्ड 
घट का समवायिकारण है। 

असमवायिकारण- 
'यत्समवायिकारणप्रत्यासन्नमवधृतसामर्थ्यं तदसमवायिकारणम्‌' 
जो समवायि कारण में प्रत्यासन्न होता है जिसकी कार्य के 
प्रति सामर्थ्य निश्चित होती है वह असमवायिकारण है। 
उदाहरण- तन्तुसंयोग पट के असमवायिकारण हैं। 
निमित्तकारण- यन्न समवायिकारणम्‌, नाप्यसमवायिकारणम्‌ 
अथ च कारणम्‌ जो न समवायिकारण है और न ही 
असमवायि कारण है किन्तु कारण है वह निमित्त कारण 
है। उदाहरण- तुरी,वेमा आदि 

अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-28 


«विशेष पदार्थ' की वृत्ति है- 


(A ) नित्य द्रव्य ( उ) कर्म 

(0) अनित्य द्रव्य (D) गुण 

ब्याख्या- 

अन्नम्भट्ट कृत तर्कसंग्रह में विशेष नामक पदार्थ का वर्णन 
निम्नवत्‌ है- 


विशेष- 'नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव।' 

नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष तो असङ्ख्य या अनेक 
हैं! 

कर्म- वैशेषिक दर्शन के सप्त पदार्था में कर्म पाँच प्रकार 
का होता है - 

“उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्च कर्माणि।” 

उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण और गमन ये पाँच 
कर्म हैं। 

गुण- तर्कसंग्रह के अनुसार गुणों की संख्या चौबीस है- 

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, 
विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, 
संस्कार। 

अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- तर्कसंग्रह- केदारनाथ त्रिपाठी, पेज-42 


4. मन किस प्रकार की इन्द्रिय है? 


(A ) कर्मेन्द्रिय 
(0) उभयात्मक 


(B) ज्ञानेन्द्रिय 


(D) इनमें से कोई नहीं 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्या- 
दार्शनिक ग्रन्थों में इन्द्रियों का विवरण इसप्रकार दिया 
गया है- 

पञ्च कर्मेन्द्रियाँ- वाक्‌,पाणि,पाद, पायु (गुप्तेन्द्रिय), उपस्थ 
(जननेन्द्रिय)। 

पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ- श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्ा, प्राण । 
उभयेन्द्रिय- मन। 

अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- सांख्यतत्त्वकौमुदी प्रभा (का0-27) आद्याप्रसाद मिश्र,पेज- 


. वेदान्तानुसार मन का स्वरूप है- 
(A) अभिमान 


(8) संकल्प-विकल्प 
(0) निश्चय 


(0) अनुसन्धान 


व्याख्या- 

सदानन्द कृत वेदान्तसार के अनुसार 

मन- “मनो नाम संकल्पविकल्पात्मिकान्तःकरणवृत्तिः ।” 
“संकल्प और विकल्प करने वाली अन्तःकरण--की 
संशयात्मिका वृत्ति ही मन है।' 

बुद्धि- “बुद्धिर्नाम निश्चयात्मिका5न्तःकरणवृत्तिः |” 
निश्चयात्मिक अन्तः करण की वृत्ति ही बुद्धि है। 

चित्त- “अनुसन्धानात्मिकान्तःकरणवृत्तिः चित्तम्‌।” 
अन्तःकरण की अनुसन्धानवर्ती (स्मरणात्मिका) वृत्ति ही 
चित्त हे । 

अहङ्कार- “अभिमानात्मिकान्तःकरणवृत्तिः अहंकारः। 
अभिमानरूपा अन्तःकरण की वृत्तिः का नाम अहंकार हे 
अतः विकल्प B सही है। 


स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज- 66 


43. वेदान्त का एक अनुबन्ध है- 
(५) अधिकारी (8) अद्वैत 


(0) ब्रह्म (D) अज्ञान 


व्याख्या- 

“वेदान्तसार” में अनुबन्ध की चर्चा करते हुए सदानन्द 
योगीन्द्र कहते हैं- 

“तत्रानुबन्धो नामाधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि।'' 
अर्थात्‌ अनुबन्ध चार हैं- 

]. अधिकारी 2. विषय 3.सम्बन्ध 4. प्रयोजन 
अधिकारी- “अधिकारी तु विधिवदधीत............ 


व्याख्यास्मि 


साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता।'” अर्थात्‌ साधन चतुष्टय से 
सम्पन्न प्रमाता वेदान्त का अधिकारी है। 

अद्वैतदर्शन के समर्थक शङ्कराचार्य हैं। 

ब्रह्म- “वस्तु सच्चिदानन्दान्ताद्वयं ब्रह्म। 

अर्थात्‌ केवल सच्चिदानन्द ब्रह्म सत्‌ (वस्तु) है । 
अज्ञान- आज्ञानं तु सदसद्भ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं 
ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्किञ्चिदिति वदन्त्यहमज्ञ 
इत्याद्यनुभवात्‌। 

आज्ञान सत्‌ या असत्‌ रूप से अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, ज्ञान 
का विरोधि भावरूप है। अतः विकल्प 4 सही है। 
वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-9 


, अधिकारिव्रिषय-सम्बन्धप्रयोजनानि किससे 


सम्बन्धित है? 


(A) विवर्त (B) बन्ध 


(५) अनुबन्ध (0) प्रबन्ध 


व्याख्या- 
वेदान्तसार के अनुसार- 

विवर्त- “अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्त इत्युदाहतः |” 
अर्थात्‌ जब कोई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप का परित्याग 
न करते हुए अपने सदृश किसी अन्य वस्तु के रूप में 
भासित होने लगती है वह विवर्त कहलाती है। 
उदाहरण- रस्सी अपने यथार्थरूप का परित्याग न करते 
हुए भी सर्प की मिथ्या प्रतीति करवाने लगती है यही 
विवर्तवाद है। 

अनुबन्ध- 'अनुबध्यतेऽनेनेति अनुबन्धः” अर्थात्‌ जिनके 
द्वारा ग्रन्थ आद्योपान्त बँधा रहता है उसमें असम्बद्धता 
शिथिलता और दिशाहीनता नहीं आने पाती है उन्हें अनुबन्ध 
कहते हैं। अनु उपसर्ग पूर्वक “बन्ध” धातु में घञ्‌ प्रत्यय 
लगाकर अनुबन्ध शब्द बनता हे | 

वेदान्तसार में अनुबन्धों की संख्या चार है- 

तत्र अनुबन्धो नामाधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि।' 
अधिकारी विषय,सम्बन्ध, प्रयोजन ये चार अनुबन्ध हैं। 
अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-9 


5. सन्ध्यावन्दन इत्यादि कैसा कर्म है ? 
(A) नित्य (B) नैमित्तिक 


(0) उपासना (0) प्रायश्चित 


व्याख्या- 
सदानन्द प्रणीत वेदान्तसार में छः प्रकार के कर्मों का वर्णन है- 
कर्म फलप्राप्ति 
]. काम्यकर्म ज्योतिष्टोम यज्ञ स्वर्गलोकादि प्राप्ति 
2. निषिद्ध कर्म | ब्राह्मणहत्यादि नरकादि अनिष्ट 
निषेध स्थानों से रक्षा 
3. नित्यकर्म सन्ध्यावन्दनादि प्रत्यवाय (पाप) से रक्षा 
4. नैमित्तिककर्म | जातेष्टि पुत्रजन्मादि 
5. प्रायश्चितकर्म | चान्द्रायणव्रत पापों के नाश हेतु 
6. उपासनाकर्म । शाण्डिल्यविद्या मनोवृत्ति की स्थिरता के 
लिये। 


अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज- 4 


॥6. किस पञ्चीकृत पदार्थ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध ये पाँचों गुण पाये जाते हैं? 
(५) तेज (8) वायु 
(८) जल (0) पृथिवी 


व्याख्या- 
सदानन्द कृत वेदान्तसार के अनुसार- 


Ea पदार्थ पाये जाने वाले गुण 
आकाश शब्द 

वायु शब्द, स्पर्श 

अग्नि (तेज) शब्द, स्पर्श, रूप 

जल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
पृथिवी शब्द, स्पर्श,रूप,रस,गन्ध 


“तदानीमाकाशे शब्दोऽभिव्यज्यते वायौ शब्दस्पर्शावग्नौ 
शब्दस्पर्शरूपाण्यप्सु शन्दस्पर्शरूपरसाः पृथिव्यां 
शब्दस्पर्शरूपरस गन्धाश्व।”! 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-80 


. ' चस्तुन्यवस्त्वारोपः'' से परिभाषित है- 
(^) अपवाद (उ) पञ्जीकरण 
(D) जीवन्मुक्त 


(0) अध्यारोप 
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व्याख्या- 

A. अपवाद- (ब्रह्मरूप) वस्तु के विवर्त आज्ञानादि प्रपञ्च 
का वस्तु मात्र अवशेष रहना ही अपवाद है- 

“अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य- 
रज्जुमात्रत्ववद्वस्तुविवर्तस्यावस्तुनोऽज्ञानादेः 
प्रपञ्चस्य बस्तुमात्रत्वम्‌ । " 

जैसे- भ्रमवशात्‌ रस्सी में सर्प की मिथ्या प्रतीति होने पर 
उस मिथ्या-प्रतीति (आरोप) को दूर करके रज्जु (यथार्थवस्तु) 
का ज्ञान हो जाना अपवाद कहलाता है। 

यह दो प्रकार का होता हे- (4) विकार (2) विवर्त 

उ. पञ्चीकरण- स्थूलशरीर के उत्पादक पज्चीकृत-महाभूतों 
की विशिष्ट स्थिति ही पञ्चीकरण के नाम से जानी जाती 
है। पञ्चीकरण की प्रक्रिया को इस चार्ट के माध्यम से 
समझ सकते हें 

स्थूलभूत 

र /2आकाश १/8वायु 7/8तेज /8जल १/8पथ्वी 
वायु = ॥/2वायु /8तेज /8जल /8पृथ्वी ।/8आकाश 
तेज-= '/2तेज १/8आकाश १/8वायु /8जल /8पृथ्वी 
जल = /2जल /8आकाश १/8वायु /8तेज /8पृथ्वी 
पृथ्वी = /2पृथ्वी /8आकाश /8वायु /8तेज /8जल 

८. अध्यारोप- “असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवद्‌ 
वस्तुन्यवस्त्वारोपोध्यारोपः” 
जो वस्तु जिस रूप में नहीं है उस रूप का उस वस्तु में 
आरोप ही अध्यारोप है। जो सर्प नहीं है उस रस्सी में सर्प 
का आरोप करना ही अध्यारोप है। 
अतः विकल्प ८ सही है। 

D. जीवन्मुक्ति- स्वरूपाखण्डब्रहमज्ञान के द्वारा, आत्मविषयक 
सम्पूर्ण अज्ञान को दूर करके स्व-स्वरूपाखण्डब्रह् का 
साक्षात्कार होने से अज्ञान और उसके कार्यरूप स्थूल- 
सूक्ष्म दोनों प्रपञ्च संचितकर्म तथा संशय-विपर्ययादि को 
नष्ट करके, सम्पूर्ण बन्धनों से रहित ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति 
'जीवन्मुक्त' कहलाता है। 

“जीवन्मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखण्डब्रहमज्ञानेन तदज्ञानबाधनद्वारा 

स्वस्वरूपाखण्डब्रह्मणि साक्षात्कृतेऽज्ञानतत्कार्यसञ्चितकर्मसंशय 

विपर्ययादीनामपि बाधितत्वादखिलबन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठः ।'” 
स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-80 


सूक्ष्मभूत 
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8. वस्तु है- 
(A) अज्ञानादिजड़ समूह (9) ब्रह्म 


(0) अनिर्वचनीय 


(८) त्रिगुणात्मक 


व्याख्या- 
वेदान्तसार में वस्तु को परिभाषित करते हुए सदानन्द 
योगीन्द्र कहते हें-'वस्तु सच्चिदानन्ताद्वयं ब्रह्म’ 
सच्चिदानन्द रूपी अद्वितीय ब्रह्म ही वस्तु है। 

अवस्तु- 'अज्ञानादिसकलजडसमूहो5वस्तु' अर्थात्‌ अज्ञान 
आदि से प्रारम्भ होने वाला समस्त जडपदार्थों का समूह 
अवस्तु है। 

'आज्ञानं तु सदसद्‌भ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि 
भावरूपम्‌ ।' 

आज्ञान सत्‌ या आसत्‌ रूप से अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक 
ज्ञान का विरोधी, भावरूप है। 

अतः विकल्प B सही है। 

वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-37 


. अज्ञानोपहित चैतन्य जगत्‌ का कारण है- 
(A) निमित्त (B) उपादान 
(0) निमित्त एवं उपादान (0) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 


वेदान्तसार नामक प्रकरणग्रन्थ में सदानन्द आज्ञानोपहित दो 
प्रकार के कारणों की चर्चा करते हैं- 
निमित्त कारण तथा उपादान कारण। 
'शक्तिद्वयवदज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं- 
स्वोपाधिप्रधानतयोपादानं च भवति।' 
अर्थात्‌ अपनी दोनों शक्तियों (आवरण तथा विक्षेप) से 
सम्पन्न अज्ञान से उपहित चैतन्य ईश्वर अपनी प्रधानता से 
जगत्‌ का निमित्त कारण तथा अपनी उपाधि को प्रधानता 
से उपादान कारण होता है। अर्थात्‌ आज्ञानोपहित चैतन्य 
जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान दोनों कारण होता है। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-60 


20. पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ एवं बुद्धि के द्वारा निर्मित होते 
हैं- 

(8) मनोमय कोश 

(0) आनन्दमय कोश 


(4) प्राणमय कोश 
(0) विज्ञानमय कोश 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 
वेदान्तसार के अनुसार कोशों की रचना इस प्रकार है- 
विज्ञानमय कोश (कर्तूरूप) पञ्चज्ञानेन्द्रिय + बुद्धि 
मनोमय कोश (करणरूप) पञ्जज्ञानेन्द्रिय + मन 
प्राणमय कोश (कार्यरूप) पञ्चकर्मेन्द्रिय + पञ्चप्राण 
इन तीनों कोशों (विज्ञानमय,मनोमय और प्राणमय) को 
सूक्ष्मशरीर या लिङ्गशरीर के नाम से जाना जाता है। 
अतः विकल्प € सही है। 

वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-68 


. “मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भासित होना' 
कहलाता है- 


(8) असत्कार्यवाद 
(D) विवर्तवाद 


(A) आरम्भवाद 
(0) परिणामवाद 


व्याख्या- आरम्भवाद- 


हः दर्शन 
असत्कार्यवाद न्यायदर्शन 
परिणामवाद सांख्यदर्शन 


विवर्तवाद वेदान्तदर्शन 
प्ररिणामबाद- जब कोई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप 
का परित्याग कर अन्यरूप को ग्रहण कर लेती है तो वह 
विकार या परिणामवाद कहलाता है- “सतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा 
विकार इत्युदीरितः । 

यथा - दूध का दही बनना - विकार है। 

विवर्तवाद- जब कोई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप का 
परित्याग न करते हुए अपने सदृश्य किसी अन्य वस्तु के 
रूप में प्रतिभासित होने लगती है तो वह विवर्तवाद कहलाता 
है। “अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्त इत्युदीरितः ।” 

यथा- रस्सी का सर्प के रूप मे भासित होना ही विवर्तवाद है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 

वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव,पेज-]१5,6 


, “प्रमाता' किसे कहा जाता है? 


(B) विषय को 
(0) अधिकारी को 


(A) प्रयोजन को 


(0) सम्बन्ध को 


व्याख्या- 
सदानन्द प्रणीत वेदान्तसार में अनुबन्धों की संख्या चार हैं 
जिसे निम्नवत्‌ परिभाषित किया गया है- 

“अनुबन्धो नामाधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि।' अर्थात्‌ 
अधिकारी, विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन ये चार अनुबन्ध 


स्त्रोत- 


वेदान्तसार में वर्णित हैं- 

अधिकारी- अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाङ्ग........ 
नितान्तनिर्मलस्वान्तः साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता।' 
अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो गया है 
और जो साधन चतुष्टय से सम्पन्न प्रमाता है ऐसा पुरुष 
ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। अतः विकल्प 7 सही है। 
विषय- “विषयो जीवब्रहौक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयम्‌ तत्रैव 
वेदान्तानां तात्पर्यात्‌।' जीव और ब्रह्म की एकता अर्थात्‌ 
अभेद,जो शुद्ध चैतन्य रूप है इस शास्त्र का प्रमेय अर्थात्‌ 
विषय है। 

सम्बन्ध- 

“सम्बन्धस्तु तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत्रमाणस्य च 
बोध्यबोधकभावलक्षणः।' जीव और ब्रह्म एकतारूप प्रमेय 
का और उसका प्रतिपादन करने वाला उपनिषद्रूप प्रमाण 
का परस्पर बोध्य-बोधक भाव ही इस शास्त्र का सम्बन्ध है। 
प्रयोजन- “प्रयोजनं तु तदैक्यप्रमेयगताज्ञाननिवृत्तिः 
स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्च।' जीव और ब्रह्म की एकतारूप 
प्रमेय के सम्बन्ध में जो आज्ञान है उसकी निवृत्ति होना और 
अपने वास्तविक स्वरूप आनन्द की प्राप्ति होना ही इसे 
शास्त्र का प्रयोजन है। 

वेदान्तसार-सन्तनारायण श्रीवास्तव,पेज-] | 


,'ज्योतिष्टोमादि' कौन सा कर्म है? 


(A) प्रायश्चित (B) काम्य 


(D) नित्य 


(0) निषिद्ध 


व्याख्या- 
सदानन्द प्रणीत वेदान्तसार में छः प्रकार के कर्मो का वर्णन है- 
काम्यकर्म, निषिद्धकर्म, नित्यकर्म, नैमित्तिककर्म, 
प्रायश्चितकर्म, उपासनाकर्म। 

काम्यकर्म- “काम्यानि स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि।' 
अर्थात्‌ स्वर्ग आदि स्थानों की प्राप्ति हेतु जो कर्म किए 
जाते हैं उन्हें काम्यकर्म कहते हैं। उदाहरण- ज्योतिष्टोम 
यज्ञ आदि से स्वर्ग आदि अभीष्ट स्थानों की प्राप्ति होती 
है। अतः यह काम्यकर्म का उदाहरण है। 

अतः विकल्प 5 सही है। 

निषिद्ध कर्म- निषिद्धानि नरकाद्यनिष्टसाधनानि 
ब्राह्मणहननादीनि।' नरक आदि अनिष्ट स्थानों की प्राप्ति 
के साधनभूत ब्राह्मणहत्या आदि निषिद्ध कर्म हैं। 

नित्य कर्म- 'नित्यान्यकरणे प्रत्यवायसाधनानि 
सन्ध्यावन्दनादीनि।' न करने पर प्रत्यवाय के साधन बनने 
वाले सन्ध्यावन्दन आदि नित्यकर्म हैं। 
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नैमित्तिक कर्म- “नैमित्तिकानि पत्रजन्माद्यनुबन्धीनि 
जातेष्ट्यादीनि।' पुत्रजन्म इत्यादि से सम्बन्ध रखने वाले 
जातेष्टि आदि नैमित्तिक कर्म हैं। 

प्रायश्चित कर्म- प्रायश्चित्तानि पापक्षयसाधनानि 
चान्द्रायणादीनि।' पापों का क्षय करने के लिए साधन 
बनने वाले चान्द्रायण आदि व्रत प्रायश्चित कर्म हैं। 
उपासना कर्म- 

‘उपासनानि सगुणब्रह्मविषयमानसव्यापाररूपाणि 
शाण्डिल्यविद्यादीनि।' सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाला 
मानसिक व्यापार ही जिनका स्वरूप है उन शाण्डिल्य 
विद्या आदि को उपासना कर्म कहते हैं। 

वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज- 4 


. श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत के किस पर्व से 


१४ CIES ER. ६३ 


> 36 फओ 36 


सम्बन्धित है? 
(A) शान्तिपर्व (B) वनपर्व 
(0) भीष्मपर्व (0) उद्योगपर्व 
व्याख्या- 
श्रीमदभगवद्गीता महाभारत के भीष्मपर्व से है। 
| | वर्णनीय विषय 
आदिपर्व चन्द्रवंश का इतिहास 
सभापर्व कौरव पाण्डवों की उत्पत्ति 
वनपर्व पाण्डवों का वनवास 
विराटपर्व पाण्डवों का आज्ञातवास 
उद्योगपर्व श्रीकृष्ण का दौत्यकर्म 
भीष्मपर्व अर्जुन को गीता का उपदेश 
युद्ध का प्रारम्भ, भीष्म का आहत 
द्रोणपर्व अभिमन्यु एवं द्रोण वध 
कर्णपर्व कर्ण का युद्ध और वध 
शल्यपर्व शल्य का युद्ध और वध 
सौप्तिकपर्व सोते हुए पाण्डवों के 
वा अश्वत्थामा द्वारा वध 
स्त्रीपर्व कुल स्त्रियों का विलाप 
शान्तिपर्व युधिष्ठिर को भीष्म द्वारा ज्ञान दिया 
जाना। 
अनुशासनपर्व धर्म एवं नीति की कथाएँ, 
भीष्म का स्वर्गारोहण । 
आश्वमेधिकपर्व | युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध अनुष्ठान 
आश्रमवासिकपर्व | धृतराष्ट्र आदि का वानप्रस्थ 
आश्रम में प्रवेश 
मौसलपर्व यादवों का पारस्परिक संघर्ष से नाश 
महाप्रस्थानिक पाण्डवों की हिमालय यात्रा 


स्वर्गारोहणपर्व पाण्डवों का स्वर्गारोहण 
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इसीप्रकार- आदिपर्व (अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌), सभापर्व सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं ,मनुष्य का 

(शिशुपालवध), वनपर्व (किरातार्जुनीयम्‌ एवं नलोपाख्यान) मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक, मानसिक क्रियाओं से 

से सम्बन्धित है। पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह 

अतः विकल्प ८ सही है। है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और 
संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी,पेज- 8 अपने आप में आनन्द उठा सकता है। 


दशम अध्याय- 
“' भूय एव महाबाहो श्रुणु मे परमं वचः। 
येत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥'' 


श्रीमद्भगवद्गीता के किस अध्याय से सम्बद्ध है? 


8 TS (गीता.0/7) 
SS (2000 हे महाबाहु अर्जुन! और आगे सुनो। क्‍योंकि तुम मेरे प्रिय 
व्याख्या- सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान 
अष्टम अध्याय- करूगाँ, जो अभी तक बताये गये मेरे ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः। अष्टादश. अध्याय 


“यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम॥'' 
(गीता १8.78) 


प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ॥(गीता 8.23) 
हे भरतश्रेष्ठ! अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताउँगा, 


pans करने के बाद योगी पुनः आता अर्था (कख गवर कृष्ण हैं और परम धनुर्धर अर्जुन है. 

पर च्याच वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित 
ह से रहती मेरा 

““यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। | हि. ॥ a है। 


यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥(गीता 6/20) स्जोत- श्रीमदभगवदगीता ल8/78) 


उत्तरमाला 


L.C 2.D 3.D 4.A 5.8 6.C 7.B 8.B 9.८ I0.B IL.B I2.B 
I3.A I4.D I5.D I6.B I7.B I8.C I9C 20.6 2IlB 22D 23.C 24.C 
25.2 26D 27.B 28.6. 29.8 ३30.4 ३उ।l.A 32. ३33. ३4.4 35.54 36.0 
37.C 38. 39. 40.02 4.8 42.8 43.8 44.6. 45.6. 46.6 47.6 48.4 
49.6. 50.0 SIA 52.6. 53.85 54.5 55.8 56.8 57.8 58.” 59.6 60.4 
6lC 62.6 63... 64.6 65.6 66.8 67.C 68.02 69.6 TOC TLC 72D 
73.B 74.53 75.0 76.6. 778 78. 79.6 80.8 8§I.D 82.4 83... 84.8 
85. 86. 87.6 88.83 89.8 90.0 १।.C€ 92.02 93.5 94.6. 95.02 96.8 
97. 98.3 99.8 00.D ।0l.B ।02.3 203. I04.B I05.C 206.3 I07.D ।08.3 
I09.A II0.A IILC II2.B II3.A II4.C IIS.A II6.D IIT.C II8.B II9.C I20.C 
2I.D I22.D I23.B I24.C I25.D 


संस्कृत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ह स 
<-- सर्वश्रेष्ठ नोट्स एव पुस्तके घर पर ही प्राप्त करें 


अबकी बार 
क मो, 8004545095 , 8004545096 
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D. 


दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें 
प्रसन्न किया ? 


(A) शकुन्तला 
(0) प्रियंवदा 


(B) अनसूया 
(0) अनसूया एवं प्रियंवदा दोनों 


व्याख्या- 
कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के चतुर्थ 
अङ्क में महर्षि दुर्वासा आतिथ्य सत्कार न होने से शकुन्तला 
को शाप देकर अबाध गति से वापस जा रहे थे तभी 
अनसूया ने प्रियंवदा से कहा- 

गच्छ! पादयोः प्रणम्य निवर्तयैनम्‌।' (अभि.अङ्क-4 ) 
जाओ उनके चरणों में प्रणाम करके उन्हें वापस ले आओ। 
प्रियंवदा वैसा ही करती है तथा दुर्वासा से जाकर क्षमा 
याचना करती है। 

प्रियंबदा- “भगवन्‌, प्रथम इति प्रेक्ष्याविज्ञाततपः प्रभावस्य 
दुहितृजनस्य भगवतैकोऽपराधो मर्षयितव्य इति।' 

भगवन्‌ तप के प्रभाव को न जानने वाली आपकी पुत्रियां 
का यह पहला अपराध है यह समझकर आप इस-एक 
अपराध को क्षमा कर दीजिए। 

अतः विकल्प € सही है। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ - कपिलदेव द्विवेदी , पेज-87 


अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के अनुसार 'वेत्रवती' है- 
(B) उद्यानपालिका 


(A) नदी 


(0) प्रतिहारी (D) अप्सरा 


व्याख्या- 
'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी 
नदी के तट पर तथा विश्वामित्र ने गौतमी नदी के तट पर 
तपस्या की थी। 

'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' के षष्ठ अङ्क में “मधुकरिका” एवं 
परभृतिका’ इन दो उद्यान पालिकाओं का वर्णन आया है। 
“अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' के पञ्चम अङ्क में प्रतिहारी वेत्रवती 
राजा से कहती है कि शकुन्तला, गौतमी, शार्ङ्गरव एवं 
शारद्वत आपसे मिलना चाहते हैं । 

अतः विकल्प ' € ' सही है। 

शकुन्तला की माता “मेनका” तथा मेनका की सखी “सानुमती” 
नामक दो अप्सराओं का अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में वर्णन है। 


स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी,भू0 पेज-00 


शर्मिष्ठा के पिता थे- 


(A) ययाति (B) शुक्राचार्य 


(८) दानवराज वृषपर्वा (9) पुरु 


व्याख्या- 

ययाति- ययाति चन्द्रवंश के संस्थापक राजाओं में से 
एक था, उसकी दो पत्नियाँ थीं। 

दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी 

दानवों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा । 

शुक्राचार्य- दैत्यों के गुरु “शुक्राचार्य, ने अपनी पुत्री 
देवयानी का विवाह ययाति से किया। 

दानवराज वृषपर्वा- 'दानवराज वृषपर्वा’ की पुत्री शर्मिष्ठा 
देवयानी की सेविका थी परन्तु उसकी सुन्दरता पर मुग्ध 
होकर ययाति ने उससे गान्धर्व विवाह कर लिया। 

अतः विकल्प € सही है। 

पुरु- ययाति के पाँच पुत्र थे। उनमें शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु 
भी था। ययाति के द्वारा देवयानी के साथ दुर्व्यवहार पर 
शुक्राचार्य ने उसे शाप दिया कि वह शीघ्र वृद्ध हो जाय। 
पुरु ने पिता ययाति की वृद्धता अपने ऊपर ले ली और 
पितृभक्ति के फलस्वरूप पुरुवंश का संस्थापक सम्राट्‌ 
हुआ। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-2] 


शाकुन्तल की कथा और कहाँ प्राप्त होती है? 
(A) महाभारत में 


(8) पद्मपुराण में 
(0) वायुपुराण में 
(0) महाभारत और पदापुराण दोनों में 


व्याख्या- 

अभिज्ञानशाकुन्तल की कथा महाभारत के 'आदिपर्व' (अध्याय 
67 से 74) में वर्णित शकुन्तलोपाख्यान से ली गई है। 
“पद्मपुराण' के स्वर्गखण्ड में भी यह कथा प्राप्त होती है । 
अतः विकल्प '7' सही है। 

वायुपुराण में सृष्टिक्रम, भूगोल, खगोल, युगों, ऋषिवंशों 
तथा तीर्थो का वर्णन एवं राजवंशों, वेद की शाखाओं, 
संगीतशास्त्र तथा शिवभक्ति का विस्तृत निरूपण है। 


स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी,पेज-335 


208 संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


' अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' नाटक में विदूषक है- 


7. "प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः .....पुनर्भवं 


(B) मैत्रेय 
(0) इनमें से कोई नहीं 


(4) वसन्तक 


(0) माधव्य 


व्याख्या- 


विदूषक | नाटक /नाटिका विभाजन |नाटककार 
. वसन्तक | स्वप्नवासवदत्तम्‌ (6 अङ्क) भास 
. मैत्रेय मृच्छकटिकम्‌ (0अङ्क, प्रकरण)|शूद्रक 
. माधव्य | अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (7अङ्क) |कालिदास 


अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, भू0 पेज-99 


6 ° 


(> 


अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के किस अङ्क में विष्कम्भक 
समाप्त होता है? 
(A) प्रथम 
(0) तृतीय 


(8) द्वितीय 
(D) चतुर्थ 


व्याख्या- 

प्रथम अङ्क- 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के प्रथम अङ्क में 
मृगया खेलते हुए राजा दुष्यन्त आश्रम में प्रवेश करता है। 
द्वितीय अङ्क- द्वितीय अङ्क में राजा दुष्यन्त विदूषक-माधव्य 
को हस्तिनापुर भेजता है। 

तृतीय अङ्क- तृतीय अङ्क में दुष्यन्त शकुन्तला से गान्धर्व 
विवाह करके हस्तिनापुर वापस लौट जाता है। 

चतुर्थ अङ्क- आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथम प्रकाश 
में विष्कम्भक का लक्षण करते है 'वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां 
निदर्शकः । संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः।।” (दशरूपक 
१.59) अर्थात्‌ समाप्त हो चुके और आगे घटित होने वाले 
कथा के भागों का सूचक, संक्षिप्त अर्थ वाला तथा मध्यम श्रेणी 
के पात्रों के द्वारा प्रयुक्त अर्थोपक्षेपक विष्कम्भक कहा जाता है। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के चतुर्थ अङ्क में यह लक्षण 
घटित होता है क्योंकि अनसूया तथा प्रियंवदा दोनों ही 
मध्यम श्रेणी के पात्र हैं जो भूत एवं भावी घटना के सूचक 
हे। अतः विकल्प 'D' सही है। 

नोट- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के तृतीय अङ्क में प्रथम विष्कम्भक 
का प्रयोग है वहाँ भी दो पात्र हैं- प्रथम पात्र शिष्य तथा 
द्वितीय पात्र प्रियंवदा। 


स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-90 


परिगतशक्तिरात्मभूः'...... 
यह भरतवाक्य किस ग्रन्थ का है ? 
(B) मालविकाग्निमित्रम्‌ 


(A) मृच्छकटिकम्‌ 
(0) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (D) उत्तररामचरितम्‌ 


व्याख्या- 
नाटक के अन्त में प्रयुक्त आशीर्वादात्मक पद्य को भरतवाक्य 
कहते हैं। महाभाष्यकार आचार्य पतञ्जलि ने महाभाष्य में 
कहा है- 
मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च काव्यानि प्रथन्ते।' 
अर्थात्‌ ग्रन्थ के आदि, मध्य तथा अन्त में मङ्गलाचरण 
करना चाहिए। भरतवाक्य सम्भवतः उसी परम्परा के 
परिपालनार्थं अन्तिम-मङ्गल के रूप में नाटकों में रखा 
जाता है। 
इसका तात्पर्य है- “भरतानां वाक्यम्‌ इति भरतवाक्यम्‌' 
अर्थात्‌ भरतों अथवा नटों का आशीष अथवा नास्याचार्य 
भरत का आशीष। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में प्रयुक्त भरतवाक्य- 
प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः, सरस्वती श्रुतमहतां महीयताम्‌। 
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः, पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः । । 
(अभि0 7/35) 
राजा दुष्यन्त कहते हैं कि- राजा प्रजा के हित के लिए 
प्रयत्नशील हों। ज्ञान से युक्त कवियों की वाणी का पूर्ण 
सत्कार हो सर्वशक्तिमान्‌ स्वयंभू शिव मेरे पुनर्जन्म को 
निवृत्त कर दें। 
अतः विकल्प ' € ' सही है। 
मृच्छकटिकम्‌ में प्रयुक्त भरतवाक्य- 
क्षीरिण्यः सन्तु गावो भवतु वसुमती सर्वसम्पन्नसस्या, 
पर्जन्यः कालवर्षी सकलजनमनोनन्दिनो वान्तु वाताः। 
मोदन्तां जन्मभाजः सततमभिमता ब्राह्मणाः सन्तु सन्तः 
श्रीमन्तः पान्तु पृथ्वीं प्रशमितरिपवो धर्मनिष्ठाश्च भूपाः | । 
(मृच्छ0 0.6]) 
चारुदत्त कहता है- गाएँ प्रचुर दूध देने वाली हों, पृथ्वी सब 
प्रकार से धन-धान्य से पूर्ण हो, मेघ समय से जल बरसाने 
वाला हो, समस्त जनों के मन को आनन्दित करने वाली 
वायु चले। प्राणधारी निरन्तर सुखी रहें, पूज्य ब्राह्मण लोग 
उत्तमशील हों, समृद्धिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाले 
तथा धर्मनिष्ठ राजा पृथ्वी का पालन करें । 


> मालविकाग्निमित्रम्‌ का भरतवाक्य- 


स्त्रोत 


त्व॑ मे प्रसादसुमुखी भव देवि नित्यं 

एतावदेव हृदये प्रतिपालनीयम्‌। 

आशास्यमीतिविगमप्रभृति प्रजानां 

संपत्स्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमित्रे।। (माल0 5.20) 

प्रजाओं की कोई इच्छा पूर्ण नहीं होगी, ऐसी बात तो 

अग्निमित्र के राजत्व में होगी ही नहीं अर्थात्‌ इच्छाएँ पूर्ण 

होंगी। 

उत्तररामचरित में प्रयुक्त भरतवाक्य- 

पाप्मभ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा 

मङ्गल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गेव च। 

तामेतां परिभावयन्त्वभिनयैर्विन्यस्तरूपां बुधाः 

शब्दब्रह्मविदः कवेः परिणतां प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्‌।। 
(उत्तर) 7.27) 

जगत्‌ की माता की तरह और गङ्गा की तरह मङ्गलकारिणी 

तथा मनोहर यह कथा पापों से पवित्र करती है और 

कल्याण को बढ़ाती है वही शब्द ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ कवि के 

द्वारा रूपान्तरण को प्राप्त हुई, अभिनयों ने विन्यस्त स्वरूपं 

वाली इस वाणी का विद्वान्‌ लोग परिशीलन करें। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (7/35)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-453 


“न तादृशा आकृतिविशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति' 
प्रियंवदा द्वारा उक्त वाक्य किसके लिये है ? 


(A) दुष्यन्त 
(0) महर्षि कण्व 


(8) शकुन्तला 
(D) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 
कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के चतुर्थ 
अङ्क में अनसूया प्रियंवदा से कहती है कि- 

“अद्य स राजर्षिरिष्टिं परिसमाप्य ऋषिभिर्विसर्जित आत्मनो 
नगरं प्रविश्यान्तः पुरसमागत इतोगतं वृत्तान्तं स्मरति वा न 
वेति।” (अभि0 अङ्क 4) आज वह (राजा) राजर्षि यज्ञ 
की समाप्ति के बाद ऋषियों से विदाई लेकर अपने नगर में 
प्रवेश करके अन्तःपुर की स्त्रियों से मिलकर यहाँ की बात 
को याद करेगा अथवा नहीं। 

प्रियंवदा अनसूया को इस विषय में आश्वस्त करते हुए 
कहती है कि- “न तादृशा आकृतिविशेषा गुणविरोधिनो 
भवन्ति’ (अभि. अङ्क-4) अर्थात्‌ उसप्रकार की सुन्दर 
आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती हैं। 

अतः विकल्प ' 4' सही है। 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2070 


स्त्रोत 


. 'सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्‌' यह 
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अद्य पुनर्हदयेनासंनिहिता' (अभिज्ञान0 अङ्क0 4) अनसूया 
प्रियंवदा से कहती है आज वह (शकुन्तला) हृदय से कहीं 
और है। 

अनसूया शकुन्तला के विषय में प्रियंवदा से कहती है। 
“गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्ययं तावत्‌ प्रथमः संकल्पः।' 
(अभि0 अङ्क- 4) गुणवान्‌ व्यक्ति को कन्या देनी है यह 
माता-पिता का प्रथम संकल्प (विचार) होता है। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ - कपिलदेव द्विवेदी, पेज-80 


'' दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः। 
अवेहि तनयां ब्रह्मन्नग्निगर्भा शमीमिव॥'' 
यह सूचना कण्व को किससे प्राप्त हुई? 


(A) गौतमी 
(0) प्रियंबदा 


(B) अनसूया 
(0) छन्दोमयी वाणी 


व्याख्या- 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के चतुर्थं अङ्क में प्रियंवदा 
अनसूया से कहती है प्रवास से लौटे हुए महर्षि काश्यप 
जब यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं तो अशरीरधारी छन्दोमयी 
वाणी से पता चलता है कि शकुन्तला और दुष्यन्त का 
गान्धर्व विवाह हुआ है तथा इस समय शकुन्तला गर्भधारण 
की हुई है। 

‘अग्निशरणं प्रविष्टस्य शरीरं विना छन्दोमय्या वाण्या।' 
वह छन्दोमयी वाणी प्रियंवदा अनसूया से बताती है- 
दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः। 

अवेहि तनयां ब्रह्मन्नग्निगर्भा शमीमिव।। (अभि0 4.4) 
हे ब्रह्मन्‌, दुष्यन्त के द्वारा स्थापित तेज (वीर्य) को पृथ्वी के 
कल्याण के लिए धारण करने वाली अपनी पुत्री को छिपी 
हुई अग्नि से युक्त शमीवृक्ष के तुल्य समझो। 

अतः विकल्प 'D' सही है। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (4/4)-कपिलदेव द्विवेदी, पेज-।98 


किससे कहा गया है? 
(A) सखियों से 
(0) लता-पादपों से 


(B) वन-देवियों से 
(D)पशु-पक्षियों से 


व्याख्या- 
अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक के चतुर्थ अङ्क में शकुन्तला की 
विदाई के अवसर पर महर्षि काश्यप वनवृक्षों के स्नेह को 
व्यक्त करते हुए कहते हैं- 


संस्कृतगड़ा, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
blr oo सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं 
सर्वैरनुज्ञायताम्‌। (अभि0 4/9) 

महर्षि कण्व तपोवन के वृक्षों को सम्बोधित करते हुए 
कहते हैं कि जो तुम्हें बिना जल पिलाये जल नहीं पीती 
थी। तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण जो आलङ्कारों की प्रेमी होने 
पर भी तुम्हारे नये पत्ते नहीं तोड़ती थी। तुम्हारे पुष्पोद्गम 
के समय जिसका उत्सव होता था वह शकुन्तला अब 
पतिगृह को जा रही है, तुम सब अपनी स्वीकृति दो। 
अतः विकल्प € सही है। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (4/9)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-23 


. मृच्छकटिकम्‌ के निम्नांकित पात्रों में कौन संस्कृत 
नहीं बोलता? 


(A) चारुदत्त (B) वसन्तसेना 
(0) आर्यक (0) शर्विलक 


व्याख्या- 

नाम भाषा 
चारुदत्त नायक संस्कृत 
वसन्तसेना नायिका प्राकृत 
आर्यक राजा पालक का बन्दी | संस्कृत 
शर्विलक मदनिका का प्रेमी | संस्कृत 


अतः विकल्प 5 सही है। 
संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-324 


. मृच्छकटिकम्‌ का विदूषक है- 


70> 


स्त्रोत- 


(A) मैत्रेय (B) माधव्य 


(0) माणवक (D) गौतम 


व्याख्या- 
विदूषक नायक/नायिका 
ब मृच्छकटिकम्‌ चारुदत्त/ वसन्तसेना 


माधव्य अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | दुष्यन्त/ शकुन्तला 
माणवक [| विक्रमोर्वशीयम्‌ | विक्रम पुरुरवा/उर्वशी 
गौतम मालविकाग्निमित्रम्‌ |अग्निमित्र/मालविका 
अतः विकल्प 4 सही है। 

मृच्छकटिकम्‌- रमाशङ्कर त्रिपाठी, भू0 पेज-42 


3. “सतां सद्भिः सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति' 
का अर्थ है- 
(A) सञ्जनों का सत्य के साथ मिलन बड़े पुण्य से होता है। 


(8) सञ्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। 
(0) सत्य का सज्जनों से मिलना पुण्यकारी है। 
(0) सज्जनो का दुर्जनों से मिलन पुण्यकारी नहीं है। 


व्याख्या- 
भवभूति कृत उत्तररामचरितम्‌ के द्वितीय अङ्क में वनदेवता 
तापसी आत्रेयी के स्वागत में पुष्प बिखेरकर इस कथन का 
वाचन किया है- 

भः सतां सद्भिः सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति। सज्जनों का 
सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। 
अतः विकल्प 3 सही है। 

स्त्रोत- उत्तररामचरितम्‌ (2.)- कपिलदेव द्विवेदी,पेज-97 


।4. 'उत्तररामचरितम्‌' नाटक में तमसा और मुरला हैं- 
( A ) वनदेवता 
( 8 ) सीता की सखियाँ 


( € ) नदी विशेषाधिष्ठात्री देवियाँ 
( D ) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 
भः उत्तररामचरितम्‌’ में वनदेवता के रूप में वासन्ती का 
वर्णन आया है। वासन्ती राम और सीता की प्रिय सखी है। 
वह दण्डकारण्य में राम से वार्तालाप करती है तथा सीता 
का विवरण पूछती है, वह राम को निरुत्तर कर देती है। 
* उत्तररामचरितम्‌ के तृतीय अङ्क के आरम्भ में तमसा एवं 
मुरला नामक दो नदी विशेषाधिष्ठात्री देवियों का वर्णन 
आया है। “ततः प्रविशति नदीद्वयम्‌'। 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- उत्तररामचरितम्‌- कपिलदेव द्विवेदी,पेज- 55-56 


5. “अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वञ्रस्य हृदयम्‌'' 
इसका सम्बन्ध है- 


(A) रत्नावली से (B) स्वप्नवासवदत्तम्‌ से 
(0) मृच्छकटिकम्‌ से (0) उत्तररामचरितम्‌ से 


व्याख्या- 

(A) श्रीहर्ष द्वारा रचित रत्नावली के द्वितीय अङ्क में राजा ने 
विदूषक से कहा- ‘अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रौषधीनां प्रभावः? 
(रत्नावली अङ्क-2 ) 


(8) 


(C 


Dd 


(D 


~ 


मणि, मन्त्र और औषधि का प्रभाव अचिन्तनीय हुआ 
करता है। 

भास विरचित स्वप्नवासवदत्ता के प्रथम अङ्क में तापसी ने 
पद्मावती से वासवदत्ता के विषय में कहा कि- 
तपोवनानि नामातिथिजनस्य स्वगेहम्‌’ (स्वप्न. अङ्क-]) 
अर्थात्‌ तपोवन तो अतिथि-जन का अपना ही घर होता है। 
शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम्‌ के दशम अङ्क में शर्विलक 
चारुदत्त से कहता है- 

'सर्वत्रार्जवं शोभते’ अर्थात्‌ सरलता सब जगह शोभायमान 
होती है। 

भवभूति विरचित उत्तररामचरितम्‌ नाटक के प्रथम अङ्क में 
लक्ष्मण कहते हैं- 

“अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वञ्रस्य हृदयम्‌।' (उत्तर.4 .28 ) 
निर्जन जनस्थान में विकल इन्द्रियों वाले अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र 
जी के चरितों से पत्थर भी विलाप करता है तथा वञ्र.का 
भी हृदय विदीर्ण होता है। अतः विकल्प 9 सही है। 
उत्तररामचरितम्‌ (/28)- कपिलदेव द्विवेदी, 'पेज-52 


. 'त्वमेव ननु कल्याणि सञ्जीवय जगत्पतिम्‌’ इस 
पद्यांश में “जगत्पतिम्‌' की व्यञ्जना है- 


(B) शिव के लिए 
(0) सीता के लिए 


(A) राम के लिए 
(0) राजा के लिए 


व्याख्या- 

उत्तररामचरितम्‌ नाटक के तृतीय अङ्क में राम को मूच्छित 
देखकर तमसा ने सीता से कहा कि- 

“त्वमेव ननु कल्याणि! सञ्जीवय जगत्पतिम्‌। 

प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः।।' (उत्तर0 3/0) 
“हे कल्याणि! तुम्हीं जगत्पति को जीवित करो, क्योंकि 
तुम्हारा हाथ कोमल स्पर्श वाला है, उसी में ये रामचन्द्र 
अनुरक्त हैं। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि यह कथन राम 
के लिए है। 

अतः विकल्प ' 4' सही है। 


स्त्रोत- उत्तररामचरितम्‌ (3/0)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज- 76 


]7. 


किस नाटक का अङ्गीरस करुणरस है? 
(५ ) महावीरचरितम्‌ (9 ) उत्तररामचरितम्‌ 
( D ) इनमें से कोई नहीं 


( € ) वेणीसंहारम्‌ 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2070 


2] 


व्याख्या- 


नायक/कोटि 
श्रीराम /४ 


ग्रन्थ 
महावीरचरितम्‌ | वीररस 
(सात अङ्क) 
उत्तररामचरितम्‌ | करुणरस 
(सात अङ्क) 


श्रीराम /धीरोदात्त 


वेणीसंहार भीम/ धीरोदात्त 
(छः अङ्क) 
अतः विकल्प B सही है। 

उत्तररामचरितम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, भू.पे. 86 


. अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌। 
आनन्दग्रन्थरिकोऽयमपत्यमिति पठ्यते॥ 


इस शलोक में महत्त्व प्रतिपादित है- 
(A) प्रेम का महत्त्व (8) पति का महत्त्व 
(©) पत्नी का महत्त्व (0) पुत्र का महत्त्व 


व्याख्या- 
उत्तररामचरितम्‌ नाटक के तृतीय अङ्क में पुत्र के महत्त्व को 
बताते हुए तमसा सीता से कहती हैं- 
अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ 
आनन्दग्रन्थिरिकोऽयमपत्यमिति पठ्यते॥ 

(उत्तर0 3/7) 
“पति और पत्नी के हृदयरूपी वस्तु के प्रेम के आश्रय से 
यह एक आनन्द की गाँठ सन्तान इस नाम से पुकारी जाती 
है।' इस श्लोक में सन्तान को पति-पत्नी के बीच की 
कड़ी बताया गया है | 
अतः विकल्प 7 सही है। 
उत्तररामचरितम्‌ (3/7)- कपिलदेव द्विवेदी , पेज-।96 


है? 


(A) सूत्रधार 
(0) नायिका 


(B) नायक 
(D) विदूषक 


व्याख्या- 

सूत्रधार- उत्तररामचरितम्‌’ के नान्दी पाठ के अनन्तर 
सूत्रधार भवभूति का परिचय देता है। 

भवभूतिकृत उत्तररामचरितम्‌’ में राम को धीरोदात्त नायक 
तथा सीता को स्वकीया नायिका के रूप में चित्रित किया 
गया हे 


2I2 संस्कृतगङ्का, दारागञ्ज, प्रयागराज 
५ भूवभूति के तीनों नाटकों (उत्तररामचरितम्‌, महावीरचरितम्‌ 
एवं मालतीमाधवम्‌) में विदूषक का सर्वथा अभाव है। 4. 
अतः इसी पात्र की भूमिका नगण्य है। 
इसलिए विकल्प 9 सही है। B. 
स्त्रोत- उत्तररामचरितम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, भू. पेज-62 


व्याख्या- 


* शिशुपालवधम्‌ 


* किरातार्जुनीयम्‌ 


20. 'नवसर्गगते माघे नव शब्दो न विद्यते' उक्ति किस C. 
ग्रन्थ के लिए उदधृत है ? 


(8) शिशुपालवधम्‌ 
(0) कादम्बरी 


(^) मेघदूतम्‌ 
(0) किरातार्जुनीयम्‌ 


व्याख्यास्मि 


महाभारत के सभापर्व से उदधृत ग्रन्थ- 

* वेणीसंहारम्‌ 
महाभारत के वनपर्व से उद्धृत ग्रन्थ 

* नैषधीयचरितम्‌ 


* नलचम्पू # नलोपाख्यानम्‌ # रामोपाख्यानम्‌ 

महाभारत के आदिपर्व से उद्धृत ग्रन्थ- 

* अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ * कव्रूविनतोपाख्यानम्‌ 

* ययात्युपाख्यानम्‌ 

D. महाभारत के भीष्मपर्व से उद्धृत ग्रन्थ- * भगवद्‌गीता 
अतः विकल्प 4 सही है। 


व्याख्याः स्त्रोत- शिशुपालवध- जनार्दन गंगाधर रटाटे, भू. पेज-20 
ग्रन्थ सम्बन्धित सूक्तियाँ हर शापा के प्रथमसर्ग में कुल कितने श्लोक 
|; दूतम्‌ (कालिदास) |सुवशा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता (A) सत्तर (8) साठ 
प्रवल्गति। क्षेमेन्द्र (सुवृत्ततिलक) (0) पचहत्तर (D) पचास 
2. शिशुपालवधम्‌ (माघ) |. नवसर्गगते माघे नवशब्दो न 
विद्यते। (प्रभावकचरिते) 
रवयः (मल्लिनो सर्ग का नाम 
2 .मेघे माघे गतं वयः (मल्लिनाथ) न 
3. किरातार्जुनीयम्‌ (भारवि) |भारवेरर्थगौरवम्‌ (उद्‌भट) उद्धव तथा बलराम के साथ 
4. कादम्बरी (बाण) शब्दार्थयोः समो गुम्फः मन्त्रणा 
पाञ्चालीरीतिरुच्यते। (भोज ) पुरीप्रस्थान 
अतः विकल्प उ रैवतक पर सेना का प्रस्थान 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, एवं शिविर का वर्णन 
26d सेनानिवेश 
षट्‌ ऋतुवर्णन 
27. 'शिशुपालवधम्‌' में सर्गो की कुल संख्या है- वनविहार 
(A)I9 (B) 20 जलविहार 
(C)I8 (0) ॥7 सूर्यास्त वर्णन 
सुरतवर्णन (मद्यपान वर्णन) 
व्याख्या- प्रत्यूषवर्णन (प्रभात वर्णन) 
ग्रन्थ श्लोक प्रयाणवर्णन 
]. रघुवंशम्‌ 569 श्लोक (यमुना नदी का वर्णन) 
2. शिशुपालवधम्‌ 650 श्लोक श्रीकृष्णसमागम (श्रीकृष्ण 
3. किरातार्जुनीयम्‌ 040 श्लोक न का यज्ञसभा में 
4. कुमारसम्भवम्‌ 096 श्लोक श्रीकृशार्धदान 
5. नैषधीयचरितम्‌ 2830 श्लोक अपशकुनाविर्भाव 
अतः विकल्प B सही है। दूतसंवाद 
स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌- जनार्दन गंगाधर रटाटे, भू. पेज-20 यदुवंश क्षोभ 
22. "शिशुपालवधम्‌' की कथावस्तु महाभारत के किस क 
पर्व से उद्धृत है? शिशुपालवध वर्णन 
(4) सभापर्व (उ) वनपर्व अतः विकल्प ८ सही है। 
(0) आदिपर्व (0) भीष्मपर्व स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌- जनार्दन गंगाधर रटाटे, पेज-।6१ 


24. 'न्यायधारा हि साधवः? का अर्थ है- 
(A) न्याय की धारा अच्छी होती है। 


(8) न्याय की धारा साधुओं की धारा है। 
(0) सज्जन न्यायमार्ग का ही आश्रय लेते हैं। 
(D) सज्जन न्यायमार्ग का परित्याग करते हैं। 


व्याख्या- 
प्रस्तुत सूक्ति भारवि कृत किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य के ] 
वें सर्ग का 30 बाँ श्लोक है- 

''न्यायधारा हि साधवः।'' (किरात.]/30) 

सज्जन न्यायमार्ग का ही आश्रय लेते हैं। 

अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- किरातार्जुनीयम्‌ (.30)- श्रीनिवास शर्मा,पेज-244 


किया गया है- 

(A) युधिष्ठिर के लिए (8) अर्जुन के लिए 

(0) दुर्योधन के लिए (0) भीम के लिए 
व्याख्या- 

भ आय पात्रों के लिए प्रयुक्त शब्द 
युधिष्ठिर के लिए | युधिष्ठिरः 

अर्जुन के लिए सव्यसाची, गुडाकेशः, धनञ्जयः 
दुर्योधन के लिए | कुरूणामधिपः,सुयोधनः ............ 
भीम के लिए वृकोदरः 

नोट- “श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनी” में कुरूणामधिपस्य" 
पद दुर्योधन के लिए प्रयुक्त है। 


अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- किरातार्जुनीयम्‌ (/2)- रामसेवक दुबे, पेज-55 


26. 'कृषीवल' से तात्पर्य है- 


(A) कृषि से (B) किसान से 


(0 सिंचाई के साधन से (9) वृष्टि से 


ये 


व्याख्या- 
भारविकृत किरातार्जुनीयम्‌' के प्रथमसर्ग में दुर्योधन ने 
कुरुराज्य के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए उल्लेखनीय 
कार्य किया जिसे वनेचर युधिष्ठिर से बताता है- 

सुखेन लभ्या दधतः कृषीवलै- 

रकृष्टपच्या इव सस्यसम्पदः। 


. “न बाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्‌' सूक्ति उदधृत है- 
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वितन्वति क्षेममदेवमातृका- 

श्चिराय तस्मिन्‌ कुरवश्चकासति।। (कि0 ॥/77) 
चिरकाल से प्रजा के कल्याण के लिए यत्नशील उस राजा 
दुर्योधन के कारण नदियों एवं नहरों आदि की सिंचाई की 
सुविधा से समन्वित कुरुप्रदेश की भूमि मानों वहाँ के 
किसानों के बिना अधिक परिश्रम उठाए हुए ही बड़ी 
सुविधा के साथ स्वयं प्राप्त होने वाले अन्नों की समृद्धि से 
सुशोभित हो रही है । 

अतः विकल्प 5 सही है। 

किरातार्जुनीयम्‌ (/7)- रामसेवक दुबे, पेज-84 


, "निरस्तनारीसमया? में 'समया' से तात्पर्य है- 


(A) समान (B) माया वाली 


(0) समय 


(D) मर्यादा 


व्याख्या- 

किरातार्जुनीयम्‌ के प्रथमसर्ग में स्त्रियोचित मर्यादा को 
छोड़कर द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं कि मेरी विकृत 
मनोव्यथाएँ ही मुझे आप के समक्ष ऐसा करने के लिए 
बाध्य कर रही हैं। 

तथापि कक्तं व्यवसाययन्ति मां 

निरस्तनारीसमया दुराधयः।। (कि0 /28) 

इस श्लोक में 'समया' पद से तात्पर्य है- मर्यादा | 

अतः विकल्प 9 सही है। 

किरातार्जुनीयम्‌ (/28)- रामसेवक दुबे, पेज-]0 


(A) मृच्छकटिकम्‌ में 

(B) किरातार्जुनीयम्‌ में 

(0) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में 
(D) नीतिशतकम्‌ में 


व्याख्या- 


. शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम्‌ के चतुर्थं अङ्क में मदनिका 


शर्विलक से कहती है- 

“न चन्द्रादातपो भवति” (मृच्छ. अङ्क-4) अर्थात्‌ चन्द्रमा से 
गर्मी नहीं होती। 

भारवि विरचित किरातार्जुनीयम्‌ के प्रथम सर्ग में दुर्योधन के 
पुरुषार्थ का वर्णन करते हुए वनेचर युधिष्ठिर से कहता है- 
न बाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्‌।' (किरात0 /7) 
त्रिगण अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम एक दूसरे को बाधित नहीं 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


करते हैं बल्कि मित्रवत्‌ व्यवहार करते हैं। 

अतः विकल्प ' 8' सही है। 

कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के प्रथम 

अङ्क में राजा दुष्यन्त शकुन्तला के विषय में आपने मन में 

कहता है- 

“सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः ।' 

(अभि0 /22) 

सन्देहास्पद विषयों में सज्जनों के अन्तः करण की प्रवृत्तियाँ 

ही प्रमाण होती हैं। 

भर्तृहरि नीतिशतकम्‌ के अर्थपद्धति में धन की तीन गति 

को स्वीकार करते हुए कहते हैं- 

“दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य” 
(नीतिशतकम्‌ श्लोक- 34) 

जो व्यक्ति न धन का दान करता है और न स्वयं भोग 

करता है उसके थन की तीसरी गति अर्थात्‌ नष्ट ही 

समझना चाहिए। 

किरातार्जुनीयम्‌ (१/4)- रामसेवक दुबे, पेज-69 


. “स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थगौरवम्‌' 


यह किस काव्य से सम्बद्ध है ? 
(8) किरातार्जुनीयम्‌ 
(D) रघुवंशम्‌ 


(A) शिशुपालवधम्‌ 
(0) नैषधीयचरितम्‌ 


व्याख्या- 
माघ विरचित शिशुपालवधम्‌ के द्वितीयसर्ग में उद्धव जी ने 
बलराम से कहा कि- 

'नैकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवेः।' 

(शिशु0 2/83) 
रसभाव के ज्ञाता अर्थात्‌ शृङ्गारादि रस के विषय को जानने 
वाले कवि के लिए ओजगुणयुक्त या प्रसाद गुणयुक्त ही 
प्रबन्ध की रचना करने का नियम नहीं है। 
भारवि विरचित किरातार्जुनीयम्‌ के द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर 
भीम को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि- 

'स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थगौरवम्‌' 
(किरात0 2/27) 

वाक्य में प्रयोग किए गए पदों के द्वारा अर्थ की सुस्पष्टता 

का परित्याग नहीं किया गया है और अर्थगौरव को स्वीकार 

नहीं किया ऐसी बात नहीं है। 

अतः विकल्प ३ सही है। 

हर्ष विरचित नैषधीयचरित के चतुर्थ सर्ग में राजा नल 

दमयन्ती के विषय में कहते हैं कि- 


व्याख्यास्मि 


“झटिति पराशयवेदिनो हि विज्ञाः’ (नैषध0 4/78) 
चतुर समझदार व्यक्ति तुरन्त ही दूसरे के आशय को समझ 
जाते हैं। 

महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम्‌ के तीसरे सर्ग में रघु 
के बल से सन्तुष्ट होकर इन्द्र ने कहा- 

“पदं हि सर्वत्रगुणैर्निधीयते।' (रघु0 3/62) 

गुणों से ही सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है। 

किरातार्जुनीयम्‌ (2.27)- रामसेवक दुबे, भू0पेज-28 


. “जटाधरः सञ्जुहुधीह पावकम्‌' यह कथन किसको 


कहा गया है ? 
(A) युधिष्ठिर 
(0) भीम 


(B) अर्जुन 
(0) दुर्योधन 


व्याख्या- 

भारवि विरचित किरातार्जुनीयम्‌ के प्रथमसर्ग में द्रौपदी 
युधिष्ठिर के प्रति कहती हैं कि यदि क्षमा को ही चिरकाल 
तक सुख का साधन समझते हैं तो- 

“ज़टाधरः सञ्जुहुधीह पावकम्‌' (किरात0 /44) 
जटाधारण करके इसी वन में अग्नि में हवन कीजिए। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

किरातार्जुनीयम्‌ के प्रथम सर्ग में द्रौपदी अर्जुन के विषय में 
युधिष्ठिर से कहती हैं कि- 

“करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः' (किरात. 7/35) 
आपके लिए वृक्षों की छाल (वल्कल वस्रो) को लाते हुए 
अर्जुन को देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं आता? 

भीम के विषय में द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं कि- 
“दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः' (किरात0 /34) 
पैदल ही पर्वतों पर घूमते हुए धूलि से धूसरित यह भीम, 
मुझे लगता है कि आपके मन को व्यथित नहीं करता? 
दुर्योधन के विषय में वनेचर युधिष्ठिर से कहता है- 
“नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः' (किरात0 ॥/7) 

छल से जीती गई पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता है। 
किरातार्जुनीयम्‌ (/44)- रामसेवक दुबे, पेज-44 


. किरातार्जुनीयम्‌ प्रथमसर्ग के अधोलिखित अन्तिम 
श्लोक में कौन छन्द है? 
“ विधिसमयनियोगाहीप्तिसंहारजिहाम्‌' 


(उ) वंशस्थ 
(D) मालिनी 


(A) उपजाति 
(0) वसन्ततिलका 


व्याख्या- 


. उपजाति- 'अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ 


यदीयावुपजातयस्ताः'। (वृत्त) 3/30) 

उपजाति के प्रत्येक पाद में 7 वर्ण होते हैं यह इन्द्रवज्र 

और उपेन्द्रवज्रा दोनों के मिश्रण से बनता है। 

उदा0- स्वप्नो नु माया नु ....... मनोरथा नाम तटप्रपाताः । । 

बंशस्थ- “जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ।' (वृत्त.3/46) 

वशंस्थ में प्रत्येक पाद में 2 वर्ण होते हैं इसमें जगण, 

तगण, जगण, रगण होता है। 

उदाहरण- श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीम्‌ 

किरातार्जुनीयम्‌ के प्रथमसर्ग में ॥ से 44 तक वंशस्थ, 

45 वाँ पुष्पिताग्रा तथा अन्तिम 46 वें पद्य में भारवि ने 

मालिनी छन्द का प्रयोग किया है। 

बसन्ततिलका- उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ ग: 
(वृत्त) 3/79) 

वसन्ततिलका छन्द के प्रत्येक पाद में 4 वर्ण होते हैं 

इसमें तगण, भगण, जगण, जगण तथा दो गुरु वर्ण होते 


हैं। 


जैसे- यात्येकतो5स्तशिखरं---------- इवात्मदशान्तरेषु।। 
मालिनी- “ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ।' 
(वृत्त0 /3.87) 


मालिनी छन्द के प्रत्येक पाद में 45 वर्ण होते हैं दो 


नगण,एक मगण, दो यगण,तथा 8वें और 7वें वर्णों पर _. स्त्रोत- 


यति होती हैं। 

उदाहरण- विधिसमयनियो गाहीप्तिसंहारजिह्ां, 
शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ। 

अतः विकल्प 9 सही है । 

किरातार्जुनीयम्‌ (/46)- रामसेवक दुबे, पेज-49 


. 'त्रिभुवनप्रसवभूमिरिव विस्तीर्णा विशेषण किसके 


लिए प्रयुक्त है? 

(A) अवन्ति (B) विन्ध्याटवी 

(0) विदिशा (0) हेमकूट 

व्याख्या- 

कालिदास विरचित मेघदूतम्‌ के पूर्वमेघ में अवन्ती नामक 
जनपद की विशेषता बताते हुए कहते हैं- 


पूर्वोद्दिष्टामनुसर पुरीं श्रीविशालां विशालाम्‌। 
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बाणभट्ट कादम्बरी कथामुख में विन्ध्याटवी का वर्णन करते 

हुए कहते हैं- 

प्रेताधिपनगरीव सदासन्निहितमृत्युभीषणा महिषाधिष्ठिता च।' 
(कादम्बरी विन्ध्याटवी वर्णन ) 

प्रेतराज यमराज की नगरी की भाँति जो सदा मृत्यु के 

कारण भयानक और महिष (यम का वाहन) से अधिष्ठित 

है। 

वन पक्ष में- जो यमराज की नगरी की तरह सदा निकटवर्ती 

मुत्यु तुल्य हिंसक जन्तु के कारण भैसों से अधिष्ठित है। 

कादम्बरी कथामुख में बाणभट्ट राजा शूद्रक की राजधानी 

विदिशा का वर्णन करते हुए कहते हैं- 

'त्रिभुवनप्रसवभूमिरिव विस्तीर्णा ........... विदिशाभिधाना 

नगरी राजधान्यासीत्‌' । 

तीनों भुवनों की जन्मभूमि के समान विस्तृत वेत्रवती नदी 

से घिरी हुई विदिशा नाम की राजधानी थी। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के सप्तम अङ्क में मातलि 

राजा दुष्यन्त से हेमकूट पर्वत के विषय में कहता है- 

“एष खलु हेमकूटो नाम किंपुरुषपर्वतस्तपःसंसिद्िक्षेत्रम्‌। 

(अभि. अङ्क-7 ) 

यह हेमकूट नाम का किंपुरुषो (किन्नरों) का पर्वत है। यह 

तपस्या की सफलता के लिए सर्वोत्तम स्थान हे | 

अतः विकल्प € सही है। 

कादम्बरी कथामुख- तारिणीश झा, पेज-44 


. हारीत किसका पुत्र था? 
(A) महर्षि अगस्त्य का 
(B) महर्षि जाबालि का 


(0) महर्षि श्वेतकेतु का 

(D) महर्षि विश्वामित्र का 

व्याख्या- 

घट्ट] सन्तान 

अगस्त्य दृढ़दस्यु या इध्मवाह 
जाबालि हारीत 

श्वेतकेतु पुण्डरीक 
विश्वामित्र शकुन्तला 


अतः विकल्प 5 सही है। 


(पूर्व) मेघ-37) स्त्रोत- कादम्बरी कथामुखम्‌- तारिणीश झा,भू0 पेज-33 


यक्ष मेघ से कहता है कि तुम पूर्व में बताई गई शोभा से 
युक्त विशाला (उज्जयिनी ) नगरी को जाना। 
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34. 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


कादम्बरी का प्रमुख नायक कौन है? 
(A) शूद्रक (B) तारापीड 
(D) वैशम्पायन 


(0) चन्द्रापीड 


व्याख्या- 

बाणभट्ट कृत “कादम्बरी” में शूद्रक विदिशा का राजा है, 
जहाँ चाण्डालकन्या वैशम्पायन नामक शुक को राजा के 
दरबार में लेकर उपस्थित होती है। 

कादम्बरी में अवन्ति देश की राजधानी में तारापीड नामक 
राजा राज्य करता था, उसकी पत्नी का नाम विलासवती 
तथा मन्त्री का नाम शुकनास था। 

चन्द्रापीड तथा कादम्बरी प्रमुख नायक नायिका हैं तथा 
पुण्डरीक और महाश्वेता कादम्बरी कथा के उपनायक 
उपनायिका हैं। अतः विकल्प € सही है। 

वैशम्पायन, तारापीड के मन्त्री शुकनास एवं मनोरमा का 
पुत्र है। 

वस्तुनिष्ठ संस्कृतसाहित्यम्‌- सर्वज्ञभूषण,पेज- 298 


. "रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌’ पद्यांश का 


सम्बन्ध किस रचनाकार से है? 
(B) अम्बिकादत्तव्यास 
(D) भारवि 


(A) भर्तृहरि 
(2) भवभूति 


व्याख्या- 
नीतिशतकम्‌ के विद्रत्पद्धति में वाणी के विषय में भर्तृहरि 
कहते हैं- क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ | 
(नीति. विद्वत्पद्धति श्लोक-5) 

सब भूषण तो नष्ट हो जाते हैं किन्तु वाणी रूपी भूषण सदा 
बना रहता है कभी नष्ट नहीं होता है। 

अम्बिकादत्तव्यास शिवराजविजय के द्वितीय निःश्वास का 
प्रारम्भ इसी श्लोक से करते हैं रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति 


हा हन्त! हन्त! नलिनीं गज उज्जहार।। (शिव0 ॥/2) 
“रात बीतेगी, सबेरा होगा” ऐसा कमल के अन्दर बन्द भौरा 
सोच रहा था तभी उस कमल को हाथी ने उखाड़ डाला। 
भवभूति- उत्तररामचरितम्‌ के द्वितीय अङ्क में आत्रेयी वनदेवता से 
कहती हैं कि- वितरति गुरुः प्राज्ञ विद्यां यथैव तथा जडे। 

(उत्तर0 2/4) 
गुरु जिस प्रकार व्युत्पन्न शिष्य को विद्या देता है उसीप्रकार 
मन्द बुद्धि, शिष्य को भी विद्या देता है। 


व्याख्यास्मि 


D. भारवि- वनेचर युधिष्ठर से कहता है कि- विभज्य 

नक्तन्दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्‌। 
(किरात0 /9) 

आलस्य से रहित होकर दुर्योधन के द्वारा रात-दिन समय 

का समुचित विभाजन करके नीतिशास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ 

को बढ़ाया जा रहा है। 

अतः विकल्प 3 सही है। 

शिवराजविजय (/2)- रमाशङ्कर मिश्र, पेज-।04 


. 'शिवराजविजय' है- 
(A) ऐतिहासिक उपन्यास (उ) चम्पू 


(0) खण्डकाव्य (D) गीतिकाव्य 


व्याख्या- 

A. ऐतिहासिक उपन्यास- “शिवराजविजय का कथानक 
ऐतिहासिक है। इस उपन्यास में महाराष्ट्रकेशरी वीर शिवाजी 
के चरित्र का उदात्त चित्रण है। 

उ. त्रिविक्रमभट्ट कृत “नलचम्पू का कथानक महाभारत के 
वनपर्व से लिया गया है यह एक चम्पूकाव्य है जिसमें सात 
उच्छ्वास हैं। 

ट; | कालिदास विरचित 'मेघदूत' खण्डकाव्य हे | 

D. 'कालिदास विरचित ऋतुसंहार तथा जयदेव विरचित 

गीतगोविन्दम्‌ गीतिकाव्य हैं। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

शिवराजविजय- रमाशङ्कर मिश्र, भू0 पेज-] 2 


. “वयसा षोडशवर्षदेशीयः कम्बुकण्ठः आयतललाटः, 
सुबाहुर्विशाललोचनः ' ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त 


हुए हैं? 
(A) रघुवीर सिंह (उ) शिवाजी 
(0) गौर सिंह (D) श्याम सिंह 
व्याख्या- 

> शिवराजविजय के प्रथम निःश्वास में गौरबटु (ब्रह्मचारी) का 
विशेषण इस प्रकार है- 


'बटुरसौ आकृत्या सुन्दरः, वर्णेन गौरः, जटाभि्ब्रह्मचारी, 
वयसा षोडशवर्षदेशीयः, कम्बुकण्ठः, आयतललाटः, 
सुबाहुर्विशाललोचनश्चाऽऽ सीत्‌।' 

वह गौरबटु ब्रह्मचारी सुन्दर आकृति का था, रङ्ग से गोरा, 
जटाओं से ब्रह्मचारी, अवस्था से सोलह वर्ष का था, शंख- 
तुल्य कण्ठ वाला, विस्तृत ललाट का, सुन्दर भुजाओं 
वाला तथा विशाल नेत्रां वाला था। 


श्र 


शिवराजविजय के द्वादश निःश्वास में गौर सिंह शिवाजी से 
कहता है- श्रीमान्‌ ! यवनोद्दण्डशुण्डादण्ड-गण्डि मण्डलं 
प्रविश्यापि केसरीव कुशलेन निर्गत्य........' 

श्रीमान्‌ यवन रूपी उद्दण्ड गजराजों की मण्डली में प्रवेश 
करने के बाद भी सिंह की तरह उससे बाहर निकलकर 
महाराष्ट्र देश के राजसिंहासन पर बैठकर भारत देशवासी 
जनता को सन्त की तरह पालन करने लगे। 

शिवराजविजय के प्रथम निःश्वास में श्याम बटु के लिए 
निम्न विशेषणों का प्रयोग हुआ है- “ कस्तूरिका-रेणु- 
रूषित इव श्यामः, चन्दन-चर्चित-भालः, कर्पूरागुरु- 


कस्तूरी के चूर्ण से सना हुआ सा साँवले वर्ण वाला, 
चन्दन से लिप्त ललाट वाला, कपूर और अगरु के चूर्ण 
से शोभित वक्षः स्थल एवं विशाल भुजाओं वाला श्याम 
बटु था। 

शिवराजविजय के द्वादश निःश्वास में रघुवीर सिंह शिवाजी 
से कहता है- “महाराज! विनष्ट-मातृको5हमत्र भक्त 
एवाऽऽश्रयेण वर्द्धितो भवच्चरणसेवनपुण्येरेब-च 
TPS त? |” 

महाराज! अधमर्णता तो मेरी अपरिहार्य है, क्योंकि मातृहीन 
मैं आपकी शरण में पला हूँ। 

अतः विकल्प € सही है। 

शिवराजविजय- रमाशङ्कर मिश्र, पेज-9 


, नेदीयसि' का अर्थ है- 


(A) अत्यन्त समीप में (8) नदी के तल में 


(0) न देने के अर्थ में (0) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 
अम्बिकादत्तव्यास शिवराजविजय के प्रथम निःश्वास में यवन 
युवक द्वारा अपहरण की गई युवती के बारे में कहते हैं- 
“चकितचकितेव कथं कथमपि अनोधयदस्मान्‌ यदेषा 
अस्मिन्नेदीयस्येब ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य 
तनयाऽस्ति।' अत्यन्त चकित हुई सी एक बालिका ने बड़ी 
कठिनाई से हमें बताया कि यह समीप के ही गाँव के 
रहने वाले किसी ब्राह्मण की कन्या है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- शिवराजविजय - विजयशङ्कर चौबे, पेज- 63 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 200 


39. 'सत्यं न लक्षितो मया समयवेगः' कथन है- 
(A) ब्रह्मचारी गुरु का (8) योगिराज का 


(0) गौर सिंह का (D) श्याम सिंह का 


व्याख्या- 
शिवराजविजय में समाधिस्थ योगिराज प्रथम बार युधिष्ठिर 
के समय योगनिद्रा से जगे थे द्वितीय बार विक्रमादित्य के 
समय तथा तृतीय बार औरंगजेब के शासनकाल में जगे 
तब वर्तमान स्थिति को जानकर कहते हैं कि 'सत्यं न 
लक्षितो मया समयबेगः।' सत्य है कि मुझे समय के वेग 
का भान नहीं लक्षित हुआ। अतः विकल्प B सही है। 


वक्ता हिन्दी अनुवाद 
ब्रह्मचारी गुरु| भगवन्‌ ! श्रूयतां यदि |भगवन्‌ यदि 
कुतूहलम्‌ की ही उत्कण्ठा है 
तो सुनें। 
योगिराज | विक्रमराज्येऽपि विक्रमराज्य में भी 
कथमेष पातकमयो | दुराचारियों का यह 
दुराचाराणमुपद्रवः। | पातकम उपद्रव कैसे 
है? 
गौर सिंह | कृतो रे यवनकुलकलङ्क॥ अरे यवनकुलकलङ्क 


यहाँ कहाँ से आया ? 
श्याम सिंह | मयैव पूर्वमवचितानि |मैंने पहले ही पुष्पों 
का चयन कर लिया 


है। 


नोट- उपर्युक्त सभी कथन अम्बिकादत्तव्यास के शिवराजविजय से 


उद्धृत हैं। 


स्त्रोत- शिवराजविजय- रमाशङ्कर मिश्र, पेज-45 


40. 'यायजूक' शब्द का अर्थ है- 
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(A) यात्राशील (उ) भ्रमणशील 


(0) दुराचारी (D) यज्ञशील 

व्याख्या- 

शिवराजविजय के प्रथम निःश्वास में योगिराज ब्रह्मचारी 
गुरु से कहते हैं- 


निरीक्ष्यतां कदाचितस्मिन्नेव भारतवर्षे यायजूकै राजसूयादियज्ञा 
व्ययाजिषत्‌। 

कभी-कभी भारतवर्ष में याज्ञिकों ने राजसूयादि यज्ञ किए थे। 
अतः “यायजूकः’ शब्द का अर्थ यज्ञशील होगा। 

अतः विकल्प 7 सही है। 


स्त्रोत- शिवराजविजय- रमाशङ्कर मिश्र,पेज-52 


47. राजा नल के महामन्त्री का नाम है- 
(५) सालंकायन (8) श्रुतिशील 
(0) बाहुक 


(0) बीरसेन 


व्याख्या- 

भ त्रिविक्रमभट्ट कृत 'नलच्म्पू” में सालङ्कायन के पुत्र का 
नाम श्रुतिशील है, जो राजा नल का महामन्त्री है। 
““सालङ्कायनस्य सूनुः श्रुतिशीलो नाम महामन्त्री।'' 
राजा नल के पिता का नाम वीरसेन तथा माता का नाम 
रूपवती है। 

+ नलचम्पू में राजा नल के सेनापति का नाम बाहुक है। 
अतः विकल्प 5 सही है। 


स्त्रोत- नलचम्पू- तारिणीश झा, भू. पेज-] । 


. नलचम्पू काव्य की नायिका है- 


(A) सागरिका (B) उर्वशी 

(0) दमयन्ती (D) मालती 

व्याख्या- 

(न किन नायक/नायिका 


A. रत्मावली / हर्षवर्धन उदयन / सागरिका 

8. विक्रमोर्वशीयम्‌ / कालिदास | विक्रम (पुरुरवा) / उर्वशी 
€. नलचम्पू / त्रिविक्रमभट्ट नल / दमयन्ती 

D. मालतीमाधवम्‌ / भवभूति माधव / मालती 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- नलचम्पू- तारिणीश झा, भू. पेज-3 


. 'नलचम्पू' के रचयिता है? 
(A) कल्हण (B) विशाखदत्त 
(९ क्षेमेन्द्र (D) त्रिविक्रमभट्ट 


व्याख्या- 

(^) कल्हण राजतरङ्गिणी 8 तरंग 
(3) विशाखदत्त मुद्राराक्षस 7अङ्क 

(0) क्षेमेन्द्र औचित्यविचारचर्चा - 

(D) त्रिविक्रमभट॒ नलचम्पू 7 उच्छ्वास 


अतः विकल्प D सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी- 
पेज-602 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


44. नलचम्पू की कथावस्तु का आधार है- 
(A) आदिपर्व (B) भीष्मपर्व 


(D) सभापर्व 


(0) वनपर्व 


व्याख्या- 


पर्व आधारित ग्रन्थ/विभाजन | ग्रन्थकार 


आदिपर्व | अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (7 अङ्क) | कालिदास 
उ. भीष्मपर्व | भगवद्गीता (१8 अध्याय) कृष्णद्वैपायन 
वेदव्यास 
त्रिविक्रमभट्ट 
माघ 


रे 


(2 


वनपर्व | नलचम्पू (7उच्छवास) 
सभापर्व | शिशुपालवधम्‌ (20सर्ग) 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत नलचम्पू- तारिणीश झा, पेज-27 


क 


45. 'शफर' से अभिप्राय है- 
(५) बादल 
(8) विशाल नदी 
(0) जल में चमकने वाली एक छोटी मछली 
(0) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 
भ कालिदास विरचित मेघदूतम्‌’ के पूर्वमेघ में गम्भीरा नदी 

के वर्णन में चञ्चल जल में चमकने वाली छोटी मछलियों 
का वर्णन आया है- 
गम्भीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने ............. मोघीकर्तुं 
चटुलशफरोद्र्तनप्रेक्षितानि। (मेघ0 /44) 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- मेघदूतम्‌ (पूर्वमेध-44)- तारिणीश झा, पेज-93 


46. ' रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय’ का 
सम्बन्ध किस ग्रन्थ से है ? 


(4) किरातार्जुनीयम्‌ (8) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


(0 मेघदूतम्‌ (D) रघुवंशम्‌ 


व्याख्या- 

> कालिदास विरचित मेघदूतम्‌ के पूर्वमेघ में यक्ष मेघ की 
प्रशंसा करते हुए कहता हे- 
'रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। (पूर्वमेघ 
20) सभी गुणों से रिक्त जन हल्के होते हैं गुणों की 
पूर्णता गौरव-सम्मान के लिए होती है। 

> भारवि विरचित किरातार्जुनीयम्‌ के ग्यारहवें सर्ग में इन्द्र के 
पास बैठे हुए अर्जुन के विषय में निम्नवर्णन प्राप्त होता है- 


“अविज्ञातेषपि बन्धौ हि बलाठह्वादते मनः ।" 

(किराता0 7.8) 
अपने अज्ञात बान्धव के भी सामने आने पर व्यक्ति के मन 
में बलातू हर्षोदेक हो जाता है। 

> कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के चतुर्थ 
अङ्क में शकुन्तला के विदाई के अवसर पर शार्ङ्गरव महर्षि 
कण्व से कहते हैं। 
‘ओदकान्तं स्निग्धो जनो5नुगन्तव्यः।' (अभि. अङ्क-4) 
प्रिय व्यक्ति का अनुगमन जल के किनारे तक करना 
चाहिए। 

* कालिदास विरचित रघुवंशम्‌ महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग में 

राजा रघु के विजयोपरान्त वापस लौटने का वर्णन इसप्रकार 

प्राप्त होता है- 

'आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव’ (रघु0 4/86) 

जिस प्रकार बादल समुद्र से जल ग्रहण कर पृथ्वी पर वर्षा 

कर देते हैं, उसी प्रकार महात्मा लोग धन को दान करने 

के लिए इकट्ठा करते हैं। 

अतः विकल्प € सही है। 

मेघदूतम्‌ (पूर्वमेघ-20)- विजेन्द्र कुमार शर्मा, पेज-35 


. मेघदूत किस छन्द में निबद्ध है? 


(A) अनुष्टुप्‌ (B) मन्दाक्रान्ता 
(0) उपजाति (D) वंशस्थ 


व्याख्या- 
छन्द ग्रन्थकार 

१. अनुष्टुप्‌ | * रामायण महर्षिवाल्मीकि 
* महाभारत वेदव्यास 
* रघुवंशम्‌ (प्रथमसर्ग) कालिदास 

2. मन्दाक्रान्ता] मेघदूतम्‌ कालिदास 

3. उपजाति रघुवंशम्‌ (द्वितीय सर्ग ) |कालिदास 

4. वंशस्थ | * किरातार्जुनीयम्‌ (प्रथम सर्ग)|भारवि 


* शिशुपालवधम्‌ (प्रथम सर्ग)|माघ 

* नैषधीयचरितम्‌ (प्रथम सर्ग) | श्रीहर्ष 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- मेघदूतम्‌, विजेन्द्र कुमार शर्मा, भू. पेज-20 


कहा गया है? 


(A) वायु 
(0) वर्षा 


(B) आकाश 
(D) मेघ 
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व्याख्या- 
महाकवि कालिदास मेघदूतम्‌ के पूर्वमेघ में मेघ को चार 
पदार्थों का मिश्रण बताते हुए कहते हैं- 
धृमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः 
सन्देशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः । 
इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन्गुह्यकस्तं ययाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु।। 

(पूर्वमेघ श्लोक-5) 
धुआँ, तेज, जल एवं वायु का मिश्रण कहाँ मेघ और कहाँ 
सशक्त इन्द्रियों वाले प्राणियों द्वारा भेजे जाने वाले सन्देश 
जैसे विषय इस बात की उत्कण्ठा का विचार न करते हुए 
यक्ष ने मेघ से याचना की क्योंकि कामवासना से युक्त 
व्यक्ति स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। 
अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत- मेघदूतम्‌ (पूर्वमेघ-5)- विजेन्द्र कुमार शर्मा, पेज-9 


49. मेघदूतम्‌ के अनुसार यक्ष के शापान्त की तिथि 
है- 


(4) वैशाख पूर्णिमा 
(0) शिव चतुर्दशी 


(8) देवोत्थानी एकादशी 
(0) कृष्ण जन्माष्टमी 


व्याख्या- 

* कालिदास विरचित उत्तरमेघ के 47 वें श्लोक में यक्ष 
शापान्त की तिथि का अन्त देवोत्थानी एकादशी' को 
बताता है। वह मेघ से यह सन्देश भिजवाता है कि हे प्रिये! 
शेषशय्या से भगवान्‌ विष्णु के उठने पर मेरे शाप का अन्त 
होगा । 

“शापान्तो मे भुजगशयनादुत्थिते शार्ङ्गपाणौ।' 
(उत्तरमेघ-47 ) 
अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत- मेघदूतम्‌ (उत्तरमेघ-50)- विजेन्द्र कुमार शर्मा, पेज-77 


50. निम्नाङ्कित में कौन- सी सूक्ति मेघदूतम्‌ से सम्बद्ध 
नहीं है? 
(A) कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु 


(उ) अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते 
(0) याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाऽधमो लब्धकामा 
(0) स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु 


संस्कृतगड़ा, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 


. कालिदास कृत मेघदूतम्‌ के पूर्वमेघ में यक्ष मेघ से कहता 


है- 

“कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु।” (पूर्वमेघ -5) 
कामवासना से व्याकुल व्यक्ति चेतन और अचेतन के 
विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। 

कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के द्वितीय 
अङ्क में राजा दुष्यन्त शकुन्तला के प्रेम के विषय में अपने 
मन में कहता है- 

'कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्‌भावदर्शनाश्वासि। अकृतार्थेऽपि 
मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते।।' (अभि0 2/) भले ही 
प्रिया शकुन्तला सुलभ न हो किन्तु मेरा मन उसके भावों 
को देखकर सन्तुष्ट है कामभाव के सफल न होने पर भी 
दोनों ओर की इच्छा- प्रेम को उत्पन्न करती है। 

अतः विकल्प 9 सही है। 

मेघदूतम्‌ के पूर्वमेघ में यक्ष मेघ से कहता है- 

“याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा” (पूर्वमेघ-6) 
गुणवान्‌ से की गई याचना व्यर्थ होने पर भी अच्छी है 
परन्तु नीच से मनचाहा फल प्राप्त कर लेना अच्छा नहीं 
है। 

मेघदूतम्‌ के पूर्वमेघ में यक्ष मेघ से कहता है- 

'स्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु’ (पूर्वमेघ<29) 
स्त्रियों की प्रेमी जनों के प्रति शृङ्गार चेष्टा ही प्रथम प्रणय 
याचना हुआ करती है। 

मेघदूतम्‌- दयाशङ्कर शास्त्री, भू0 पेज-42-43 


, “यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता'' पंक्ति 


किस पुस्तक से उदधृत है? 


( 4) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (9 ) मेघदूतम्‌ 
( € ) उत्तररामचरितम्‌ ( 0 ) नीतिशतकम्‌ 


व्याख्या- 


(4) कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के प्रथम 


(B 


Dd 


अङ्क में राजा दुष्यन्त शकुन्तला के विषय में कहता है- 

“न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌’ (अभि. /26) 
अर्थात्‌ कान्ति से देदीप्यमान तेज भूतल से उत्पन्न नहीं 
होता है। 

कालिदास विरचित मेघदूतम्‌ के पूर्वमेघ में यक्ष मेघ से 
कहता है- 

“मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः।' (पूर्वमेघ-42) 
मित्रों के साथ काम की शुरुआत करने में लोग विलम्ब नहीं 
करते हैं। 


(0) भवभूति विरचित उत्तररामचरितम्‌ नाटक के प्रथम अङ्क में 
सूत्रधार नट से कहता है- 
“यथा स्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः।' (/5) 
जिस प्रकार मानव स्त्री के चरित्र के विषय में शङ्का करता है 
उसी प्रकार वाणी की निर्देषता में भी दुर्जन छिद्रान्वेषी होते 
हें । 

(D) नीतिशतकम्‌ के अज्ञपद्धति में भर्तृहरि पिङ्गला के विषय में 
कहते हैं- 
“याँ चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता। 
जिसका मैं चिन्तन करता हूँ वह मुझसे विरक्त है।' 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत= नीतिशतकम्‌- तारिणीश झा, परिशिष्ट श्लोक-2१ 


52. मनुष्य का कौन-सा भूषण स्थायी है? 
(A) स्नान (8) उज्ज्वल हार 


(0) परिष्कृत वाणी (0) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 

न | भर्तृहरि कृत “नीतिशतकम्‌' के 'विद्वत-पद्धति ' में सर्वस्थायी 
आभूषणों में वाणी ' को माना गया है। 

* न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः ।” 

न स्नान, न विलेपन और न पुष्प से अलङ्कृत बाल 
स्थायी भूषण है। 

* “केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ञ्वला।' 
पुरुष को न बाजूबन्द, न चन्द्रमा के समान उज्ज्वल हार 
सुशोभित करते हैं। 

* “क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भृषणम्‌।” (नीति. 
विद्ठत्पद्धति-।5) निश्चय ही सभी आभूषण क्षीण हो जाते हैं 
किन्तु वाणीरूपी आभूषण सदा स्थायी रहने वाला आभूषण है 
अतः विकल्प ८ सही है। 


स्त्रोत- नीतिशतकम्‌ (श्लोक-१5)- राजेश्वर प्रसाद मिश्र, पेज-53 


. “नीतिशतकम्‌' किस प्रकार के काव्य के अन्तर्गत 
आता है- 


(A) गद्यकाव्य (B) प्रबन्धकाव्य 
(0) मुक्तककाव्य (0) इनमें से कोई नहीं 
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ल्याख्या- 55. कवि कालिदास के सम्बन्ध में निम्नांकित मे से 
कौन-सा कथन असत्य है? 
(A) कालिदास ने अपने किसी भी ग्रन्थ में अपने 


आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में काव्य 
के भेदों का वर्णन करते हैं- 


(4) गद्यकाव्य- 'वृत्तगन्धोज्झितं गद्यं मुक्तकं वृत्तिगन्धि च। 
भवेदुत्कलिकाप्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम। | जीवन से सम्बद्ध किसी भी बात का उल्लेख 
(सा0 द0 6/330) नहीं किया है। 
गद्यकाव्य चार प्रकार का होता है- (8) वे कश्मीर के निवासी थे 
]. मुक्तक 2. वृत्तिगन्धि, 3. उत्कलिकाप्राय और (0 कालिदास का उज्जयिनी के प्रति विशेष 
4. चूर्णक। जैसे- कादम्बरी, दशकुमारचरितम्‌ आदि गद्यकाव्य आग्रह था। 
हें | (0) वे शिव की उपासना करते थे। 
(छ) प्रबन्धकाव्य- “सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः 
wooed वर्णनीया यथायोगं सांगोपांगा अमी इह।' व्याख्या- 

(सा. द. 6/35-324) % कालिदास ने अपने किसी भी ग्रन्थ में अपने जीवन से 
जिसमें सगो का निबन्धन हो, एवं जिसका नायक देवता या सम्बद्ध किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया है। ग्रन्थों में 
सद्वंश क्षत्रिय जिसमें धीरोदात्तादि 3 हों वह ` 46 है। | प्राप्त वर्णन के आधार पर विद्वानों में अलग -अलग मत 

(0) मुक्तककाव्य- 'छन्दोबद्धपदं पद्यं तेन मुक्तेन मुक्तकं द्वाभ्यां ह जेस मं उज्जयिनी के सजीव एवं साक़ोपाज़ 
तु युग्मकं संदानितकं त्रिभिरिष्यते।' (सा 0 द0 6/374) हे Mr 
दो प्या से निरपेक्ष को मुक्तक और यदि दो छलीको में वर्णन से उज्जैनवासी माना जा सकता है। उन्होनें अपने 
वाक्यपूर्ति होती हो तो उसे युग्मक कहते हैं। सभी ग्रन्थों में शिव की स्तुति की है। 
अतः विकल्प € सही है। # - कालिदास कश्मीर के निवासी हैं इसका कोई प्रामाणिक 

स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का इतिहास- उमाशंकर शर्मा ऋषि , पेज=3दद साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है अतः यह कथन असत्य हैं 


, 'बृहत्त्रयी' के अन्तर्गत नहीं है- इसलिए विकल्प ' 8' सही है। 
(^) किरातार्जुनीयम्‌ (5) शिशुपालवधम्‌ स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-0,]] 


56. निम्न में से कौन-सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? 


(0) कुमारसम्भवम्‌ (0) नैषधीयचरितम्‌ 


व्याख्या- (A) वैराग्यशतकम्‌ (8) नीतिशतकम्‌ 
बृहत्त्रयी ©) पञ्चतन्त्रम्‌ श्रृद्भारशतकम्‌ 
हि विक (0) पञ्चतन्त्रम्‌ (0) श्रूड़्ारशतकम्‌ 
किरातार्जुनीयम्‌ शिशुपालवधम्‌ नैषधीयचरितम्‌ व्यालाः 
78 सर्ग 20 सर्ग 22 सर्ग 
भारवि माघ श्रीहर्ष ग्रन्थ श्लोक संख्या 
लघुत्रयी (A) वैराग्यशतकम्‌ भर्तृहरि ॥ श्लोक 
कत जनत कुमारयाचम मेथ्देतन (3) नीतिशतकम्‌ भर्तृहरि श्लोक 
49 सर्ग 47 सर्ग 2 भाग (ट) पञ्चतन्त्रम्‌ विष्णुशर्मा 055 श्लोक 
(D) शृङ्गारशतकम्‌ भर्तृहरि 03 श्लोक 
Br अतः विकल्प ८ सही है। 
* उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुमारसम्भवम्‌ लघुत्रयी का 


ग्रन्थ है। स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 


अतः विकल्प € सही है। पेज- 547 
स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌- तारिणीश झा, भू. पेज-4 2 


222 संस्कृतगड़ा, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


57. सुमेलित कीजिए आचार्य वामन काव्यालङ्कारसूत्र के प्रथम अधिकरण में 


(क) सुबन्धु ]. वासवदत्ता काव्य के दो प्रयोजन माने हैं- 

(ख) बाण 2. शिवराजविजय 'काव्यं सद्दृष्टाऽ दृष्टार्थं प्रीतिकीतिहितुत्वात्‌। 

(ग) दण्डी 3. हर्षचरितम्‌ (काव्यालंकार सूत्र ..5) 

(घ) अम्बिकादत्तव्यास 4. काव्यादर्श उत्तम काव्य प्रीतिजनक होने से दृष्ट अर्थात्‌ इस लोक में 
ह और कीर्तिजनक होने से अदृष्ट अर्थात्‌ पारलौकिक दोनों 

प्रकार से लाभकारी होता है। 


(A) 
काव्यप्रकाश (.2)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-0 


(B) 
(C) . “'विरतास्वभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः'' यह 
(D) किस वृत्ति का लक्षण है? 

(A) तात्पर्य (B) अभिधा 

(0) लक्षणा (D) व्यञ्जना 


सही सुमेलित सारणी 
(क) सुबन्धु - वासवदत्ता व्याख्या- 
(ख) बाण - हर्षचरितम्‌ आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के द्वितीय परिच्छेद में 
(ग) दण्डी - काव्यादर्श शब्दशक्तियों या उनके व्यापारों का वर्णन करते हैं 
(घ) अम्बिकादत्तव्यास - शिवी > अभिधा शक्ति- न संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाऽभिधा। 
(सा. द. 2.4) मुख्य अर्थ या संकेतित अर्थ का बोधन 
सुमेलित सारणी के अनुसार विकल्प ^ सही है। कराने वाली शक्ति अभिधा शक्ति है यह शब्द की पहली 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, शक्ति है। 
पेज-482,490,466,508 >>... लक्षणाशक्ति- मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययाऽन्योऽर्थः प्रतीयते। 
स रुढेः प्रयोजनाद्राऽसौ लक्षणा शक्तिरर्पिता।। ( सा. द. 2.5) 
58. निम्नांकित काव्यप्रयोजनों में कौन आचार्य मम्मट मुख्यार्थ का बाध होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन वश 
द्वारा मान्य नहीं है? मुख्यार्थ से सम्बद्ध जिस अन्य अर्थ की प्रतीति होती है वह 
(A) यश (उ) व्यवहारज्ञान लक्षणा शक्ति है यह शक्ति अर्पित अथवा कल्पित होती है। 
(0 प्रीति (D) धनार्जन > व्यञ्जना शक्ति- 
विरतास्वभिधाद्यासु ययाऽर्थो बोध्यते परः। 
व्याख्या- सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च।। 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्यप्रयोजन (सा.द. 2 2 503) 


अपना-अपना अर्थ बोधन करके अभिधा आदि वृत्तियों के 
शान्त हो जाने पर जिससे अन्य अर्थ का बोधन होता है 
वह शब्द में तथा अर्थ में रहने वाली वृत्ति व्यञ्जना 


का लक्षण करते हैं- 
काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 


सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे । । कहलाती है। 

(का0 प्र0 4.2) अतः विकल्प '])' सही है। 
काव्य यश की प्राप्ति के लिए, धन अर्जन के लिए, लोक > मीमांसकों के अनुसार तात्पर्या नामक भी एक शक्ति हे 
व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल के नाश के लिए, शीघ्र ही जिसका उल्लेख आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के द्वितीयोल्लास 
परमानन्द की प्राप्ति के लिए तथा प्रियतमा के तुल्य उपदेश में करते है | र 

तात्पर्यार्थाऽपि केषुचित्‌ ” (काव्यप्रकाश सूत्र -7) 

प्रदान करने के लिए होता है। किन्हीं अभिहितान्वयवादी आचार्यों के मत में तात्पर्या भी 
उपर्युक्त विकल्प में प्रीति की गणना मम्मट के काव्य एक शक्ति है। 


प्रयोजनों में नहीं है अतः विकल्प '€' सही है। स्त्रोत- साहित्यदर्पण (2/2)- शालिग्राम शास्त्री, पेज-39 


60. जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ 
का त्याग कर देता है, वहाँ लक्षणा होती है- 


(4) उपादान 
(८) शुद्धा 


(5) लक्षण 
(0) गौणी 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट ने प्रथमतः लक्षणा को दो भागों में बाँटा है- 
१.शुद्धा लक्षणा 2. गौणी लक्षणा 

पुनः शुद्धा लक्षणा के दो भेद किया है- 

१.उपादान लक्षणा 2. लक्षण लक्षणा 

उपादान लक्षणा- “स्वसिद्धये पराक्षेपः? (का0 प्र0 2/ 
0) जब वाक्य में प्रयुक्त पद अपने अन्वय की सिद्धि के 
लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है तो वहाँ उपादान 
लक्षणा होती है। जैसे- कुन्ताः प्रविशन्ति। 

लक्षण लक्षणा- परार्थ स्वसमर्पणम्‌’ (का. प्र. 2/0) 
जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग 
कर देता है तो वहाँ लक्षण लक्षणा होती है। जैसे- गङ्गायां 
घोषः। अतः विकल्प 5 सही है। 

काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-58 


, साहित्यदर्पण में काव्य में रस की स्थिति को कहा 


गया है। 
(A) शरीर (B) आत्मा 
(©) अवयव संस्थान (0) अलंकरण 


व्याख्या- 
आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य 
का लक्षण करते हुए कहते हैं कि- 
वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ (सा. द. ].3) 
अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। 
रसात्मक पद का अर्थ है 'रस एवात्मा साररूपतया 
जीबनाधायको यस्य तेन बिना तस्य काव्यत्वा- 
भावस्य प्रतिपादितत्वात्‌? सार अर्थात्‌ सबसे प्रधान 
होने के कारण रस ही जिसका जीवनभूत आत्मा है वह 
वाक्य रसात्मक वाक्य है। रस के बिना काव्यत्व नहीं 
होता। 'रसस्याङ्गित्वमाप्तस्य धर्मः शौर्यादयो यथा- गुणाः ।' 
(सा. द. 8.]) 
जिसप्रकार शरीर में आत्मा के समान काव्य में अङ्गित्व 
अर्थात्‌ प्रधानता को प्राप्त जो रस के धर्म है उसीप्रकार गुण 
कहलाते हैं जैसे आत्मा के शौर्य आदि को गुण कहा जाता है। 
अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत- साहित्यदर्पण- कमला देवी, पेज-65 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 200 
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62. साहित्यदर्पण में कितने परिच्छेद हैं ? 
(A) आठ 


ह्न र 


(B) नौ 


(©) दस (D) ग्यारह 


व्याख्या- 
परिच्छेद का नाम 
काव्यस्वरूप निरूपण 
वाक्यस्वरूप निरूपण 
रसादि निरूपण 

ध्वनि गुणीभूतव्यङ्गयाख्य- 
काव्यभेदनिरूपण 
व्यञ्जना व्यापार 
दृश्यश्रव्य काव्यनिरूपण 
दोष निरूपण 

गुण निरूपण 

रीति निरूपण 
शब्दालङ्कार तथा 
अर्थालङ्कार निरूपण 

इस प्रकार साहित्यदर्पण में कुल 70 परिच्छेद हैं 

अतः विकल्प € सही है। 

साहित्यदर्पण- राजेन्द्र मिश्र,पेज-39 


प्रथम परिच्छेद 
द्वितीय परिच्छेद 
तृतीय परिच्छेद 
चतुर्थं परिच्छेद 


पञ्चम परिच्छेद 
षष्ठ परिच्छेद 
सप्तम परिच्छेद 
अष्टम परिच्छेद 
नवम परिच्छेद 
दशम परिच्छेद 


, “साहित्यदर्पण' के प्रथम परिच्छेद का नाम है- 


(A) काव्यदोष निरूपण 
(उ) काव्यस्वरूप निरूपण 
(८) वाक्यस्वरूप निरूपण 
(D) रीति निरूपण 


व्याख्या- 


परिच्छेद नाम मुख्य विवेचन 

काव्यस्वरूप निरूपण | काव्यलक्षण, काव्य स्वरूप तथा 
अन्य आचायाँ का खण्डन। 
वाक्यस्वरूप निरूपण | तीन शब्दशक्तियों तथा तीन 
अर्थशक्तियों का लक्षण, व्यञ्जना 
निरूपण आदि का वर्णन 

रस के भेदों का वर्णन, नायक भेद 
का वर्णन, नायिका वर्णन आदि। 


रसादि निरूपण 


4. ध्वनि गुणीभूतव्यङ्गय निरूपण | काव्य के भेदों का वर्णन 
5. व्यञ्जना व्यापार निरूपण | व्यञ्जना के स्वरूप का वर्णन 
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थ्न ४ 
8. 
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परिच्छेद नाम मुख्य विवेचन 
6. दृश्य श्रव्य काव्यनिरूपण | रूपक | का वर्णन, पञ्च 
सन्धियाँ, पञ्चकार्यावस्थाएँ आदि 
दोष निरूपण काव्य में दोषों का वर्णन 
गुण निरूपण गुणों के तीन भेदों का वर्णन 
रीति निरूपण रीति के चार भेदों का वर्णन 


9. 


॥40. शब्दालङ्कार तथा 


शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार के भेदों 
अर्थालङ्कार निरूपण | का वर्णन 
अतः विकल्प B सही है। 


, विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में 


माना है? 


(A) रीति 
(0) अलंकार 


(5) गुण 
(D) आत्मा 


व्याख्या- 

आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण में काव्य का लक्षण करने 
से पहले अन्य आचार्यो का खण्डन करते हैं इसी क्रम में 
वक्रोक्तिकार आचार्य कुन्तक के काव्यलक्षण का खण्डन 
करते हुए कहते हैं- “ बक्रोक्तेरलङ्काररूपत्वात्‌' 

वक्रोक्ति तो अलङ्कार रूप में है। 

तथा साहित्यदर्पण के दशम परिच्छेद में वक्रोक्ति को अलङ्कार 
रूप में परिभाषित करते हुए कहते हैं- 

अन्यस्यान्यार्थकं वाक्यमन्यथा योजयेद्यदि। 

अन्यः श्लेषेण काक्वा वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा।। 

(सा. द. 0.9) 
जहाँ किसी के अन्यार्थक वाक्य को कोई दूसरा पुरुष श्लेष 
से या काकु से अन्य अर्थ में लगा दे वहाँ वक्रोक्ति अलङ्कार 
होता है,श्लेष तथा काकु के भेद से वह वक्रोक्ति दो प्रकार 
की होती है। अतः विकल्प € सही है। 
साहित्यदर्पण- शालिग्राम शास्त्री, पेज-१ 6 


. ध्वनिसिद्धान्त के प्रतिष्ठापक आचार्य है- 


(4) क्षेमेन्द्र 
(©) आनन्दवर्धन 


(B) भरतमुनि 
(D) कुन्तक 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 


प्रतिष्ठापक आचार्य | सिद्धान्त/सम्प्रदाय | अनुमानित समय 


] वीं शताब्दी 
ई.पूणद्वितीय शताब्दी 
नवम शताब्दी का उत्तराद्ध 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-48 


66. 'बीभत्स' का स्थायीभाव है- 
(A) रति 


(5) जुगुप्सा 


(0) शोक (D) क्रोध 


व्याख्या- 
आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के तृतीय परिच्छेद में रस 
का विवेचन करते हैं- 


रस स्थायीभाव | देवता 
^ शृङ्गार विष्णु 
उ: | हास्य प्रमथ 
€~ करुण यम 
0: रौद्र रुद्र 
5 वीर महेन्द्र 
6: भयानक काल 
7. बीभत्स महाकाल 
8. अद्‌भुत गन्धर्व 
9. शान्त नारायण 

अतः विकल्प 8 सही है। 
स्त्रोत- साहित्यदर्पण- शालिग्राम शास्त्री, 3/239 

. शृङ्गाररस का स्थायीभाव है- 
(५) शोक (8) रति 


(८) हास 00) उत्साह 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के चतुर्थ उल्लास में रस तथा 
स्थायीभावों का वर्णन करते हैं। 


रस- 
श्र॒द्धारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः । 
बीभत्साद्धुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः । । 
(का0 प्र0 सूत्र -44) 


स्त्रोत 


श्रु्धार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, 
अद्भुत ये आठ रस नाटक में होते हैं। 

स्थायिभाव- रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा। 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः । । 

(का0 प्र0सूत्र 45) 
रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय 
ये रस के स्थायीभाव हें इसके अतिरिक्त आचार्य मम्मट 
नाटक में शान्त रस को मानते हुए कहते हैं कि- 
निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः। 

(का. प्र. सूत्र-4 7 ) 
निर्वेद स्थायीभाव है जिसका, ऐसा शान्त नामक नौवाँ रस 
भी होता है। 
अतः विकल्प B सही है। 
काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-35 


, “शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ' यह 


परिभाषा किसकी है? 


(A) दण्डी 
(0) मम्मट 


(B) भामह 
(0) आनन्दवर्धन 


व्याख्या- 

आचार्य दण्डी काव्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में काव्यलक्षणं 
करते हुए कहते हैं कि- 

“शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली' (काव्यादर्श 70) 
इष्ट सरस मनोहरतया वर्णन करने के लिए अभिप्रेत अर्थ 
से युक्त शब्द को काव्य का शरीर कहा जाता है इष्ट अर्थ से 
युक्त पदसमुदाय को काव्य कहते हैं। 

आचार्य भामह काव्यालङ्कार के प्रथम परिच्छेद में काव्य का 
लक्षण करते हैं। 

“शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌।' (काव्यालङ्कार .।6) 
शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य कहलाते हैं अर्थात्‌ 
शब्द और अर्थ का साहित्य सहभाव ही काव्य है। 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्यलक्षण 
करते हैं- 

तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि’ 

(का0 प्र0 सूत्र -]) 
दोषों से रहित, गुणों से युक्त यदि कहीं-कहीं पर अलङ्कार 
न भी हो तो शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य है। 
आचार्य आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में काव्य 
का लक्षण करते हैं- 
काव्यस्यात्मा ध्वनिः (ध्वन्यालोक 7.7)- काव्य की आत्मा 
ध्वनि है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- काव्यादर्श (.30)-रामचन्द्र मिश्र,पेज-09 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2070 
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औचित्य को काव्य की आत्मा किसने माना है? 
(A) विश्वनाथ (B) कुन्तक 
(D) आनन्दवर्धन 


(0) क्षेमेन्द्र 


व्याख्या- 

आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य 

की आत्मा रस को मानते हुए कहते हैं- 

वाक्य रसात्मक काव्यम्‌' (सा0द0 7.3) 

रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। रस एवात्मा साररूपतया 

जीवनाधायको यस्य” सार अर्थात्‌ सबसे प्रधान होने के 

कारण रस ही जिसका जीवनभूत आत्मा है, वह वाक्य 

रसात्मक वाक्य है। 

आचार्य कुन्तक वक्रोक्तिजीवितम्‌ के प्रथम परिच्छेद में काव्य 

की आत्मा वक्रोक्ति को मानते हुए कहते हैं कि- 

'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ ' वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। 

आचार्य क्षेमेन्द्र औचित्य विचारचर्चा में औचित्य को काव्य 

की आत्मा मानते हुए कहते हैं- 

“औचित्य रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌’ 
(औचित्यविचारचर्चा श्लोक-5) 

श्रङ्गारादि रसों से प्रसिद्ध काव्य का जीवन औचित्य ही है। 

अतः विकल्प ' €' सही है। 

आचार्य आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में ध्वनि 

को काव्य की आत्मा मानते हुए कहते हैं कि- 

'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः .....' (ध्वन्यालोक 7.7) 

काव्य की आत्मा ध्वनि है। 

काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, भू0 पेज-67 


. भ्रान्तिमान्‌ अलंकार में प्राणतत्त्व है- 


(^) सन्देह (छ) संशय 
(0) भ्रान्ति का निश्चय (0) भ्रान्ति का अनिश्चय 


व्याख्या- 
भ्रान्तिमान्‌ अनन्यसंवित्तुल्यदर्शने। (का0 प्र0 सूत्र -200) 
भ्रान्तिमान्‌ वह अलङ्कार है जिसमें प्राकरणिक (वर्णनीय ) 
दर्शन में अप्राकरणिक के साथ उसके सादृश्य के कारण 
अप्राकरणिक प्रतीति या भ्रान्ति का निश्चय कर लिया जाता 
हैं। अतः विकल्प € सही है। 

ससन्देहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः। 

(का0 प्र0 सूत्र -37) 
जहाँ उपमेय में उपमान रूप से संशय होता है वहाँ सन्देह 
अलङ्कार होता है। यह उक्त तथा अनुक्त के भेद से दो प्रकार 
का होता है। इसमें भ्रान्ति का निश्चय नहीं हो पाता है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र-200)- आचार्य श्रीनिवास शास्त्री, 


पेज-589 
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वह अलंकार है- 
(५) उपमा 
(0) रूपक 


(8) उत्प्रेक्षा 
(0) निदर्शना 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के दशम उल्लास में अर्थालङ्कार 
की विवेचना करते हैं- 

(4) उपमा अलङ्कार- साधर्म्यमुपमाभेदे” (का0 प्र0 सूत्र- 
424) उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर साधर्म्य का 
वर्णन उपमा कहलाता है। यथा- चन्द्रवत्‌ मनोज्ञं मुखम्‌। 

(8) उत्प्रेक्षा अलङ्कार- 'सम्भावनमथोठ्रेक्षा प्रकृतस्य समेन 
यत्‌’ (का0 प्र0 सूत्र -36) प्रकृत (उपमेय) की समेन 
(उपमान) के साथ सम्भावना उठ्मेक्षा कहलाती है। यथा- 
मन्ये मुखमेव चन्द्रः। अतः विकल्प B सही है। 

(0) रूपक अलङ्कार- तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः।' 
(का0प्र0-32)- उपमान और उपमेय का जो अभेद 
वर्णन है वह रूपक अलङ्कार है। यथा- मुखचन्द्रः 

(D) निदर्शना अलङ्कार- अभवन्‌ वस्तुसम्बन्धः उपमापरिकल्पकः 
(का0 प्र0 सूत्र 48) 
जहाँ वस्तु का असम्भव सम्बन्ध उपमा का परिकल्पक 
होता है वहाँ निदर्शना अलङ्कार होता है। यथा- क्व सूर्यप्रभवो 

इत्यादि। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-460 


72. ''लिम्पतीव तमोउङ्घानि वर्षतीवाञ्जनं नभः '' पंक्ति 
किस ग्रन्थ से उदधृत है- 


(B) मृच्छकटिकम्‌ 
(D) वेणीसंहारम्‌ 


(A) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
(0) उत्तररामचरितम्‌ 


व्याख्या- 

> शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ के प्रथम अङ्क में वसन्तसेना 
को ढूँढने के प्रसङ्ग में विट शकार से कहता है- 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्विफलतां गता॥ (मृच्छ0 .34) 
अङ्गों में अन्धकार व्याप्त हो रहा है, आकाश मानो काजल 
की बारिश कर रहा है। दुष्ट मनुष्यों की सेवा की भाँति मेरी 
दृष्टि निष्फलता को प्राप्त कर रही है। 
अतः विकल्प B सही है। 

> महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के 
पञ्चम अङ्क में राजा दुष्यन्त शकुन्तला के विषय में पुरोहित 
से कहते हैं- मूढः स्यामहमेषा वा वदेन्मिथ्येति संशये। 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


दारत्यागी भवाम्याहो परस्तरीस्पर्शपांसुलः।। (अभि0 5.29) 
मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, अथवा यह झूठ बोल रही है, इस 
सन्देह में मैं सत्री परत्यागी बनूँ या परस्त्री के स्पर्श से दूषित 
होऊं। 

> भवभूति प्रणीत उत्तररामचरितम्‌ नाटक के तृतीय अङ्क में 
तमसा सीता से राम के विषय में कहती हैं- त्वमेव ननु 
कल्याणि! सञ्जीवय जगत्पतिम्‌। प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते 
तत्रैष निरतो जनः।। (उत्तर0 3.0) 
हे मङ्गलमयी, तुम ही अवश्य जगत्‌ के स्वामी राम को 
होश में लाओ क्‍योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श उन्हें प्रिय है 
और यह राम उसमें अनुरक्त है। 

> भट्टनारायण प्रणीत वेणीसंहारम्‌ नाटक के तृतीय अङ्क में 
अश्वत्थामा कहता है- 'सत्यादप्यनृतं श्रेयः? (वेणीसंहारम्‌ 3.48) 
सत्य से असत्य ही श्रेयस्कर है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-46१ 


73. “लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः'' में 
अलङ्कार है- 


(A) अपह्वति 


ह (5) रूपक 
(0) उत्प्रेक्षा 


(0) सन्देह 


व्याख्या- 

(A) अपह्ुति अलङ्कार- “प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा 
त्वपहनुतिः” (का0प्र0-।45) 
उपमेय का निषेध करके जो अन्य उपमान की सिद्धि की 
जाती है,उसे अपहुति अलङ्कार कहते हैं। 
उदा0- अवाप्तः प्रागल्भ्यं परिणतरुचः शैलतनये........। 
इत्यादि। 

(8) रूपक अलंकार- “तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः।' 

(का0 प्र0 सूत्र -38) 
उपमान तथा उपमेय का जो अभेद आरोप है उसे रूपक कहते हैं। 
उदा0- ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणधवला बिभ्रती तारकास्थी....... । 
इत्यादि। 

(0) उत्प्रेक्षा अलङ्कार- 'सम्भावनमथोत्रेक्षा प्रकृतस्य समेन 
यत्‌।' (का0प्र0सू0 36) जो उपमेय की उपमान के 
साथ सम्भावना की जाती है वह उत्रेक्षा अलङ्कार है। 
उदा0- लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः 

(D) सन्देह अलङ्कार- ससन्देहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः। 
(का0 प्र0 37) 
जहाँ उपमेय का उपमान के साथ संशयात्मक ज्ञान होता है 
वहाँ ससन्देह अलङ्कार होता है। 
उदा0- अयं मार्तण्डः किं? स खलु तुरगैः 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-467 


74. अभिनेतागण जहाँ पर नाटक के उपयुक्त वेषभूषा 
धारण करते हैं, उसे कहते हैं- 

(8) नेपथ्य 

(0) स्वगत 


(A) पूर्वरङ्ग 
(0) जनान्तिक 


व्याख्या- 

(A) पूर्वरङ्ग- साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में आचार्य विश्वनाथ 
पूर्वरङ्ग का लक्षण करते हैं- 
यन्नाट्यवस्तुनः पूर्व रङ्गविघ्नोपशान्तये। 
कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते।। (सा0द05.6.22) 
नाट्यवस्तु के पूर्व, नाट्यशाला के विघ्न को कम करने के 
लिए जो कुछ करते हैं उसे पूर्वरङ्ग कहते हैं। 

(8) नेपथ्य- आचार्य भरतमुनि नाट्यशास्त्र में नेपथ्य का लक्षण 
करते हैं- “रङ्गाद्बहिस्तु नेपथ्यम्‌” अभिनेतागण जहाँ पर 
नाटक के उपयुक्त वेश धारण करते हैं। उसे नेपथ्य कहते हैं। 
“नेपथ्यं स्याज्जवनिका रङ्गभिः प्रसाधनात्‌।” 
अतः विकल्प 5 सही है। 

(९) जनान्तिक- आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथम प्रकाश 
में जनान्तिक का लक्षण करते हैं- 
त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌। 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌।। 

(दश0 7/65) 
त्रिपताकारूप हस्त की मुद्रा के द्वारा अन्य पात्रों से बचाकर 
कुछ पात्रों के मध्य मे जो दो पात्र परस्पर वार्तालाप करते 
हैं। उसे जनान्तिक कहते हैं। 

(D) स्वगत- आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथम प्रकाश में 
स्वगत का लक्षण करते हैं- अश्राव्यं स्वगतं मतम्‌। (/64) 
किसी के न सुनने योग्य वस्तु को स्वगत कहते हैं 

स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-460 


75. नाटक में जो बात सुनाने योग्य नहीं होती है, उसे 
कहते है- 


( B ) स्वगत 
(9 ) नियतश्राव्य 


(५ ) प्रकाश 
(€) अपवारित 


व्याख्या- 

(A) प्रकाश- आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथमप्रकाश में 
'प्रकाश' का लक्षण करते हुए कहते हैं- 
'सर्वश्राव्यं प्रकाशम्‌’ (दश0 ॥/64) सभी के सुनने योग्य 
वस्तु को “प्रकाश” कहते हैं। 

(8) स्वगत- स्वगत का लक्षण करते हुए आचार्य धनञ्जय 
दशरूपक के प्रथमप्रकाश में कहते हैं 
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“अश्राव्यं स्वगतं मतम्‌’। (दश0 ॥/64) नाटक में जो 
बात सुनाने योग्य नहीं होती है उसे स्वगत कहते हैं। 
अतः विकल्प 5 सही है। 
अपवारित- आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथमप्रकाश 
में अपवारित का लक्षण करते हैं- 
रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृत्त्यापवारितम्‌! (दश0 /66) 
रङ्गमञ्च पर स्थित पात्रों की ओर से मुख फेरकर अर्थात्‌ 
उनसे छिपकर जब कोई गुप्त बात अन्य पात्र से की जाती 
है तो वह अपवारित कहलाता है। 
(D) नियतश्राव्य- “नियतेभ्यः निश्चितेभ्यः कतिपयविशिष्ट 
जनेभ्य एव श्राव्यं नियतश्राव्यम्‌ ” --------------- 
वह कथांश जो मञ्च पर विद्यमान समस्त पात्रों के मध्य 
कुछ विशिष्ट पात्रों को ही सुनाने योग्य हो उसे नियतश्राव्य 
कहते हैं। 
स्त्रोत- दशरूपक- (।.64)- रमाशङ्कर त्रिपाठी, पेज-05 


(C) 


76. ' नाट्यशास्त्र’ में ' नान्दी' से अभिप्रेत है- 
(A) नान्दी देवता 


(B) बैल 


(©) मंगलाचरण (D) पात्र 


व्याख्या - 
५ ` नाट्यशास्त्र में नान्दी का अभिप्राय मङ्गलाचरण से है। 

इसको आचार्य विश्वनाथ ने इसप्रकार परिभाषित किया है- 
आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्प्रयुज्यते। 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता। (सा0द0 6/24) 
देवता ब्राह्मण तथा राजादि की आशीर्वाद युक्त स्तुति जिससे 
की जाती है उसे नान्दी कहते हैं। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- उत्तररामचरितम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-5 


77. 'ए' तथा 'ऐ' की सवर्णसंज्ञा पाणिनि को अभीष्ट है 
या नहीं ? 
(4) हाँ 


(8) नहीं 
(0 दोनो में सवर्ण संज्ञा की परिभाषा ही नहीं लागू होती 
(0) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 

सवर्णसंज्ञा विधायक सञ्ज्ञासूत्र- तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ 
(१.4.9) अर्थात्‌ तालु आदि स्थान और आभ्यन्तर प्रयत्न 
ये दो जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य हो, वे वर्ण 
आपस में सवर्ण सज्ज्ञक होते हें इस दृष्टि से 
'अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः’ आदि के द्वारा अ एवं आ 


संस्कृतगड्ठा, दारागञ्ज, प्रयागराज 


का उच्चारणस्थान कण्ठ है तथा 'विवृतं स्वराणाम्‌’ इस 
कथन से स्वरों का आभ्यन्तर प्रयत्न विवृत” है अतः हृस्व 
अ, दीर्घ आ का उच्चारणस्थान कण्ठ है तथा आभ्यन्तर 
प्रयत्न विवृत है इसलिए अ, आ सवर्णी हैं। इसीलिए 
पाणिनि ने अइउण्‌ आदि सूत्रों मे केवल “अ” को उच्चरित 
किया, अ के १8 भेदों की चर्चा अइउण सूत्र में नहीं है 
'अइउण्‌' सूत्र के अ वर्ण में ही अ के सभी सवर्णियों का 
बोध हो जाता है किन्तु पाणिनि ने ए तथा ऐ को दो 
अलग-अलग सूत्रों में पढ़ा है । एओङ्‌ में 'ए' को तथा 
ऐऔच्‌ में 'ऐ” को। इससे स्पष्ट है कि यदि पाणिनि को 'ए' 
तथा 'ऐ! की सवर्ण संज्ञा अभीष्ट होती तो अइउण्‌ आदि 
की तरह ही “ए' एवं ऐ' का बोध एक ही सूत्र मे करा देते। 
जैसे- दीर्घ आ, ई, ऊ आदि सभी सवर्णियों का बोध 
“अइउण्‌ ' सूत्र से हो जाता है। किन्तु ए-ऐ दोनों वर्ण दो 
अलग- अलग सूत्रों एओङ्‌ और एऐऔच्‌ से कहे गये हैं। 
अतः स्पष्ट है कि पाणिनि को ए तथा ऐ वर्णो की सबर्ण 
संज्ञा अभीष्ट नहीं है। 

अतः विकल्प B सही है। 


स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी- भैमी व्याख्या (खण्ड-] )- पेज-20 


78. समुद्धर्ता का विग्रह है- 


(A) समुद्‌ + धर्ता (8) समुद्‌ + हर्ता 


(D) इनमें से कोई नहीं 


(0) समुत्‌ + धर्ता 


व्याख्या- 


ये 


गण ए0 एल 


'झयो होऽन्यतरस्याम्‌’ (8/4/62) 

झय्‌ (वर्ग के प्रथम, द्वितीय ,तृतीय और चतुर्थ अक्षर के) 
बाद 'ह' हो तो उसे विकल्प से पूर्वसवर्ण होता है। अर्थात्‌ 
पूर्व अक्षर के वर्ग का चतुर्थ अक्षर (घ, झ, ढ,ध, भ,) हो 
जाता है । 

समुद्‌ + हर्ता = समुद्धर्ता 

वाग्‌ + हरिः = वाग्घरिः 

तत्‌ + हितः = तद्धितः 

अच्‌ + हृस्व = अज्झस्वः 

अप्‌ + हरणम्‌ = अब्मरणम्‌ 

अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी (8.4.6)- भैमी व्याख्या भाग-) , 


पेज-77 


A. 


के स्थान पर 'ऐ' होने की सन्धि है- 


(A) गुण 
(0) दीर्घ 
व्याख्या- 
आद्गुणः (6/।/87) अ या आ के बाद इ, उ,ऋ, ल 
वर्ण आयें तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर्‌, अल्‌, 
हो जाते हैं। जैसे- रमा + ईशः = रमेशः। यह गुण सन्धि है। 
वृद्धिरेचि (6/।/88) यदि अया आ के बाद ए या ऐ आये 
तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ और अ या आ के बाद ओ 
या औ आये तो दोनों के स्थान पर क्रमशः औ होगा। जैसे- 
महा + औषधिः = महौषधिः । यह वृद्धि सन्धि है। 

अतः विकल्प 'B' सही है। 

अकः सवर्णे दीर्घः (6//0) जब हृस्व या दीर्घ स्वर 
अक्‌ के बाद हृस्व या दीर्घ अक्‌ स्वर आवे तो तब दोनों के 
स्थान पर दीर्घ हो जाता है। 

जैसे- रत्न + आकरः = रत्नाकरः। यह दीर्घ सन्धि है। 
एङि पररूपम्‌ (6/।/94) यदि अकारान्त उपसर्ग के बाद 
एकारादि और ओकारादि धातु आवे तो दोनों के स्थान में 
ए या ओ हो जाता है। 

जैसे- प्र + एजते = प्रेजते। उप + ओषति = उपोषति 


(B) वृद्धि 
(D) पररूप 


स्त्रोत- अष्टाध्यायी (6..85)- ईश्वरचन्द्र, पेज-687 


80. 'समिदाधानम्‌' का विग्रह होगा- 


(A) समिध्‌ + आधानम्‌ (8) समिद्‌ + आधानम्‌ 
(©) समिदा + धानम्‌ (0) समिद्‌ + आधानम्‌ 


व्याख्या- 
'झलां जशोऽन्ते’ (8/2/39) पदान्त झल्‌ अर्थात्‌ वर्ग के 
पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर और ऊष्म को जश्‌ 
अर्थात्‌ अपने वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। 

जैसे- समित्‌ + आधानम्‌ = समिदाधानम्‌ 

जगत्‌ + इशः = जगदीशः 

चित्‌ + आनन्दः = चिदानन्दः 

अतः विकल्प B सही है। 


स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी- भैमीव्याख्या (भाग-), पेज-706 
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8]. 'अहरहः ' का विग्रह है- 


84. कर्मधारय समास किस समास का ही एक भेद है? 


(4) अहर्‌ + अहः (8) अहर्‌ + अहः (A) अव्ययीभाव (B) तत्पुरुष 

(८) अहन्‌ + अहः (0) अहन्‌ + अहन्‌ (0) बहुब्रीहि 0)) इन्द्र 

व्याख्या- व्याख्या- 

रो$सुपि (8/2/69) A. अव्ययीभाव समास के भेद नहीं है। 'अधि' आदि अव्ययों 
अहन्‌ शब्द को रेफ आदेश होता है परन्तु सुप्‌ परे रहते के आधार पर विभक्ति आदि अर्थ में समास होता है। 
नहीं होता। 8. तत्पुरुष समास के दो भेद हैं- 


रेफ में अकार उच्चारणार्थ है। अलोऽन्त्यस्य परिभाषा से 
रेफ आदेश अन्त्य अल्‌ (नकार) के स्थान पर होता है- 
अहन्‌ + अहन्‌ = अहरहः 

अहन्‌ + गणः = अहर्गणः 

अतः विकल्प 7 सही है। 


॥. समानाधिकरण तत्पुरुष 2. व्यधिकरण तत्पुरुष, इसमें 

समानाधिकरण का भेद कर्मधारय है तथा व्यधिकरण तत्पुरुष 

के 6 भेद हैं। द्वितीया तत्पुरुष से सप्तमी तत्पुरुष तक। 
0. बहुब्रीहि- बहुव्रीहि समास के मुख्य दो भेद हैं। 

. समानाधिकरण बहुव्रीहि 2. व्यधिकरण बहुब्रीहि, 
स्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी- गोविन्दाचार्य, पेज-।22 समानाधिकरण के 6 भेद हैं, द्वितीया से लेकर सप्तमी 

82. "पितरौ' समस्तपद में कौन-सा समास है ? बहुब्रीहि तक। 
(A) इतरेतर द्वनद्रसमास (8) समाहार इन्द्रमास | . इन्द्र- इन्द्र के तीन भेद हैं। 


(0) एकशेष दन्द्समास (0) केबलसमास . इतरेतर द्वन्द्व 2. एकशेष द्वन्द्व 3. समाहार द्वन्द्व 
अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-235 


व्याख्या- इन्द्र के तीन भेद हैं- 


इतरेतर इन्द्र समाहार इन्द्र. एकशेष द्वन्द्व - 'परस्मैपदम्‌' में कौन समास है? 
रामश्च लक्ष्मणश्च पाणी च पादौ च माता च पिता च (^) अव्ययीभाव (B) कर्मधारय 
= रामलक्ष्मणौ = पाणिपादम्‌ = पितरौ (©) तत्पुरुष (0) केबल समास 
* अदृष्टपूर्वः, भूतपूर्वः, नैकः इत्यादि में केवल समास है। व्याख्या- 
अतः विकल्प ८ सही है। ।. अव्ययीभाव- सुमद्रम्‌, दुर्यवनम्‌, निर्मक्षिकम्‌, अतिनिद्रम्‌, 


स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-260 2. कर्मधारय- मुखकमलम्‌, कृष्णश्वेतः, चराचरम्‌, घनश्यामः, 
पुरुषव्याघ्रः, कृष्णसर्पः, पीताम्बरम्‌ आदि। 


83. “कम्बुकण्ठः ' समस्तपद का सही विग्रह होगा- 
3. तत्पुरुष- परस्मैपदम्‌, नखभिन्नः, आत्मनेपदम्‌, यूपदारु, 


(A) कम्बु कण्ठः यस्य सः 


(8) कम्बोः कण्ठः चोरभयम्‌, राजपुरुषः, अक्षशौण्डः, शङ्कलाखण्डः। 
(0) कम्बुश्चासौ कण्ठश्च 4. केबलसमास- प्रकृतिवक्रः, जीमूतस्येव, अधमर्णः, 
(0) कम्बुरिव कण्ठो सस्य सः निसर्गनिपुणः, वागर्थाविव, भूतपूर्वः आदि। 


स्य अतः विकल्प € सही है। 
# अनेकमन्यपदार्थे (2/2/24) सूत्र से 'कम्बुकण्ठः' में बहुब्रीहि स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-255 
समास होगा। 
कम्बुरिव कण्ठो यस्य सः = कम्बुकण्ठः (शङ्क के समान 
कण्ठ वाला) अतः विकल्प 9 सही हैं। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- गोविन्दाचार्य, पेज-973 


. “व्यधिकरण तत्पुरुष’ समास के कितने भेद हैं? 
(A) चार (B) पाँच 


(0) छः (D) सात 


व्याख्या- 
तत्पुरुष के मुख्य दो भेद हैं- 

]. समानाधिकरण 2. व्यधिकरण 

व्यधिकरण के छः भेद हैं- 

द्वितीया तत्पुरुष- कूपपतितः, ग्रामगतः, कृष्णश्रितः, आदि। 
तृतीया तत्पुरुष- हरित्रातः, नखभिन्नः, शङ्कलाखण्डः । 
चतुर्थी तत्पुरुष- द्विजार्थः, गोहितम्‌, गोसुखम्‌, आदि । 
पञ्चमी तत्पुरुष- चोरभयम्‌, व्याप्रभयम्‌, पापमुक्तः आदि । 
षष्ठी तत्पुरुष- मनोविकारः, राजपुत्रः, विद्यालयः आदि । 
सप्तमी तत्पुरुष- काव्यनिपुणः, अक्षशौण्डः, कार्यकुशलः, 
आदि। अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-247, 242 
7. 'कृताधिपत्याम्‌' में समास है- 

(A) तत्पुरुष 

(8) बहुत्रीहि 

(ट) समानाधिकरण तत्पुरुष 
(D) व्यधिकरण तत्पुरुष 


ठ पा के YN रू 


व्याख्या- 


समास समस्त पद | समास विग्रह 
]. तत्पुरुष अर्धपिप्पली | अर्ध पिप्पल्याः 
वेदविद्वान्‌ | वेदं विद्वान्‌ 
जनुषान्धः जनुषा अन्धः 
2. बहुव्रीहि प्रपतितपर्णः | प्रपतितानि पर्णानि यस्य सः 
दीर्घजङ्घः दीर्घ जङ्घे यस्य सः 
त्रिमूर्धः त्रयो मूर्धानो यस्य सः 
कृताधिपत्याम्‌ | कृतं विहितं आधिपत्यम्‌ 
3. समानाधिकरण |नीलोत्पलम्‌ | नीलम्‌ उत्पलम्‌ 
तत्पुरुष (कर्मधारय) |कर्पुरगौरः | कर्पूर इव गौरः 
देवब्राह्मणः | देवपूजको ब्राह्मणः 
4. व्यधिकरण तत्पुरुष|पूर्वकायः पूर्वं कायस्य 
अपरकायः | अपरं कायस्य 
आत्मज्ञानम्‌ | आत्मनः ज्ञानम्‌ 


अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत- किरातार्जुनीयम्‌- रामसेवक दुबे,पेज-68,69 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


88. “परमात्मने नमः’ यहाँ 'नमः' के योग में जो 
विभक्ति है, बह है- 
(A) कारक विभक्ति 


(B) उपपद विभक्ति 
(0) 4 तथा 5 दोनों 
(D) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 

* विभक्ति दो प्रकार की होती है। 
. उपपद विभक्ति 2. कारक विभक्ति 
उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति बलवान्‌ होती 
है। “उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः बलीयसी’ 

भ कारक विभक्ति - क्रिया सम्बन्धी विभक्ति को कारक विभक्ति 
कहते हैं। जैसे - नमस्करोति देवान्‌। 

* उपपद विभक्ति - पद सम्बन्धी विभक्ति को उपपद विभक्ति 

कहते हैं। जैसे - देवाय नमः 

अतः विकल्प 8 सही है। 

सिद्धान्तकौमुदी (कारक प्रकरण)- राममुनि पाण्डेय,पेज-55 


. “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ' सूत्र द्वारा किस विभक्ति 
का निर्देश किया गया है? 

(A) द्वितीया (B) तृतीया 

(0) चतुर्थी (D) पंचमी 


व्याख्या- 

> कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ( 2.3.5 )- अत्यन्त संयोग 
गम्यमान होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्द में द्वितीया 
विभक्ति होती है। काल और मार्ग का यह अत्यन्त संयोग 
गुण, क्रिया, द्रव्य इन तीनों से होता है। 
उदाहरण- मासं कल्याणी, क्रोशं कुटिला नदी। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

> अपवर्गे तृतीया ( 2.3.6 )- अपवर्ग का अर्थ है- क्रिया 
की समाप्ति होने पर फल की प्राप्ति। क्रिया की समाप्ति 
होने पर फल की प्राप्ति हो जाने पर काल और मार्गवाची 
ह अत्यन्त संयोग गम्यमान होने पर तृतीया विभक्ति 

ती हे। 

उदाहरण- अह्ना क्रोशेन वा अनुवाकोऽधीतः। 

> चतुर्थी- स्पृहेरीप्सितः ( 7,4.36 )- स्पृह्‌ धातु के 
योग में ईप्सित पदार्थ की सम्प्रदानसञज्ज्ञा होकर उसमें चतुर्थी 
विभक्ति होती है। 
उदाहरण- पुष्पेभ्यः स्पृहयति। 

> पञ्चमी- पराजेरसोढः ( ।.4.26 )- जि धातु के पूर्व 
परा उपसर्ग लगा हो तो जो असह्य पदार्थ होता है उसको 
अपादान सञ्ज्ञा होती है। 
उदाहरण- अध्ययनात्‌ पराजयते। 

स्त्रोत- अष्टाध्यायी (2.3.5)- ईश्वरचन्द्र, पेज-95 


90. कारक कितने प्रकार के हैं? 
(8) छः 
(0) आठ 


(५) पाँच 
(0) सात 


व्याख्या- 

> कारक छः प्रकार के होते हैं- 
कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च। 
अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्‌।। 

> कारक छः प्रकार के होते हैं- 
]. कर्ता कारक 2. कर्म कारक 3. करण कारक 4. 
सम्प्रदान कारक 5. अपादान कारक 6. अधिकरण कारण 
अतः विकल्प B सही है। 

> पाँच सन्धियाँ- ।. स्वर 2. व्यञ्जन 3. विसर्ग 4. 
स्वादि 5. प्रकृतिभाव 

> सात विभक्तियाँ- ।. प्रथमा 2. द्वितीया 3. तृतीया 4. 
चतुर्थी 5. पञ्चमी 6. षष्ठी 7. सप्तमी। 

> आठ स्त्रीप्रत्यय- डीप्‌, डीष्‌, डीन्‌, टाप्‌, चाप्‌, डाप्‌, 

ऊङ्‌ और ति। 

संस्कृतव्याकरण प्रवेशिका- बाबुराम सक्सेना, पेज 75 


. अपादान कारक में विभक्ति होती है- 
(A) द्वितीया (B) पञ्चमी 
(0) चतुर्थी (D) तृतीया 


व्याख्या- 


> द्वितीया- कर्मणि द्वितीया ( 2.3.2 ) 
‘अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्‌’ अनुक्त कर्म में द्वितीया 
विभक्ति होती है। 
उदाहरण- हरिं भजति - हरि को भजता है। 
गृहं गच्छति - घर को जाता है । 

> पञ्चमी- अपादाने पञ्चमी (2.3.28 )- अनुक्त 
अपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति होती है। 
उदाहरण- ग्रामात्‌ आयाति - गाँव से आता है। 
धावतोऽश्वात्‌ पतति - दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। 

> चतुर्थी- चतुर्थी सम्प्रदाने ( 2.3.3 )- अनभिहित 
सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। 
उदाहरण- विप्राय गां ददाति - ब्राह्मण को गाय देता है। 

> तृतीया- कर्तृकरणयोस्तृतीया ( 2.3.8 )- अनुक्त 
कर्ता तथा करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। 
उदाहरण- रामेण बाणेन हतो बाली - राम के द्वारा बाण 
से बाली मारा गया। 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी (कारक प्रकरण)-राममुनि पाण्डेय, पेज-59 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2040 


श्र 


, "ऋ? में किस प्रत्यय के संयोग से 'अर्य' शब्द 


23] 


बनता है? 
(A) शतृ 
(८) अच्‌ 
व्याख्या- 
शतृ प्रत्यय- “लट: शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे' 
(3..24) अप्रथमान्त अर्थात्‌ द्वितीयान्त आदि के साथ 
समानाधिकरण होने पर लट्‌ के स्थान पर शतृ और शानच्‌ 
होते हैं। परस्मैपदी धातु से शतृ और आत्मनेपदी धातु से 
शानच्‌ प्रत्यय होते हैं। 
उदाहरण- 
भू + शतृ = भवत्‌ (भवन्‌, भवन्ती, भवत्‌) 
पठ्‌ + शतृ = पठत्‌ (पठन्‌, पठन्ती, पठत्‌) 
यत्‌ प्रत्यय- अर्यः स्वामिवैश्ययोः? (3..03) 
स्वामी और वैश्य अर्थ गम्यमान होने पर धातु से यत्‌ 
प्रत्यय होता है। “अर्य” शब्द निपातनसिद्ध है । ण्यत्‌ प्रत्यय 
था पर प्रस्तुत सूत्र से यत्‌ हो गया। 
ऋ + यत्‌ = अर्य। अतः विकल्प '?' सही है। 
अचु प्रत्यय- 'एरच्‌' (3.3.56) तथा 'भयादीनामुपसंख्यानम्‌' 
(वा0) कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा तथा भाव में 
इकारान्त धातुओं में अच्‌ जोड़ा जाता है- 
उदाहरण- जि + अच्‌ = जयः 

नी + अच्‌ = नयः 
क्त प्रत्यय- निष्ठा” (3.2.।02) भूतकालिक अर्थ में 
धातु से परे निष्ठा सञ्ज्ञक प्रत्यय होते हैं। 
क्तक्तवतू निष्ठा' से क्त तथा क्तवतु की निष्ठा सज्ज्ञा होती 
है। उदाहरण- गम्‌ + क्त = गतम्‌ 

पठ्‌ + क्त = पठितम्‌ 

संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना,पेज-477 


(B) यत्‌ 
(D) क्त 


बनता है ? 


१) अण्‌ 
(८) ढक्‌ 


व्याख्या- 
अण्‌ प्रत्यय- 'अश्वपत्यादिभ्यश्च' (4.।.84)- अश्वपति 
आदि समर्थ प्रातिपदिकों से प्राग्दीव्यतीय अर्थो में तद्धित 
अण्‌ प्रत्यय होता है। 
उदाहरण- अश्वपति + अण्‌ = आश्वपतम्‌ 

गणपति + अण्‌ = गाणपतम्‌ 


(8) यत्‌ 
(D) क्त 


232 संस्कृतगड़ा, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


> यत्‌ प्रत्यय- अचो यत्‌’ (3..97) अच्‌ प्रत्याहार के व्याख्या- 
वर्ण अन्त में हों ऐसे धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता है । इदम्‌ ( यह ) स्त्रीलिङ्ग 
उदाहरण- चि + यत्‌ = चेयम्‌ एकवचन द्विवचन बहुवचन 
जि + यत्‌ = जेयम्‌ इयम्‌ इमाः 
नी + यत्‌ = नेयम्‌ इमाम्‌,एनाम्‌ | इमे/एने इमाः/एनाः 
> ढक प्रत्यय- स्त्रीभ्यो ढक (4..20) - अपत्य अर्थ अनया,एनया | आभ्याम्‌ आभिः 
में सतरप्रत्ययान्त प्रातिपदिक से ढक्‌ प्रत्यय होता है। अस्यै आभ्याम्‌ आभ्यः 
उदाहरण- भगिनी + ढक्‌ = भागिनेयः अस्याः आभ्याम्‌ आभ्यः 
द्रौपदी + ढक्‌ = द्रौपदेयः अस्याः अनयोः,एनयोः | आसाम्‌ 
सुपर्णा + ढक्‌ = सौपर्णेयः अस्याम्‌ अनयोः,एनयोः | आसु 
अतः विकल्प € सही है। + इयम्‌ रूप इदम्‌ प्रातिपदिक स्त्रीलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचन 


> क्त प्रत्यय- निष्ठा (3. 2. 02) - भूतकालिक अर्थ में का रूप है अतः विकल्प '3' सही है। 


धातु से परे निष्ठा सञ्ज्ञक प्रत्यय होते हैं। इदम्‌ ( यह ) पुल्लिङ्ग 


क्तक्तवतू निष्ठा' से क्त तथा क्तवतु की निष्ठासञ्ज्ञा होती है। 


उदाहरण- छिद्‌ + क्त = छिन्नः इमौ,एनौ इमान्‌, एनान्‌ 
भिद्‌ + क्त = भिन्नः। आभ्याम्‌ एभिः 


स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-274 अस्मै आभ्याम्‌ 
आभ्याम्‌ 
अनयोः, एनयोः 
अस्मिन्‌ | अनयोः,एनयोः 
इदम्‌ ड्मे इमानि 
इदम्‌ इमे/एने इमानि/एनानि 
शेष रूप पुल्लिङ्ग के समान होंगे। 
स्त्रोत- संस्कृतव्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-28 


94. कृष्ण का षष्ठी द्विवचन में रूप बनेगा- 


(^) कृष्णस्य (उ) कृष्णौ 
(0) कृष्णानाम्‌ (D) कृष्णयोः 


व्याख्या- कृष्ण शब्द अकारान्त ल्लिडः 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
कृष्णौ कृष्णाः 
कृष्णौ कृष्णान्‌ 
कृष्णाभ्याम्‌ | कृष्णैः 


96. “सर्व ' के पञ्चमी एकवचन पुँल्लिङ्ग में रूप बनेगा- 
(A) सर्वस्मात्‌ (8) सर्वात्‌ 
(0) सर्वस्य (D) सर्वाः 


कृष्णाभ्याम्‌ | कृष्णेभ्यः 
कृष्णाभ्याम्‌ | कृष्णेभ्यः 
कृष्णयोः | कृष्णानाम्‌ 
कृष्णयोः 


हे कृष्णौ! शी 


सर्वी 


कृष्ण शब्द का षष्ठी द्विवच् णयोः रूप ब सर्वाभ्याम्‌ 
अतः विकल्प 7 सही है। सर्वस्मै सर्वाभ्याम्‌ 
स्त्रोत- रूपचन्द्रिका- ब्रह्मानन्द त्रिपाठी सर्वाभ्याम्‌ 


सर्वयोः 
सर्वयोः 
हे सर्वी! 


95. 'इयम्‌' किस लिङ्ग का रूप है? 
(^) पुँल्लिङ्ग (0) स्त्रीलिङ्ग 


(©) नपुंसकलिङ्ग (0) स्त्रीलिङ्ग व पुँल्लिङ्ग दोनों अतः विकल्प 4 सही है 
स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी,पेज-4 44 


97. “नृ' शब्द के प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है- 
(A) नरः (8) ना 


(0नः (D) नूः 
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]00.'चोरयति' में धातु है- 


(A) चोर्‌ (8) चुर्‌ 
(0) चोरय्‌ (0) इनमें से कोई नहीं 


नरः 

चन्‌ 

नृभिः 

नृभ्यः 

नृभ्यः 

नृणाम्‌/ नृणाम्‌ 


न्यु 
हे नर: ! 


अतः विकल्प ३ सही है। 
स्त्रोत-बृहछब्दकुसुमाकर- हरेकान्तमिश्र,पेज-22 


98. 'कवि' शब्द के चतुर्थी एकवचन में होता है- 
(A) कवयः (B) कविना 
(0) कवये (D) कवौ 


कवी 

कविभ्याम्‌ 
कविभ्याम्‌ 
कविभ्याम्‌ 


अतः विकल्प € सही 
स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका - बाबूराम सक्सेना, पेज-73 


99. दुह्‌ धातु के लट्लकार मध्यमपुरुष बहुबचन का 
रूप है- 


(A) (8) दुहथः 
(८) 00) दुग्ध 


व्याख्या- 


दुह- प्रपूरणे धातु, सकर्मक, अनिट्‌, उभयपदी 


( परस्मैपदी ) 
दोग्धि दुग्धः दुहन्ति 
धोक्षि दुग्धः दुग्ध 
दोहि दुहवः दुहमः 
अतः विकल्प D सही है। 
स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-62 


. ददामि' किस धातु का रूप है? 


व्याख्या- 

चुर्‌- स्तेये, चुरादिगण, सकर्मक, सेट्‌, उभयपदी। 

चुरादिगण की प्रथम धातु 'चुर' धातु है। इस गण में 47 

धातुएँ है। इस गण में धातु और प्रत्यय के बीच में अय्‌ 

(णिच्‌) जोड़ दिया जाता है तथा उपधा के हृस्व स्वर (अ) 

को छोड़कर गुण हो जाता है और यदि ऐसा अ हो जिसके 

बाद संयुक्ताक्षर न हो तो उसको और अन्तिम स्वर को 

वृद्धि सञ्ज्ञा हो जाती है। 

जैसे- चुर्‌ + अय्‌ + ति = चोरयति 
लट्लकार 

चोरयति चोरयतः चोरयन्ति 

चोरयसि चोरयथः चोरयथ 

चोरयामि चोरयावः चोरयामः 

अतः विकल्प B सही है। 

रुचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-]85 


(A) दद्‌ (8) धा 
(©) दा (D) दध 


व्याख्या- 
दा धातु, जुहोत्यादिगण, सकर्मक, अनिट्‌, उभयपदी। 
इस गण में 24 धातुएँ पढ़ी गई हैं। 


लट्‌ लकार 

ददाति दत्तः ददति 
ददासि दत्थ दत्थ 
ददामि दद्वः दद्मः 


अतः विकल्प € सही है। 
रचनानुवादकोमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-]67 


निम्नाङ्कित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन-सा है? 
(A) कृष्णा अश्वः धावति 
(B) कृष्णः अश्वं धावति 
(८) कृष्णम्‌ अश्वं धावति 
(D) कृष्णः अश्वः धावति 


]04. 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्या- 
निम्नलिखित विकल्पों में विकल्प १)” में कृष्ण अश्व का 
विशेषण है तथा धावति क्रिया है। इस वाक्य में धावति 
क्रिया के द्वारा कर्ता अश्व उक्त है इसलिए. प्रातिपदिकार्थलिङ्ग- 
परिमाणवचनमात्रे प्रथमा (2/3/46)' सूत्र से प्रातिपदिक 
अश्व में प्रथमा विभक्ति होगी तथा विशेष्य के अनुसार 
विशेषण की भी विभक्ति होती है इसलिए “कृष्णः अश्वः 
धावति’ यह वाक्य शुद्ध है। 

अतः विकल्प 7 सही है। 

संस्कृतव्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-37 


“निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध है? 


(A) सूर्ये अस्ते गते गोपा गृहम्‌ अगच्छन्‌ 


(उ) सूर्ये अस्तं गते गोपाः गृहम्‌ अगच्छन्‌ 
(0) सर्यस्य अस्ते गते गोपाः गृहम्‌ अगच्छन्‌ 
(0) सूर्यस्य अस्तं गते गोपाः गृहम्‌ अगच्छन्‌ 


व्याख्या- 
यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ( 2.3.37 ) जहाँ एक 
क्रिया के घटित होने पर ही दूसरी क्रिया घटित हो वहाँ 
पहली क्रिया के आश्रयवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति 
होती है। सूत्र में भाव” शब्द का अर्थ है- क्रिया। 

सूर्ये अस्तं गते गोपाः गृहम्‌ अगच्छन्‌। 

सूर्य के अस्त होने पर ग्वाले घर गये। 

प्रस्तुत उदाहरण में पहली क्रिया है- सूर्य का अस्त होना” 
तथा दूसरी क्रिया है- “ग्वाले का घर जाना' अतः पहली 
क्रिया में सप्तमी विभक्ति हुई इसीप्रकार- रामे वनं गते 
दशरथः प्राणान्‌ तत्याज। राम के वन चले जाने पर दशरथ 
प्राण त्याग दिए। 

अतः विकल्प 9 सही है। 


शुद्ध वाक्य चुनिए- 
(A) शिष्याय व्याकरणं बोधयति 
(B) शिष्याय वेदं पाठयति 


(८) शिष्यं व्याकरणं बोधयति 
(D) शिष्यं वेदाय पाठयति 


व्याख्या- 
पाणिनि ने द्विकर्मक धातुओं दुह, याच्‌, पच्‌, दण्ड, रुध्‌, 
प्रच्छ, चि, ब्रु, शास्‌, जि, मथ्‌, मुष्‌, नी, ह, कृष्‌, वह्‌ 
इन 6 धातुओं के गौणकर्म में “अकथितं च' (/4/57) 
सूत्र से कर्मसंज्ञा और “कर्मणि द्वितीया” सूत्र से द्वितीया 
विभक्ति होती है- 


व्याख्यास्मि 


* शिष्यं व्याकरणं बोधयति। यह वाक्य शुद्ध है क्योंकि 6 


धातुओं में ब्रू अर्थ वाली बुध्‌ धातु है। इसके गौणकर्म 
शिष्य में “अकथितं च से तथा “व्याकरणं “ में कर्तुरीप्सितमं 
कर्म से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया (2/3/2) से 
द्वितीया विभक्ति हुई है। 

अतः विकल्प ' € सही है। 


स्त्रोत- अष्टाध्यायी (.4.52)- ईश्वरचन्द्र, पेज-।30 


05.शुद्ध वाक्य चुनिए- 
(A) श्यामा गीतं श्रृण्वती नृत्यति 
(उ) श्यामा गीतं शृण्वन्ती नृत्यति 


(0) श्यामा गीतं श्रुवन्ती नृत्यति 
(0) श्यामा गीतं श्रुवन्ती नर्तते 


व्याख्या- 
श्यामा गीतं शृण्वती नृत्यति। यह वाक्य शुद्ध है क्‍योंकि 
इसमें श्रु धातु के शतृ प्रत्ययान्त रूप में नुम्‌ का आगम नहीं 
होता है। अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- संस्क्रतगङ्गा वस्तुनिष्ठ संस्कृतव्याकरणम्‌- सर्वज्ञभूषण, पेज-230 


06. भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति? का भाववाच्य में 


रूपान्तरण होगा- 

(A) भवद्भिः कुत्र भवितारः? 
(8) भवद्भिः कुत्र भविष्यते? 
(0) भविद्धः कुत्र भविष्यते? 
(D) भवता कुत्र भविता? 


व्याख्या- 
“भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति?’ इस वाक्य में भू धातु अकर्मक 
है तथा वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तन करने पर अनुक्त 
कर्ता में तृतीया तथा क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन में 
होती है इसलिए भाववाच्य में भवदूभिः कुत्र भविष्यते” 
सही रूपान्तरण है। अतः विकल्प B सही है। 


स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज- 52 


07. अहं तब गृहं विचेष्यामि’ का कर्मवाच्य में 


रूपान्तरण होगा- 
(A) मया तव गृहं विचेष्ये 


(8) मया तव गृहं विचेतास्मि 
(0) मया तब गृहं विचेतामहे 
(D) मया तव गृहं विचेष्यते 


व्याख्या- 
कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में रूपान्तरित करते समय कर्त्ता में 
तृतीया तथा कर्म उक्त होने के कारण कर्म में प्रथमा विभक्ति 
होती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म का अनुसरण करती है। 
कर्तृवाच्य- अहं गृहं विचेष्यामि। कर्मवाच्य- मया तव गृहं 
विचेष्यते। अतः विकल्प 7 सही है। 

बृहद्‌ अनुवाद चन्द्रिका- चक्रधर नौटियाल, पेज-350 


. “माता पुत्रं प्रीणाति’ का कर्मवाच्य होगा- 
(A) मात्रा पुत्रं प्रीण्यते 


(8) मात्रा पुत्रः प्रीयते 
(0) मात्रा पुत्रः प्रीणायते (0) मात्रा पुत्रः प्रीणीयते 


व्याख्या- 
कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। 

कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। 

कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त (अकथित) होने के कारण 
'कर्तृकरणयोस्तृतीया' (2/3/48) से अनुक्त कर्ता तथा 
करण में तृतीया विभक्ति होती है। 

कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है। अर्थात 
क्रिया के द्वारा कर्म उक्त होता है और जो भी उक्त होता है 
उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। 

कर्तृवाच्य- माता पुत्रं प्रीणाति। 

कर्मबाच्य- मात्रा पुत्रः प्रीयते। 

अतः विकल्प ' 8' सही है। 

बृहद्धातुकुसुमाकर- हरेकान्त मिश्र, पेज-420 


, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन-सी विभक्ति होती है? 


(B) द्वितीया 
(0) इनमें से सभी 


(A) प्रथमा 
(0) तृतीया 


व्याख्या- 
कर्मबाच्य- सकर्मक धातुओं से ही कर्मवाच्य होता है। 
इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म के अनुसार ही क्रिया 


. सोलहवाँ बालक पढ़ता है', का संस्कृत में अनुवाद 
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कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के 
अनुसार होती है। 

उदाहरण- बालकः गृहं गच्छति, अहं पुस्तकानि पठामि 
भाववाच्य- अकर्मक धातु से भाववाच्य होता है, सकर्मक 
धातु से नहीं। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया होती है, क्रिया 
में प्रथम पुरुष एकवचन या नपुंसकलिङ्ग एकवचन। धातु 
के अन्त में यक्‌ (य) लगाकर रूप चलाते हैं। 
उदाहरण- रामेण स्थीयते, बालिकाभिः भूयते। 
रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-275 


होगा- 
(A) षोडशतमः बालकः पठति 
(B) षोडशः बालकः पठति 

(0) षडदशतमः बालकः पठति 
(D) षोडशं बालकः पठति 


व्याख्या- 


सोलहवाँ बालक पढ़ता है। षोडशः बालकः पठति। 
तस्य पूरणे डट्‌ ( 5/2/48 )- सूत्र से संख्यावाचक 
षष्ठ्यन्त प्रातिपदिक से पूरण अर्थ में तद्धित संज्ञक डट्‌ 
प्रत्यय होता है। 

डट्‌ के डकार की 'चुटू' से तथा टकार की हलन्त्यम्‌” से 
इत्संज्ञा तस्य लोपः’ से लोप होकर अ' बचा “सुपो 
धातुप्रातिपदिकयोः' से प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ का लुक्‌ 
कर देने पर घोडशन्‌ अ अब डित्‌ परे रहते टेः” सूत्र द्वारा 
भसंज्ञक टि (अन्‌) का लोप कर देने पर षोडश अ = 
षोड़श सु विभक्ति एवं रुत्व विसर्ग करने पर षोडशः शब्द 
बना। अतः पूरण अर्थ मे “षोडशः” शब्द शुद्ध है। 

अतः विकल्प 3 सही है। 

वस्तुनिष्ठ संस्कृतव्याकरणम्‌ - सर्वज्ञभूषण, पेज-257 


. “षट्सप्ततिः' का अर्थ है- 


के लिङ्ग विभक्ति और वचन होते हैं। कर्मवाच्य के कर्म १ 

में प्रथमा होती है, कर्त्ता में तृतीया तथा क्रिया कर्म 64 ele 

के अनुसार कर्मवाच्य में लट्‌ आदि में धातु के अन्त में 

यक्‌ (य) प्रत्यय लगता है। (A) 76 - षट्सप्ततिः 
कर्मवाच्य के उदाहरण- रामेण पुस्तकं पठ्यते, (B) 67 - सप्तषष्टिः 
बालिकया चित्रम्‌ दृश्यते। (C) 660 - षष्ट्यधिकषट्शतम्‌ 
अतः विकल्प € सही है। (D) 607 - सप्ताधिकषट्शतम्‌ 


कर्तृवाच्य- कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता मुख्य होता है। अतः विकल्प 4 सही है। 
कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप चलता है। कर्तृवाच्य में स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-।3] 


संस्कृतगड्ठा, दारागञ्ज, प्रयागराज 


4 2.“ पचास' को संस्कृत में कहा जाता है- 


(A) पञ्चदश (उ) पञ्चाशत्‌ 

(0) पञ्चशतम्‌ (D) इनमें से कोई नहीं 
व्याख्या- 

पञ्चदश - 5 

पञ्चाशत्‌ - 50 

पञ्चशतम्‌ - 500 


अतः विकल्प 9 सही है। 
संस्कृतव्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-53 


, कौन-सा कथन गलत है- 


(A) संस्कृत में बचनों की संख्या है- तीन 
(8) संस्कृत में पुरुषों की संख्या है- तीन 


(©) संस्कृत में लिड्*ों की संख्या है- तीन 
(0) संस्कृत में कारकों की संख्या है- तीन 


व्याख्या- 
संस्कृत में वचनों की संख्या तीन है- 

].एकवचन 2.द्विवचन 3.बहुवचन 

संस्कृत में पुरुषों की संख्या तीन है- 

॥.प्रथमपुरुष 2.मध्यमपुरुष 3.उत्तमपुरुष 

संस्कृत में लिङ्गों की संख्या तीन है- 

॥.पुल्लिद्ठ 2.स्रीलिङ्ग 3.नपुंसकलिङ्ग 

संस्कृत में कारकों की संख्या छः है- 

'कर्त्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च। 

अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्‌।।' संस्कृत में 
कारकों की संख्या छः है तीन नहीं। 

अतः विकल्प 7 सही है। 


स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी (कारकप्रकरण)- राममुनि पाण्डेय, पेज-] 7 


4. भाषा की उत्पत्ति विषयक 'रणन-सिद्धान्त' के 
मूल प्रवर्तक स्वीकार किये जाते हैं- 


(4) रूसो 
(0) प्लेटो 


(3) सुसमिल्श 
(D) न्वारे 


V १/ १/ 


V NN 


व्याख्या- 
म सिद्धान्त 
रूसो संकेत सिद्धान्त (निर्णयवाद) एग्रीमेन्ट थ्योरी 
सुसमिल्श | दिव्योत्पत्ति-सिद्धान्त ( DIVINE THEORY) 
प्लेटो रणन-सिद्धान्त (धातु सिद्धान्त, अनुरणन 
सिद्धान्त, अनुरणनमूलकतावाद,डिंग-डांगवाद 
न्वारे श्रम-ध्वनि सिद्धान्त 
(श्रमापहार मूलकतावाद,यो हे हो वाद) 
रेवेज संपर्क सिद्धान्त 
हेनरी स्वीट | समन्वय-सिद्धान्त 
भर्तृहरि प्रतिभा-सिद्धान्त 


अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-68 


]5. ग्रिम नियम के अनुसार निम्न जर्मन (THREE) 


का उच्च जर्मन में परिवर्तित रूप है- 
(A) DREE (B)THREI 
(OTHRI (D) DREI 
व्याख्या- 
ग्रिम नियम में ध्वनि परिवर्तन का क्रम- 
क, त्‌, प्‌ 

(अघोष अल्पप्राण) 
ग्‌ ,द्‌,ब खू (ह),थ, फ्‌, 
घोष अल्पप्राण घ्‌, ध्‌, भ्‌ (महाप्राण) 


ग्रिम नियम के प्रथम ध्वनि-परिवर्तन में मूलभारोपीय भाषा 
की निम्नलिखित ध्वनियों की अंग्रेजी और जर्मन भाषा में 
ये ध्वनियाँ हो जाती हैं- क्‌, त्‌, प्‌, को ह्‌ (ख) थ्‌, फ्‌, 
(प्रथम को द्वितीय) घ्‌, ध्‌, भ्‌, को ग्‌, द्‌, ब्‌, (चतुर्थ को 
तृतीय) तथा ग्‌, द्‌, ब्‌, को क, त्‌, प्‌, (तृतीय को प्रथम) 
वर्ण हो जाता है। 

उदाहरण- ध्वनि परिवर्तन 


अँग्रेजी जर्मन अर्थ 
Th-dद Three Drei तीन 
Thick Dik मोटा 


अतः विकल्प D सही है। 


स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-245 


6. समाक्षर लोप' की अवधारणा प्रस्तुत की- 
( 4 ) सर विलियम जोन्स ने 
( ३) ब्लूमफील्ड ने 


( € ) मैक्समूलर ने 
(D) वर्नर ने 


व्याख्या- 

सर विलियम जोन्स ने 7786 ई0 में संस्कृत भाषा का 
अध्ययन करते समय संस्कृत की लैटिन और ग्रीक से 
अनेक अंशों में समानता प्राप्त की और इसके तुलनात्मक 
अध्ययन पर बल दिया। 

ब्लूमफील्ड ( समाक्षर लोप )- जहाँ पर दो समान ध्वनियाँ 
एक के बाद दूसरी आती हैं,वहाँ पर उच्चारण की सुविधा 
के लिए उनमें से एक का लोप कर दिया जाता है। यह 
नाम अमेरिकन भाषाविज्ञानी 'प्रो0 ब्लूमफील्ड” ने दिया है। 
जैसे- जहीहि - जहि, नाककटा - नकटा, खरीददार - 
खरीदार, हिरण्यमय - हिरण्मय आदि- 

रणन सिद्धान्त ( DING DONG THEORY ) इस 
सिद्धान्त को धातु सिद्धान्त या अनुकरणन सिद्धान्त आदि 
नामों से निर्दिष्ट किया गया है। इसके मूल प्रवर्तक प्लेटो थे 
इसको हेस ने आगे बढाया और मैक्समूलर ने व्यवस्थित 
रूप दिया। 

कार्ल वर्नर- जर्मन भाषाशास्त्री हैं। इन्होंने ग्रिम-नियम 
का संशोधन किया। ग्रिम नियम के जो अपवाद रह गये थे 
उनके विषय में वर्नर ने ज्ञात किया है कि ग्रिम - नियम का 
आधार उदात्त स्वर था। 

अतः विकल्प ' B' सही है। 

स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-235 


(A) 


(3) 


(८ 


~ 


(D 


~ 


7. सांख्य के अनुसार प्रमाण है- 
(A) प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति 
(3) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 
(0 प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द 

(0) प्रत्यक्ष, उपमान, शब्द 


व्याख्या- 


सांख्य के अनुसार प्रमाण- 
दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌। 
त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि।। (सां. का.-4) 
इश्वरकृष्ण विरचित सांख्यकारिका में सांख्य के तीन प्रमाण 
हैं- . दृष्ट 2. अनुमान 3. आप्तवचन (शब्द) 
अतः विकल्प '0' सही है। 

स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.-4) राकेश शास्त्री, पेज-] 2 
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विभिन्न दर्शनों में स्वीकृत प्रमाण 
च्य प्रमाण नाम 
* चार्वबाक-! प्रत्यक्ष 
* बौद्ध दर्शन-2 प्रत्यक्ष, अनुमान 
*% सांख्य, योग-3 प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द 
* न्याय - वैशेषिक-4 प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 


शब्द 


न प्रभाकर मीमांसक-5 प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 


शब्द, अर्थापत्ति 
अ भाइ मीमांसक-6 प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द, अर्थापत्ति, अभाव 
भः पौराणिक-8 प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, 


सम्भव, एऐतिह्य। 


78. सांख्य के अनुसार पुरुषार्थ है- 
(A) धर्म और काम (8) भोग और अपवर्ग 
(D) अर्थ और मोक्ष 


(0) धर्म और मोक्ष 


व्याख्या- 
सङ्घातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌। 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च 

(सां. का.-7) 

भ ईश्वरकृष्ण ने “सांख्यकारिका” में पुरुष की सत्ता की सिद्धि 
के लिए पाँच कारण गिनायें हैं- 

. संघातकारी बुद्ध्यादि पदार्थ पर अर्थात्‌ अपने से भिन्न के 

लिए होने से 

सत्वादि त्रिगुण का अत्यन्ताभाव होने से 

अधिष्ठियों का अधिष्ठाता होने से। 

भोक्ता होने से तथा 

कैवल्य (अपवर्ग) के लिए प्रवृत्त होने से जड़ भिन्न चेतनतत्व 

पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। 

अतः विकल्प '8' सही है। 

स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.-4)- राकेश शास्त्री, पेज-56 


फा PD (७००2 bb 


49. कैवल्य को प्राप्त करने वाला-वाली है- 
(A) पुरुष 


(B) प्रकृति 


(0) मन (D) अहङ्कार 
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व्याख्या- 
(A) ईश्वरकृष्णकृत “सांख्यकारिका' में पुरुष को कैवल्य प्राप्त 
करने वाला कहा गया है- 
“'पुरुषो5स्ति भोक्तृभावात्‌ कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च'' 
(सां. का.-7) 
अर्थात्‌- पुरुष भोग्यों का भोक्ता होने से तथा कैवल्य- 
प्राप्त्यर्थ प्रवृत्त होने से जड़भिन्न चेतनतत्व पुरुष की सत्ता 
सिद्ध होती है। अतः विकल्प 4 सही है। 
(उ) सांख्य में प्रकृति कार्यों का सीमित परिमाण होती है- 
भेदानां परिमाणात्‌, समन्वयत्वात्‌ शक्तितः प्रवृत्तश्च 
(सां. का. 5) 
(ट) सांख्य में मन को संकल्प करने वाला कहा गया है- 
“उभयात्मकमत्र मनः सङ्कल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्‌’ 
(सां. का. 27) 
(D) सांख्य में अहङ्कार को एकादश इन्द्रियों तथा पञ्चतन्मात्राओं 
को उत्पन्न करने वाला कहा गया है- 
'एकादशकश्च गणस्तन्मात्रपञ्चकश्चैव' (सां. का. 24) 
स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.-7)- राकेश शास्त्री, पेज-56 


20. मन किस प्रकार की इन्द्रिय है? 
(A) कर्मेन्द्रिय 


(B) ज्ञानेन्द्रिय 


(0) उभयात्मक (0) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 
ईश्वरकृष्ण कृत सांख्यकारिका में इन्द्रियों की चर्चा निम्नवत्‌ है- 
(^) “वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः।”(सां. का. 26) 
वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रिया हैं। 
(8) “बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्रप्राणरसनत्वगाख्यानि” । 

(सां. का.-26) 

चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वचा ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। 
(2) “उभयात्मकमत्र मनः सङ्कल्पमिन्द्रियं च साधर्म्यात्‌” । 

(सां. का. 27) 
ग्यारह इन्द्रियों में से मन उभयात्मक है अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रयों 
का प्रवर्तक होने से ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रियों का प्रवर्तक 
होने से कर्मेन्द्रिय है। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.-7)- राकेश शास्त्री, पेज-84 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


2.न्याय वैशेषिक स्वीकार करता है- 
(A) स्वतः प्रामाण्य, परतः अप्रामाण्य 
(B) परतः प्रामाण्य, स्वतः अप्रामाण्य 


(0) स्वतः प्रामाण्य, स्वतः अप्रामाण्य 
(D) परतः प्रामाण्य, परतः अप्रामाण्य 


व्याख्या- 

( 4) मीमांसादर्शन- स्वतः प्रामाण्य, परतः अप्रामाण्य 

(5 ) बौद्धदर्शन- परतः प्रामाण्य, स्वतः अप्रामाण्य 

( 0) सांख्यदर्शन- स्वतः प्रामाण्य, स्वतः अप्रामाण्य 

(0) न्यायवैशेषिक दर्शन- परतः प्रामाण्य, परतः अप्रामाण्य 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत-भारतीय दर्शन- चन्द्रधर शर्मा, पेज-93 


22. वेदान्तसार के अनुसार उपासना का परम प्रयोजन है- 
(A) चित्त की शुद्धि (8) चित्त की एकाग्रता 


(0) पाप का विनाश (0) पितृलोक की प्राप्ति 


व्याख्या- 
श्रीमत्सदानन्द वेदान्तसार में नित्य आदि कर्मों के परम 
प्रयोजन तथा अवान्तर प्रयोजन का वर्णन करते हैं- 

(4) नित्यादि कर्मों का प्रयोजन- बुद्धिशुद्धि ` नित्यादीनां 

बुद्धिशुद्धिः।' 

उपासना कर्मों का परम प्रयोजन- चित्त की एकाग्रता है 

“परं प्रयोजनमुपासनानां तु चित्तैकाग्र्यम्‌''। 

अ “नित्यनैमित्तिकयोरुपासनानां चावान्तरफलं 

पितृलोकसत्यलोकप्राप्तिः ।” 

नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त एवं उपासना कर्मों का अवान्तर 

(गौण) प्रयोजन पितृलोक एवं सत्यलोक की प्राप्ति करना है। 

“प्रायश्चित्तानि- पापक्षयसाधनानि चान्द्रायणादीनि।'” 

प्रायश्चित्त कर्म (चान्द्रायण आदि ) पाप का विनाश करणने 

के लिए किया जाता है। 

अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-7-78 


(B) 


(C) 


23. श्रीमदभगवद्गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म 
करना चाहिए- 
(A) कीर्ति के लिए 
(0) सुख के लिए 


(B) लोकसंग्रह के लिए 
(D) स्वर्ग के लिए 


व्याख्या- 
श्रीमद्भगवद्गीता के तृतीय अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्जुन से कहते हैं- 

“सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलेकिसङ्ग्रहम्‌। ।” 

(गीता 3/25) 
जिसप्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते 
हैं, उसी प्रकार विद्वानों को चाहिए कि वे अनासक्त होकर 
लोकसडग्रह के लिये कर्म करें। 
अतः विकल्प 5 सही है। 
स्त्रोत- श्रीमद्भगवद्गीता (3.25) 


]24. महाभारत के सन्दर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? 
(A) इनमें तीन लाख शलोक हैं। 


(8) इसकी कथावस्तु अठारह पर्वो में विभक्त है। 
(0) यह पौराणिक उपन्यास है। 
(D) यह विश्व का सबसे बड़ा खण्डकाव्य है। 


व्याख्या- 
भगवान्‌ वेदव्यासकृत महाभारत’ की कथावस्तु 38--पर्वो 
में विभक्त है। इसमें कुल एक लाख श्लोक हैं। 


4. आदिपर्व - 233 अध्याय 

2. सभापर्व - 8 अध्याय 

3. वनपर्व - 3१5 अध्याय 

4. विराटपर्व - 72 अध्याय 

5. उद्योगपर्व - 96 अध्याय 

6. भीष्मपर्व - ॥22 अध्याय 

7. द्रोणपर्व - 202 अध्याय 

8. कर्णपर्व - 96 अध्याय 

9. शल्यपर्व - 65 अध्याय 

70. सौप्तिकपर्व - ॥8 अध्याय 

44. स्त्रीपर्व - 27 अध्याय 

42. शान्तिपर्व - 365 अध्याय (सबसे बड़ा पर्व) 
3. अनुशासनपर्व - 68 अध्याय 

१4. आश्वमेधिकपर्व - १443 अध्याय 

१5. आश्रमवासिकपर्व - 39 अध्याय 

१6. मौसलपर्व - 8 अध्याय 

7. महाप्रस्थानिकपर्व - 3 अध्याय (सबसे छोटा पर्व) 
8. स्वर्गारोहणपर्व - 5 अध्याय 


महाभारत को “शतसाहस्रीसंहिता” भी कहते हैं। 

महाभारत का सबसे बड़ा पर्व “शान्तिपर्व? तथा सबसे 
छोटा पर्व 'महाप्रस्थानिकपर्व है। 

अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 'र।7-78 


% ई 
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साथ सुमेलित कीजिए- 
क-वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः ॥ -कालिदास 
ख-दिष्टया वर्धसे 2-भर्तृहरि 
ग-कोऽन्यो हुतवहाद्‌ दग्धुं प्रभवति  3-भवभूति 
घ-न्यास्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः 4-भारवि 

क घ 

(A) 

(B) 

(८) 

(0) 

व्याख्या- 

सूक्तियों का कवि सम्बन्धी सुमेलित क्रम- 


(॥) वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः (किरात0 .8)- भारवि 
भारवि कृत किरातार्जुनीयम्‌ के प्रथमसर्ग में वनेचर युधिष्ठिर 
से कहता है कि दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार की मित्रता 
अच्छी नहीं होती है। 

(2) दिष्टया वर्धसे (उत्तरराम0 अङ्क -3)- भवभूति 
उत्तररामचरितम्‌ के तृतीय अङ्क में राम कहते हैं कि भाग्य 
से तुम बढ़ रही हो। 

(3) कोऽन्यो हुतवहाद्‌ दग्धुं प्रभवति (अभि0शा0 अंक -4)- 
कालिदास 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थं अङ्क में अनसूया प्रियंवदा 
से कहती है- कि अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला 
सकता है? 

(4) न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः (नीतिशतकम्‌- 
75)- भर्तृहरि 
भर्तृहरि नीतिशतकम्‌ के धैर्यपद्धति में धीरपुरुष के विषय में 
कहते हैं कि- धीरपुरुष न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित 
नहीं होते हैं। 
उपर्युक्त विकल्पों में विकल्प € सही है। 


स्त्रोत-  .किरातार्जुनीयम्‌ (/8) 


2 .उत्तररामचरितम्‌ (अङ्क - 3) 
3 .अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-485 
4.नीतिशतकम्‌ (श्लोक-75) 


240 संस्कृतगड़, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 
उत्तरमाला 


L.C 2.C 3.C 4.D 5.6 6.) 7.८ 8.4 9.D I0.C 4.8 I2.A 

I3.B ॥५.८ 5.0 I6.A I7.B 86.02 I9D 20.8 2Il.B 22.6 23.6 24.C 

25... 26.8 27. 28.8 29.8 ३30.4 ३।D 32.” 33.8 34.6 उ5.8 36.4 

37८ 38. 39.53 40.02 4I.B 42.6. 43.02 44.6. 45... 40.6. 47.3 48.90 

49B 50.5 SLD 52.6. 53.6. 54.6. 55.8 56.6. 57.6 58.6 59.0 60.8 

6l.B 62.6. 63.8 64.C 65.6. 66.8 067.8 68.54 069... 70.6. 7l.B 72.5 

73.& 74.5 75.8 76.6. 77.58 78.8 79.8 80.8 $5I.D 82.6. 83.02 84.3 

865... 86.6. 67.5 88.8 89.4 90.8 १।.B 92.8 १3३. 94.02 95.5 96.4 

97.8 98... 99.0 ।00.,3 I0LC ।02.0 ।03,.3 ।04.८ I05.A ]06.B I07.D ।08.3 
I09.C II0.B IIIA II2.B II3.D II4.C II5S.D II6.B II7.C II8.B II9.A I20.C 
2I.D I22.B I23.B I24.B I25.C 


mlm 


अबकी बार सबका उद्धार 


UP-TET, C-TET, TGT, PGT, UGC, 
DSSSB, MPL IT, IIT, RPSC ग्रेड L IL, II 
सर्वश्रेष्ठ सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ कक्षाऐं 


Sanskritganga Online Classes 


सम्पर्क सूत्र 


800454509] , 8004545092 
8004545096 , 7800]38404 
9839852033 , 7909859564 
8004545095 , 6307455073 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 20]7 24I 


8. १ प्रवक्ता (PGT) संस्कृत 20II 


07. 'आर्तत्राणाण बः शस्त्रं न प्रहतुंमनागसि ' 


02. 'दिष्ट्या धूमाकुलितदृष्टेरपि यजमानस्य पावक 


अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में यह कथन है- 


(A) गौतमी 
(0) वैखानस 


(B) मातलि 
(D) राजा का सारथि 


व्याख्या- 
कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के प्रथम अङ्क में 
राजा दुष्यन्त द्वारा मृग का शिकार करने के अवसर पर 


एवाहुतिः पतिता।' इस दृष्टान्त द्वारा किसने अपनी 
कृतार्थता स्वीकार की है- 

(A) कण्व (B) गौतमी 

(0) मातलि (D) शकुन्तला 


व्याख्या- 


हे > महाकवि कालिदास द्वारा अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ 

वैखानस कहते हैं- अङ्क में का 
| ; में महर्षि कण्व द्वारा शकुन्तला से कही गई बात को 

तत्‌ साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहर सायकम्‌। किट त गत कहती है. 
आर्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि॥ (अभि. .]) तास 
अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को उतार दिष्ट्या धूमाकुलितदृष्टेरपि यजमानस्य पावक 
लीजिए आपका शस्र दुःखितों की रक्षा के लिए है निरपराधों एवाहुतिः पतिता' (अभि.अङ्क-4) 
पर प्रहार के लिए नहीं। सौभाग्य से धुएँ से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के षष्ठ अङ्क में राक्षसों के वधार्थ ठीक अग्नि में पड़ी। यह बात महर्षि कण्व शकुन्तला से 
इन्द्र द्वारा दुष्यन्त को बुलाए जाने पर मातलि दुष्यन्त से कहते हैं। 
कहता है- अतः विकल्प ५ सही है। 
प्रसादसौम्यानि सतां सुहृज्जने ) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में गौतमी शकुन्तला 
पतन्ति चक्षूंषि न दारुणाः शराः। (अभि. 6.29) से कहती हैं- 
सज्जनों की अपने मित्रवर्ग पर प्रेम से मनोहर ही दृष्टि “जाते, एष त आनन्दपरिवाहिणा चक्षुषा परिष्वजमान इव 
पड़ती है, न कि उनके भयंकर बाण उन पर पड़ते हैं। गुरुरुपस्थितः। आचारं तावत्‌ प्रतिपद्यस्व’ (अभि.अङ्क-4) 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में विदाई के अवसर पुत्री, आनन्द के आँसुओं को बहाने वाली आँखों से 
पर गौतमी शकुन्तला से कहती हैं- तुझको गले लगाते हुए तुम्हारे पिता यहाँ उपस्थित हैं अब 
“जाते, ज्ञातिजनस्निग्धाभिरनुज्ञातगमनाऽसि उचित शिष्टाचार का पालन करो। 
तपोवनदेवताभिः ' > अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के सप्तम अङ्क में मातलि राजा दुष्यन्त 
पुत्री, सम्बन्धि-जनों के तुल्य प्रेम करने वाली तपोवन की से मारीचि के आश्रम के विषय में कहता है- 
देवताओं ने तुझे जाने की स्वीकृति दे दी है। “एष खलु हेमकूटो नाम किंपुरुषपर्वतस्तपः संसिद्धिक्षेत्रम्‌।' 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के प्रथम अङ्क में राजा दुष्यन्त द्वारा (अभि.अङ्क-7 ) 
मृग का पीछा करने के अवसर पर सारथि राजा दुष्यन्त से यह हेमकूट नाम का किन्नरों का पर्वत है। यह तपस्या की 
be al ST SN सफलता के लिए सर्वोत्तम स्थान है। 
Ca आ 20, > अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थं अङ्क में राजा यदि तुम्हें 


मृगानुसारिणं साक्षात्‌ पश्यामीव पिनाकिनम्‌॥ (अभि. 7.6) 
मैं इस कृष्णसार मृग और धनुष चढ़ाए हुए आप पर 
दृष्टिपात करके मृग का पीछा करते हुए साक्षात्‌ मानो शिव 
को देख रहा हूँ। 

अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत-अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (.])-कपिलदेव द्विवेदी, पेज-26 


पहचानने से इन्कार करे तो उसे अगूँठी दिखा देना दोनों 
सखियों के ऐसा कहने पर, शकुन्तला कहती है- 

“अनेन सन्देहेन वामाकम्पिताऽस्मि’ (अभि.अङ्क-4) 
तुम्हारे इस सन्देह से मुझे घबड़ाहट हो रही है। 


स्त्रोत-अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (अङ्क-4)-कपिलदेव द्विवेदी, पेज-] 97 
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अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में मातलि कौन है- 
(A) कण्व शिष्य (B) द्वारपाल 
(D) इन्द्र-सारथि 


(C) तपस्वी 


व्याख्या- 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में प्रयुक्त पात्रों के नाम हैं- 

कण्व के शिष्य- वैखानस, शार्ङ्गरव, शारद्वत, गौतम, 
हारीत द्वारपाल- रैवतक 

तपस्वी- वैखानस 

इन्द्र का सारथी- मातलि 

दुष्यन्त का सारथी- सूत 

दुष्यन्त का विदूषक- माधव्य (माढव्य) 

दुष्यन्त का पुत्र- भरत (सर्वदमन) 

शकुन्तला की सखी- अनसूया, प्रियंवदा 

महर्षि मारीच की पत्नी- अदिति (दाक्षायणी) 

मेनका की सखी- सानुमती 

अतः विकल्प 7 सही है। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, भू.पेज-99 


. 'अथवाऽनार्यः परदारव्यवहारः ' कथन है- 


(B) गौतमी 
(D) तापसी 


(0) दुष्यन्त 


(0) मातलि 


व्याख्या- 

कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के सप्तम अङ्क में 

तपस्विनी द्वारा कथित वाक्य पर विचार करते हुए राजा 

अपने मन में कहता है- 

' अथवाऽनार्यः परदारव्यवहारः? (अभि.अङ्क-7) 

पराई स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में शकुन्तला की विदाई 

के अवसर पर पिता (काश्यप) को लौटने को कहते हुए 

गौतमी शकुन्तला एवं काश्यप से कहती हैं- 

“जाते, परिहीयते गमनवेला। निवर्तय पितरम्‌। अथवा चिरेणापि 

पुनः पुनरेषैवं मन्त्रयिष्यते। (अभि.अङ्क-4) 

पुत्री, हमारे प्रस्थान का समय बीतता जा रहा है। अपने 

पिता को लौटाओ अथवा यह शकुन्तला तो चिरकाल तक 

बार-बार उसी बात को कहती रहेगी। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के षष्ठ अङ्क में इन्द्र का सारथी 

(मातलि) राजा दुष्यन्त से कहता है- 

“अस्ति कालनेमिप्रसूतिदुर्जयो नाम दानवगणः ' 
(अभि.अङ्क-6 ) 


स्त्रोत 


रे 


व्याख्यास्मि 


कालनेमि के वंशज दुर्जय नामक राक्षसों का समुदाय है। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में शकुन्तला के विदाई 
के अवसर पर प्रथम तापसी आशीर्वाद देते हुए कहती है- 
“जाते, भर्तुर्बहुमानसूचकं महादेवीशब्दं लभस्व' 
(अभि.अङ्क-4) 
पुत्री, पति के बहुत सम्मानसूचक “महारानी” शब्द को प्राप्त 
करो। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (अङ्क-7)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-42] 


; अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य 
परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास 
इवान्तरात्मा॥'' इस श्लोक में छन्द है? 


(A) उपजाति (B) शिखरिणी 

(0) इन्द्रवञ्चा (0) वंशस्थ 

व्याख्या- 

उपजाति छन्द- 

' अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः ' 


(वृत्त.3.30) 
जिस छन्द में एक चरण इन्द्रवज्रा का तथा दूसरा चरण 
उपेन्द्रवज्रा का हो उसे उपजाति छन्द कहते हैं। 
उदाहरण- 
कृताभिमर्शामनुमन्यमानः सुतां त्वया नाम मुनिर्विमान्यः । 
मुष्टं प्रतिग्राहयता स्वमर्थं पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन।। 

(अभि.5.20) 
शिखरिणी छन्द- 
'रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी ' 

(वृत्त.3.93) 
छः तथा ग्यारह अक्षरों की यति वाली तथा क्रमशः यगण, 
मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु तथा एक गुरु वर्ण 
से युक्त छन्द को शिखरिणी छन्द कहते हैं। 
उदाहरण- चलापाङ्गां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं। 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः।। (अभि.१.24) 
इन्द्रवद्रा छन्द- 

'स्यादिन्द्रवञ्रा यदि तौ जगौ गः' (वृत्त.3.28) 

जिस छन्द के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण, तथा 

दो गुरु वर्ण क्रमशः हों उसे इन्द्रवज्रा कहते हैं यति प्रत्येक 

चरण के अन्त में होती है। 

उदाहरण- 

अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः । 

जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा । । 
(अभि.4.22) 


अतः विकल्प ८ सही है। 

वंशस्थ छन्द- 

'जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ’ (वृत्त.3.46) 

जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, 
जगण, रगण आए उसे वंशस्थ छन्द कहते हें । 
उदाहरण- 

विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ | 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌, कथां प्रमत्तः प्रथमं 
कृतामिव।। (अभि.4.१) 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (4/22)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-240 


. “ओदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्यः ' कथन है 
(A) शार्ङ्गरव 


(B) शारद्वत 
(0) प्रियंवदा 


(0) गौतमी 


व्याख्या- 

शार्ड्रब- कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के 

चतुर्थ अङ्क में शकुन्तला की विदाई के अवसर पर शाङ्गरव 

ऋषि काश्यप से कहता है- 

' ओदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्य इति श्रूयते ' 
(अभि.अङ्क-4) 

अर्थात्‌ प्रिय व्यक्ति का अनुगमन जल के किनारे तक 

करना चाहिए ऐसा सुना जाता है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

शारद्वत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के पञ्चम अङ्क में 

शारद्वत राजा दुष्यन्त के राजदरबार में शकुन्तला के विषय 

में कहता है- 

तदेषा भवतः कान्ता त्यज वैनां गृहाण वा। 

उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी॥ (अभि.5.26) 

यह शकुन्तला आपकी पत्नी है इसको चाहे अपने पास 

रखिए अथवा छोड़िए क्योंकि पत्नी पर पति की सब प्रकार 

से प्रभुता स्वीकार की गई है। 

गौतमी- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के पञ्चम अङ्क में गौतमी 

दोनों के (शकुन्तला-दुष्यन्त) विवाह के विषय में राजा 

दुष्यन्त से कहती हैं- 

नापेक्षितो गुरुजनोऽनया त्वया पृष्टो न बन्धुजनः। 

एकैकस्य च चरिते भणामि किमेकैकम्‌॥ (अभि.5 . 6) 

विवाह के विषय में शकुन्तला ने अपने गुरुजनों की अनुमति 

नहीं ली, और तुमने भी अपने सम्बन्धियोँ की सम्मति नहीं 

ली। तुम दोनों के परस्पर इस कार्य में तुम दोनों में से 

प्रत्येक को क्या कहूँ? 
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9. प्रियंवदा- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में वनस्मतियों 
द्वारा शकुन्तला के लिए अलङ्करण सामग्री प्रदान किए 
जाने के कारण प्रियंवदा शकुन्तला से कहती है- 
भर्तुगेहेऽनुभवितव्या राजलक्ष्मीः (अभि.अङ्क-4) 

पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (अङ्क-4)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-225 


, “को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति’ कथन है- 
(A) गौतमी (B) प्रियंवदा 
(0) अनसूया (D) शार्ङ्गरव 


व्याख्या- 


A. गौतमी- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के पञ्चम अङ्क में राजा 
दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला को त्याग दिए जाने पर गौतमी 
शार्ङ्गरव से कहती है कि- 

“प्रत्यादेशपरुषे भर्तरि किं वा मे पुत्रिका करोतु?' 

(अभि.अङ्क-5 ) 
पति ने निर्दयतापूर्वक परित्याग कर दिया है बेचारी मेरी 
पुत्री क्या करे? 

उ. | प्रियंबदा- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में प्रियंवदा 
अनसूया से कहती है- 

(को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति' 
(अभिज्ञान अङ्क-4) 

भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। 

अतः विकल्प 5 सही है। 

©. अनसूया- कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के 
चतुर्थ अङ्क में दुर्वासा ऋषि द्वारा शकुन्तला को दिए गए 
शाप के प्रसङ्ग में अनसूया प्रियंवदा से कहती है- 
“कोऽन्यो हुतवहाद्‌ दग्धुं प्रभवति।' (अभिज्ञान-अङ्क-4) 
अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। 

D. शार्ङ्गरव- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में शार्ङ्गरव 

ऋषि काश्यप से कहता है- 

' ओदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्यः।' (अभि.अङ्क-4) 

प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना 

चाहिए। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (अङ्क-4)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-90 


“शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः' उक्ति है- 
(A) गौतमी 


(B) कण्व 


(©) आकाशभाषित (0) प्रियंवदा 
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व्याख्या- 


A. 


गौतमी- कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के 
पञ्चम अङ्क में राजा दुष्यन्त के राजदरबार में दुष्यन्त द्वारा 
शकुन्तला को दी हुई अँगूठी को शकुन्तला की अँगुली में 
न देखकर गौतमी शकुन्तला से कहती है कि- 
“नूनं ते शक्राबताराभ्यन्तरे शचीतीर्थसलिलं 
वन्दमानायाः प्रश्रष्टमङ्कलीयकम्‌' (अभि.अङ्क-5) 
निश्चित रूप से शक्रावतार तीर्थ में शचीतीर्थं के जल की 
वन्दना करते समय तुम्हारी अँगूठी गिर गई। 
कण्ब- शकुन्तला की विदाई के अवसर पर 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में ऋषि कण्व कहते हैं- 
'सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्‌।' 
(अभि.4/9) 
यह शकुन्तला पतिगृह को जा रही है आप सभी अपनी 
अनुमति प्रदान करें। 
आकाशभाषित- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में 
विदाई के समय आकाशवाणी होती है- 
“शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः।' 
(अभि.शा.4/77) 
शकुन्तला का मार्ग शान्त और अनुकूल वायु से युक्त तथा 
कल्याणकारी हो। अतः विकल्प € सही है। 
प्रियंबदा- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में प्रियंवदा 
दुर्वासा ऋषि के विषय में कहती है किः 
'प्रकृतिवक्रः स कस्यानुनयं प्रतिगृृणाति।' 
स्वभाव से ही टेढ़े वह (दुर्वासा) किसकी प्रार्थना स्वीकार 
करते हैं। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (4.॥ )- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-26 


, 'अयं जनः कस्य हस्ते समर्पितः? कथन है- 


(A) अनसूया (8) अनसूया एवं प्रियंवदा 


(D) प्रियंवदा 


(0) गौतमी 


व्याख्या- 
अनसूया- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में अनसूया 
शकुन्तला से कहती है- 

'गुर्वपि विरहदुःखमाशाबन्धः साहयति।' (अभि.4.76) 
आशा का बन्धन वियोग के कठोर दुःख को भी सहन करा 
देता है। 

अनसूया एवं प्रियंबदा- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ 
अङ्क में पतिगृह को जाती हुई शकुन्तला जब लता को 
धरोहर के रूप में अनसूया एवं प्रियंवदा के हाथ में छोड़ती 
है तो दोनों सखियाँ शकुन्तला से कहती हैं- 


D. 


व्याख्यास्मि 


'अयं जनः कस्य हस्ते समर्पितः।' (अभि. अङ्क-4 ) 
हम दोनों को किसके हाथ में छोड़ती हो। 

अतः विकल्प B सही है। 

गौतमी- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के पञ्चम अङ्क में शकुन्तला 
के विषय में गौतमी राजा दुष्यन्त से कहती हैं- 
तपोवनसंबर्धितोऽनभिज्ञोऽयं जनः कैतवस्य। 
तपोवन में पाला-पोसा हुआ यह व्यक्ति अर्थात्‌ (शकुन्तला) 
छल-प्रपंचों से (सर्वथा) अनभिज्ञ है। 

प्रियंबदा- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में प्रियंवदा 
दुर्वासा ऋषि के विषय में कहती है- 

एष दुर्वासाः सुलभकोपो महर्षिः। यह अतिक्रोधी महर्षि 
दुर्वासा हैं। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (अङ्क-4)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-227 


. शकुन्तला के गर्भ में दुष्यन्त का तेज पल रहा 


है'- कण्व को किसके द्वारा पता चला? 
(A) गौतमी द्वारा 


(8) अनसूया एवं प्रियंवदा द्वारा 
(0) कण्व के तपोबल द्वारा 
(D) अशरीरिणी छन्दोमयी वाणी द्वारा 


व्याख्या- 

गौतमी- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में काश्यप 

ऋषि द्वारा शकुन्तला को आशीर्वाद दिए जाने पर गौतमी 

कहती हैं- 

' भगवन्‌, वरः खल्वेषः। नाशीः।' (अभि.अङ्क-4) 

भगवन्‌, यह वस्तुतः वर है, केवल आशीर्वाद नहीं। 

प्रियंबदा- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में प्रियंवदा 

अनसूया से कहती है- 

“को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्जति।' (अभि.अङ्क-4) 

भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सीचेंगा। 

कण्व- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में काश्यप 

शकुन्तला से कहते हैं- 

“ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भवी 

सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पुरूमवाप्नुहि॥' 
(अभिज्ञान.4.6) 

पुत्री, शर्मिष्ठा जिस प्रकार ययाति की (अति प्रिय रानी) 

थी, उसी प्रकार (तू) पति की अति प्रिय (रानी) हो। उस 

(शर्मिष्ठा) ने जिस प्रकार (सम्राट्‌ पुत्र) पुरु को (प्राप्त 

किया) उसी प्रकार तू भी सम्राट्‌ पुत्र को प्राप्त कर। 


प्रियंवदा- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अङ्क में प्रियंवदा 

अनसूया से कहती हैं- 

' अग्निशरणं प्रविष्टस्य शरीरं विना छन्दोमय्या वाण्या।' 
(अभि.अङ्क-4) 

यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर (उनको) अशरीरधारी छन्दोमयी 

वाणी ने ऋषि काश्यप को बताया कि शकुन्तला के गर्भ में 

दुष्यन्त का तेज पल रहा है। 

अतः विकल्प 7 सही है। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (4/4)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज- 98 


« “सागरमुञ्झित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति' यह कथन 


स्त्रोत- 


है- 
(A) रामायणम्‌ 
(0) रघुवंशम्‌ 
व्याख्या- 
महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के सुन्दरकाण्ड में 
राक्षसियों की बात मानने से इन्कार करके शोक सन्तप्त 
सीता विलाप करती हुई कहती हैं कि- 
' अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा” 
(वा.रा.5.25.72) 
किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय के नहीं-होती। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के तृतीय अङ्क में प्रियंवदा अनसूया 
से शकुन्तला के विषय में कहती है- 
'सागरमुज्झित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति' (अभि.अङ्क-3) 
बड़ी नदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ उतरती है। 
अतः विकल्प 9 सही है। 
कालिदास कृत रघुवंशम्‌ के द्वितीय सर्ग में सिंह राजा 
दिलीप से कहता है- 
न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य 
(रघु.2/34) 
वायु का जो वेग वृक्षों को जड़ से उखाड़ देने की शक्ति 
रखता है वह पर्वत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। 
मृच्छकटिकम्‌ के प्रथम अङ्क में चारुदत्त दरिद्रता का स्मरण 
करते हुए कहता है- 
' अल्पक्लेशं मरणं, दारिद्र्यमनन्तकं दुःखम्‌' 
(मृच्छ.].।१ ) 
“मृत्यु कम कष्ट वाली होती है किन्तु दरिद्रता कभी न 
समाप्त होने वाला दुःख है।” 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (अङ्क-3)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-57 


(8) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
(0) मृच्छकटिकम्‌ 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 207 


]2. 


245 


अधोलिखित पद्यों में 'शाकुन्तल' के प्रसिद्ध चार 
पद्यों में किसकी गणना नहीं की जाती- 

(A) पातुं न प्रथमं व्यवस्यति... 

(उ) शुश्रूषस्व गुरून्‌ कुरू.... 


(0) उद्गलितदर्भकवला मृग्यः... 


व्याख्या- 
संस्कृतवाङ्मय में नाटक सर्वश्रेष्ठ रचना है नाटकों में 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ और अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का चतुर्थ 
अङ्क और उस चतुर्थ अङ्क में भी चार श्लोक सर्वश्रेष्ठ हैं जो 
निम्नवत्‌ हैं- 

श्लोकचतुष्टयम्‌ 

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति......(अभि.4/9) 

कालिदास विरचित इस पद्य में आश्रमवासियों के प्रकृति 
प्रेम की उत्कृष्ट कल्पना परिलक्षित हो रही है। 

शुश्रूषस्व गुरून्‌ कुरु...... (अभि.4/।8) 

इस श्लोक में कण्व का दिया हुआ यह उपदेश आज भी 
प्रत्येक उस कन्या के लिए हृदयंगम करने के योग्य है जो 
विवाहित होने के उपरान्त पहले पहल अपने पति के घर 
जाती हैं। 

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति......(अभि.-4/6) 

इस श्लोक में पुत्री के वियोग से उत्पन्न होने वाले दुःखों 
का हृदयस्पर्शी वर्णन है। 

अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य.......(अभि.4/77) 

इस श्लोक में कण्व ने शार्ङ्गरव द्वारा दुष्यन्त को प्रासङ्गिक 
एवं औचित्यपरक संदेश भिजवाया है। 
उद्गलितदर्भकवला मृग्यः........(अभि.4/ 2) 

इस श्लोक में शकुन्तला के वियोग से मृग, मयूर एवं 
लताओं की दयनीय दशा का वर्णन है। विद्वानों ने इसे 
“एलोकचतुष्टयम्‌” के अन्तर्गत नहीं माना है। 

अतः विकल्प 7 सही है। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, भू.पेज-68 


. न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌' उक्ति है- 


(A) नैषधीयचरित की (8) मृच्छकटिक की 


(८) उत्तररामचरित की (0) अभिज्ञानशाकुन्तल की 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्या- 
नैषधीयचरितम्‌- श्रीहर्ष प्रणीत नेषधीयचरितम्‌ के नवम 
सर्ग में राजा नल दमयन्ती के विषय में कहते हैं- 

न मोघसङ्कल्पधराः किलामराः। (नेष.9/१45) 

देव निष्फल संकल्प-धारण तो संशय नहीं करते।' 
मृच्छकटिकम्‌- शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ के प्रथम 
अङ्क में विट शकार से कहता है- 

आलाने गृह्यते हस्ती वाजी वल्गासु गृह्यते। (मृच्छ./50) 
“हाथी खम्भे में बाँध कर वश मे लाया जाता है, घोड़े को 
लगाम लगाकर लोग उसे अपने वश में लाते हैं।” 
उत्तररामचरितम्‌- भवभूति प्रणीत उत्तररामचरितम्‌ के षष्ठ 
अङ्क में श्रीराम चन्द्रकेतु से कहते हैं कि- 

न तेजस्तेजस्वी प्रसृतमपरेषां विषहते। (उत्तर.6/4) 
“तेजस्वी पुरुष फैले हुए दूसरों के प्रताप को सहन नहीं 
करता है।” 

आशिज्ञानशानुःन्तलम्‌- कालिदास विरचित 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के प्रथम अङ्क में राजा दुष्यन्त शकुन्तला 
के विषय में चिन्तन करते हुए कहते हैं- 

“न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌।' (अभि.]/26) 
“कान्ति से देदीप्यमान तेज भूतल से उत्पन्न नहीं होता है।” 
अतः विकल्प 7 सही है। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (/26)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-73 


. “एष क्रीडति कूपयन्त्रघटिकान्यायप्रसक्तो विधिः' 


सूक्ति ग्रहीत है- 


(A) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ से (B) मृच्छकटिकम्‌ से 


(0) शिशुपालवधम्‌ से (0) नलचम्पू से 


व्याख्या- 
कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के षष्ठ 
अङ्क में सानुमती, मधुकरिका एवं परभृतिका को वसन्तोत्सव 


के लिए उत्साहित देखकर कहती है- 
‘उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः।' (अभि.अङ्क-6 ) 
मनुष्य उत्सवप्रिय होते हैं। 


शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण के दशम अङ्क में 

चारुदत्त शर्विलक से कहता है- 

“एष क्रीडति कूपयन्त्रघटिकान्यायप्रसक्तो विधिः | 
(मृच्छ.।0/60) 

कूपयन्त्र रहट की क्षुद्रघटिका के अनुसरण में रत यह विधि 

परस्पर विरोधियों की उन्नति अवनति के समष्टिरूप इस 

संसारगति का बोध कराते हुए खिलवाड़ करता है। 

अतः विकल्प 5 सही है। 


C. 


D. 


व्याख्यास्मि 


माघ प्रणीत शिशुपालवध के प्रथमसर्ग में ऋषि नारद श्रीकृष्ण 
से रावण के विषय में कहते हैं- 

“सदाभिमानैकधना हि मानिनः।' (शिशुपालवध 7.67) 
मानी लोगों का सदा एकमात्र अभिमान ही धन होता है। 
त्रिविक्रमभट्ट द्वारा रचित नलचम्पू के प्रथम उच्छ्वास में 
राजकुमारी की विशेषता का वर्णन- 'युवजनोन्मादिनी यौवनश्रीः” 
(नलचम्पू .57) युवकों को उन्मत्त कर देने वाली कोई 
अपूर्व ही यौवनश्री सर्वोत्कृष्ट है। 


स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌ (0.60)- रमाशंकर त्रिपाठी, पेज-742 


5. मतिस्तु गौः पङ्कागतेव सीदति' कथन किसका है- 


(A) विदूषक 
(0) शकार 


(B) चारुदत्त 
(D) अधिकरणिक 


> 


व्याख्या- 
शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण में निम्नलिखित पात्रो 
का कथन- 

व्रिदूषक- 

युक्तं नेदम्‌, सदृशं नेदम्‌, यदार्यचारुदत्तस्य दरिद्रतया साम्प्रतं 
परपुरुषा गेहं प्रविशन्ति। (मृच्छ0 अङ्क-] ) 

यह उचित नहीं है, यह योग्य नहीं है कि आर्य चारुदत्त की 
निर्धनता के कारण अब उनके घर में दूसरे लोग प्रवेश 
करते हैं। 

चारुदत्त- 

आश्रमं वत्स! गन्तव्यं गृहीत्वाद्यैव मातरम्‌। 

मा पुत्र! पितृदोषेण त्वमप्येवं गमिष्यसि।। (मृच्छ. 0/3 2) 
हे बेटा! माता को लेकर आज ही आश्रम में चले जाना। हे 
पुत्र! ऐसा न हो कि पिता के दोष के कारण तुम भी 
इसीप्रकार निरपराध चले जाओ (अर्थात्‌ मारे जाओ)। 
शकार- 

'दुर्जनवचनमिव हृदयान्नापसरति।' (मृच्छ. अङ्क-8) 
दुष्टजन के वचन के समान वह (वसन्तसेना) मेरे हृदय से 
नहीं निकलती। 

अधिकरणिक- 

“मतिस्तु गौः पङ्कगतेव सीदति।।' (मृच्छ.9/25) 

मेरी बुद्धि कीचड़ में फँसी हुई गाय के समान खिन्न हो रही है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 


स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌ (9/25)- रमाशंकर त्रिपाठी, पेज-609 


] 6 9. 


““मांसवृक्षैरियं मूखैर्भाराक्रान्ता वसुन्धरा'' किसका 
कथन है? 


(4) चेट 
(0) विट 


(उ) शकार 
(0) विदूषक 


व्याख्या- 

शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ नामक प्रकरण में निम्नलिखित 

पात्रों का कथन द्रष्टव्य है- 

चेट- 

सुजनः खलु भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते। 

पिशुनः पुनर्द्र॑व्यगर्वितो दुष्करः खलु परिणामदारुणः।। 
(मृच्छ.3/१ ) 

नौकरों पर दया करने वाला सज्जन मालिक निर्धन रहने 

पर भी शोभित होता है, किन्तु धन के मद में चूर दुष्ट 

मालिक दुःख से सेवा करने योग्य तथा अन्त में भयंकर 

होता है। 

शकार- 

“शूरो विक्रान्तः पाण्डवः? श्वेतकेतुः पुत्रो राधायाः? रावण 

इन्द्रपुत्रः' ? (मृच्छ.।/47 ) 

शूरवीर पाण्डुपुत्र “श्वेतकेतु है! अथवा इन््रप्रदत्त राधा' का 

पुत्र रावण” है। 

विट- 

'मांसवृक्षेरियं मूर्खैर्भाराक्रान्ता वसुन्धरा'।। (मृच्छ.8/5) 

मांस के पेड़ों जैसे मूर्खा के द्वारा यह पृथ्वी बोझिल हो रही है। 

अतः विकल्प ८ सही है। 

विदूषक- 

चारित्रेण विहीने आढ्योऽपि च दुर्गतो भवति।। (मृच्छ. .43 ) 

चरित्रहीन धनवान्‌ भी दुर्दशा को प्राप्त होता है। 

मृच्छकटिकम्‌ (8.6 )- रमाशंकर त्रिपाठी, पेज-470 


. संसार में दरिद्र के समान नहीं है- 
(A) म्यानविहीन तलवार (9) शुष्क वृक्ष 


(C) दन्तहीन सर्प (D) पंखविहीन पक्षी 


स्त्रोत- 


व्याख्या- 

महाकविशूद्रक विरचित मृच्छकटिक नामक प्रकरण के पञ्चम 
अङ्क में नायक चारुदत्त अपनी गरीबी से परेशान होकर 
कहता है कि- 

“पक्षविकलश्च पक्षी, शुष्कश्च तरुः, सरश्च जलहीनम्‌। 
सर्पश्चोदधृतदंष्टुस्तुल्यं लोके दरिद्रश्च।।” (5/4१) 
अर्थात्‌ संसार में गरीबों की जिन्दगी पंखविहीन पक्षी, शुष्क 
वृक्ष, सूखा तालाब एवं दन्तहीन सर्प की तरह बेकाम है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

मृच्छकटिकम्‌ (5/4 )- जगदीशचन्द्र मिश्र, पेज 277 
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8. उपासिके! त्वं किल चारूदत्तेन मारितासि' 


उपासिका का सम्बन्ध है- 
(B) बौद्ध धर्म से 


(A) कौल धर्म से 


(D) कापालिक मत से 


(0) वैष्णव धर्म से 


व्याख्या- 

शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ के दशम अङ्क में चारुदत्त को 

वसन्तसेना की हत्या के अपराध में फाँसी दिए जाने के 

अवसर पर बौद्धभिक्षु वसन्तसेना से कहता है- 

'उपासिके! त्वं किल चारुदत्तेन मारितासि' 
(मृच्छ.अङ्क.-0) 

उपासिके! तुम चारुदत्त के द्वारा मारी गयी हो, इसीलिए 

चारुदत्त को मारने के लिए ले जाया जा रहा है। 

उक्त कथन भिक्षु का है जो बौद्धधर्म से सम्बन्धित है। 

नोट- कौलधर्म, वैष्णवधर्म, कपालिक मत, ये सब 

मृच्छकटिकम्‌ में वर्णित नहीं है। 

अतः विकल्प 9 सही है। 

मृच्छकटिकम्‌- रमाशंकर त्रिपाठी, पेज-700 


. “समन्तत उपस्थित एष राष्ट्रियबन्धः' राष्ट्रियबन्धः 
का अभिप्राय है- 


(A) राष्ट्र का बन्धन (8) चारुदत्त का बन्धन 
(0) राजा का बन्धन (0) रोहसेन का बन्धन 


व्याख्या- 
शकार- मृच्छकटिकम्‌’ नामक प्रकरण के दशम अङ्क में 
शकार न्यायालय में दोषी पाये जाने पर घबड़ाकर एवं चारो 
ओर देखकर कहता है कि- 

“समन्तत उपस्थित एष राष्ट्रियबन्धः।” (मृच्छ.अछ्ढ- 0) 
चारो ओर से राजश्यालक (अर्थात्‌ मेरा) शत्रुवर्ग उपस्थित 
है। 'तत्किमिदानीमशरणः शरणं व्रजामि।' तो आश्रयहीन 
मैं अब किसकी शरण में जाऊं? अर्थात्‌ अब मुझे राजा के 
बन्धन से कौन बचा सकता है। 

अतः विकल्प € सही है। 

मृच्छकटिकम्‌- रमाशङ्कर त्रिपाठी, पेज-725 


. 'द्यमिदमतीव लोके प्रियं नराणां सुहृच्च वनिता 


च' श्लोकांश किस ग्रन्थ का है- 
(8) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
(D) रघुवंशम्‌ 


(^) मेघदूतम्‌ 
(८) मृच्छकटिकम्‌ 
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व्याख्या- 

A. मेघदूतम्‌ तम्‌- कालिदास विरचित मेघदूतम्‌ के उत्तरमेघ में 
यक्ष कहता है कि- 


प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरर्द्रान्तरात्मा (उ.मे.30) 
कोमल हृदय वाले प्रायः सभी व्यक्ति करुणा से आर्द्रचित्त 
हुआ करते हैं। 

8. आशभिज्ञानशाकुनन्तलम्‌- कालिदास विरचित 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के तृतीय अङ्क में अनसूया राजा 
दुष्यन्त से कहती है कि- 
बहु वल्लभाः राजानः श्रूयन्ते ( अभि.अङ्क 3) 
राजाओं की बहुत सी स्त्रियाँ होती हैं। 

८. मृच्छकटिकम- शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ के चतुर्थ 
अङ्क में राजा पालक के द्वारा आर्यक को बन्दी बना लिए 
जाने पर शर्विलक मदनिका से कहता है- 
द्वयमिदमतीव लोके प्रियं नराणां सुहृच्च वनिता च 

(मृच्छ, 4/25) 
इस संसार में मित्र और स्त्री दोनों ही मनुष्यों को बहुत त प्रिय हैं। 

D. रघुवंशम्‌- कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य के प्रथमसर्ग 
में राजा दिलीप के विषय मे निम्न कथन प्राप्त होता हैं- 
“स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसृतिः’ (रघु.2.4) 
मनु के वंश में उत्पन्न राजा अपनी रक्षा स्वयं कर लेता हैं। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌ (4/25)- रमाशंकर त्रिपाठी, पेज-279 


. 'मृच्छकटिकम्‌' के प्रथम अङ्क का नाम है- 


(A) अलङ्कारन्यास (8) सन्धिविच्छेद 
(©) मदनिकाशर्विलक (D) दूतकरसंवाहक 


व्याख्या- 
शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ रूपक का एक भेद प्रकरण है 
जिसका नायक चारुदत्त है,इसमें दस अङ्क हैं जिनके नाम 


इस प्रकार हैं- 

अङ्क अङ्क का नाम | श्लोक संख्या 
प्रथम अलङ्कारन्यास 58 
द्वितीय द्यूतकरसंवाहक 20 
तृतीय सन्धिच्छेद 30 
चतुर्थ मदनिका-शर्विलक | 33 
पञ्चम दुर्दिन 52 
षष्ठ प्रवहणविपर्यय 27 
सप्तम आर्यकापहरण 09 
अष्टम वसन्तसेनामोटन । 47 
नवम व्यवहार (न्यायालय) 43 
दशम संहार (उपसंहार) | 6॥ 
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अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- संस्कृतगङ्गा-साहित्यम्‌- सर्वज्ञ भूषण, पेज-305 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


22. ' केनोडुपेन परलोकनदीं तरिष्ये' यह कथन किसका 
है- 

(A) चारुदत्त 

(0) चेट 


(B) शकार 
(D) विट 


व्याख्या- 
A. जचारुदत्त- शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण में निम्न 
पात्रों का कथन- 


निर्धनता सर्वापदामास्पदम्‌। (मृच्छकटिकम्‌-/4) 
चारुदत्त गरीबी के विषय में कहता है “दरिद्रता सभी आपत्तियों 
की जड़ है।' 

B. शकार- 
अहो कुन्त्यास्तेन रामेण जातः अश्वत्थामा? धर्मपुत्रो जटायुः । 
राम एवं कुन्ती के संयोग से उत्पन्न अश्वत्थामा है? अथवा 
धर्म का पुत्र जटायु है? (मृच्छ..47) 

€. चेटी- मृच्छकटिकम्‌ के चतुर्थ अङ्क मे चेटी वसन्तसेना से 
कहती है- 
दिष्ट्या वर्धसे। आर्यचारुदत्तस्य सकाशाद्‌ ब्राह्मण आगतः। 
(मृच्छ.अङ्क-4) 
शुभ समाचार है। आर्य “चारुदत्त” के पास से एक ब्राह्मण 
आया हुआ है। 

9. विट- अष्टम अङ्क में शकार द्वारा विट से वसन्तसेना को 
मारने के लिए कहने पर विट शकार से कहता है- 
केनोडुपेन परलोकनदीं तरिष्ये। (मृच्छ.8/23) 
परलोक की नदी को किस नौका से पार करूँगा। 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌ (8/23)- रमाशंकर त्रिपाठी, पेज-505 


. “मृच्छकटिकम्‌' में विदूषक का नाम क्या है? 
(A) माधव्य (8) वसन्तक 
(D) गौतम 


(0) मैत्रेय 


व्याख्या- 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का विदूषक - माधव्य (माढव्य) 
रत्नावली और स्वप्नवासवदत्तम्‌ का विदूषक - वसन्तक 
मृच्छकटिकम्‌ का विदूषक - मैत्रेय 

मालविकाग्निमित्रम्‌ का विदूषक - गौतम 

अतः विकल्प ८ सही है। 

स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌-श्रीनिवास शास्त्री, पेज-37 


Dw > 


ज 


“अयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्‌’ यह 
कथन किसका है- 


2 4 ० 


25, 


(A) दृद्धा 
(©) अधिकरणिक 


(B) शकार 
(D) श्रेष्ठी कायस्थ 


व्याख्या- 

बृद्धा- शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण के नवम अङ्क 
में वसन्तसेना की माता चारुदत्त के विषय में कहती है- 
तद्यदि व्यापादिता मम दारिका, व्यापादिता। जीवतु मे दीर्घायुः। 
(मृच्छ.अङ्क-१) 

अर्थ- यदि मेरी बेटी मारी गयी तो मारी गई। यह आयुष्मान्‌ 
चारुदत्त तो जिन्दा रहें। 

शकार- मृच्छकटिकम्‌ के नवम अङ्क में शकार चारुदत्त से 
कहता है- 

लज्जया भीरुतया वा चारित्रमलीकं निगृहितुम्‌।। (मृच्छ.अङ्कः9) 
स्वयं मारयित्वा अर्थकारणादिदानीं गूहति न तद्धिभट्टकः।। 
अर्थ- धन के लोभ से किसी औरत को मारकर अब 
लज्जा से अथवा डर से आपने कुकर्म को छिपाना चाहते 
हो। पर राजा उसे नहीं छिपायेगा। 

अधिकरणिक- मृच्छकटिकम्‌ के नवम अङ्क में चारुदत्त 
की सजा के विषय में अधिकरणिक कहता है- 

अयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्‌। (मृच्छ 9.39) 
अर्थ- मनु के अनुसार यह हत्यारा ब्राह्मण अबध्य है। 
अतः विकल्प € सही है। 

श्रेष्ठी कायस्थ- मृच्छकटिकम्‌ के नवम अङ्क में श्रेष्ठी 
कायस्थ का कथन- 

अप्रमत्तं कथय, स एव एष न वेत्ति। (मृच्छ.अङ्क-9) 
अर्थ- सावधान होकर बतलाओ कि ये आभूषण वे हैं या 
नहीं। 

मुच्छकटिकम्‌- रमाशङ्कर त्रिपाठी, पेज-466 


'जगत्प्रभोरप्रसहिष्णु वैष्णवं न चक्रमस्याक्रमताधि- 
कन्धरम्‌' श्लोक में '' वैष्णवं '' पद प्रयुक्त है- 


(A) भगवान्‌ कृष्ण 
(0) जगत्पालक विष्णु 


(8) विष्णु उपासक 
(D) भस्मी विशेष 
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व्याख्या- 
जगत््रभोरप्रसहिष्णु वैष्णवं न चक्रमस्याक्रमताधिकन्धरम्‌। 
(शिशु. /54) 
“असह्य विष्णु के सुदर्शन चक्र ने लोक स्वामी इस रावण 
के कण्ठ में आक्रमण नहीं किया।' 
> वैष्णवम्‌- विष्णु का यह (चक्र) इस अर्थ में विष्णु + 
अण्‌, आदि वृद्धि होकर = वैष्णवम्‌ बना। वैष्णवं पद चक्रं 
का विशेषण है अतः यहाँ वैष्णवं पद का अर्थ विष्णु 
उपासक” के लिए प्रयुक्त है। 
अतः विकल्प 5 सही है। 
स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌ (4.54)- जनार्दन गंगाधर रटाटे, पेज (23) 


26. ' कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्‌' शिशुपालवध में इस 
उपमान सूचक वाक्य से लक्षित है- 


(A) श्रीकृष्ण 
(0) नारद 


(उ) शिशुपाल 
(D) हिरण्यकशिपु 


व्याख्या- 

महाकवि माघ शिशुपालवध के प्रथमसर्ग में निम्नलिखित 
पात्रों की उपमा देते हुए कहते हैं- 

> श्रीकृष्ण की उपमा- समुद्र से 
शिखाभिराश्लिष्ट इवाम्भसां निधिः। (शिशु./20) 
श्रीकृष्ण वड़वाग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त समुद्र के समान 
सुशोभित हुए। 

> शिशुपाल की उपमा- नट से 
अवाप्य शैलूष इवैष भूमिकाम्‌। (शिशु.।/69) 
रावण दूसरे जन्म में नट के समान शिशुपाल के रूप मे 
जन्म लिया। 

> नारद की उपमा- 
कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्‌। (शिशु.4/8) 
झूल से गजराज ऐरावत की तरह शोभित उस व्यक्ति को 
श्रीकृष्ण ने नारद समझा। अतः विकल्प € सही है। 

> हिरण्यकशिपु की उपमा- यमिन्द्रशब्दार्थनिषूदनं 
हरेर्हिरण्यपूर्वं कशिपुं प्रचक्षते। (शिशु.।/42) 
इन्द्र शब्द के परमैश्वर्य रूप अर्थ को नष्ट करने वाला जिसे 
हिरण्यकशिपु कहते हैं। 

स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌ (.8)- जनार्दन गंगाधर रटाटे, पेज-20 


27. "पिशङ्खमौञ्जीयुजमर्जुनच्छविं' किसे समझ लिया 
गया? 

(B) नारद को 

(D) बलराम को 


(A) श्रीकृष्ण को 
(0) अर्जुन को 
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स्त्रोत 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्या- 

महाकवि माघ प्रणीत शिशुपालवधम्‌ के प्रथमसर्ग में भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण के पुण्डरीकाक्ष नाम की सार्थकता का वर्णन किया 

गया है- 

विलोचने बिभ्रदधिश्रितश्रिणी स पुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोऽभवत्‌। 

(शिशु..24) 

शोभा सम्पन्न नेत्रों को धारण करते हुए श्रीकृष्ण स्पष्टरूप 

से कमल-नयन हो गए। 

शिशुपालवधम्‌ के प्रथमसर्ग में नारद की तुलना बलराम से 

करते हुए माघ कहते हैं- 

पिशङ्गमौञ्गीयुजमर्जुनच्छविं वसानमेणाजिनमञ्जनद्युतिः । 

सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बरां विडम्बयन्तं शितिवाससस्तनुम्‌।। 
(शिशु..6) 

पीले रंग की मूँज की मेखला से युक्त, गौरवर्ण वाले, 

अंजन की सी कान्ति वाले कृष्णमृग चर्म को धारण किए 

हुए सोने की करधनी से बँधे हुए अधोवस्त्र वाले बलराम 

के शरीर का अनुकरण करते हुए उस व्यक्ति को श्रीकृष्ण 

ने नारद समझा। 

भारवि विरचित किरातार्जुनीयम्‌ के प्रथमसर्ग में द्रौपदी 

युधिष्ठिर से अर्जुन के विषय में कहती हैं- 

स वल्कवासांसि तवाधुनाऽहरन्‌ 

करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः। (किरात.१.35) 

वही धनञ्जय (अर्जुन) इस समय आप युधिष्ठिर के वल्कल 

वस्रों को लाता हुआ आपको क्रोध नहीं उत्पन्न करता है। 

अतः विकल्प 5 सही है। 

शिशुपालवधम्‌ (१.6) - जनार्दन गंगाधर रटाटे, पेज-46 


. शिशुपालवधम्‌ के प्रथमसर्ग में प्रयुक्त छन्द है- 


(A) मालिनी 
(0) उपेन्द्रवज्रा 


(उ) वंशस्थ 
(D) शिखरिणी 


व्याख्या- 
महाकवि भारवि द्वारा किरातार्जुनीयम्‌ के प्रथमसर्ग में वंशस्थ 
छन्द का प्रयोग है सर्गान्त में छन्द परिवर्तन कर पुष्पिताग्रा 
तथा मालिनी छन्द का प्रयोग हुआ है- 

मालिनी छन्द का लक्षण- “ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ।' 
मालिनी छन्द के प्रत्येक पाद में ।5 वर्ण होते हैं। दो 
नगण, एक मगण, दो यगण। इसमें आठ तथा सात पर 
यति होती है। 

उदाहरण- विधिसमयनियोगाद्दीप्तिसंहारजिहमं 
शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ। 


श्र 


व्याख्यास्मि 


रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिवलक्ष्मीस्त्वां 
समभ्येतु भूयः।। (किरात.4.46) 

महाकवि माघ ने शिशुपालवधम्‌ के प्रथमसर्ग में वंशस्थ 
छन्द का प्रयोग किया है एवं सर्गान्त में पुष्पिताग्रा तथा 
शादूर्लविक्रीडित छन्द प्रयुक्त है। वंशस्थ छन्द का लक्षण- 
'जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ’ वंशस्थ छन्द के प्रत्येक पाद 
में बारह वर्ण होते हैं। एक जगण, एक तगण, एक जगण, 
एक रगण। 

उदाहरण- ग्रहीतुमार्यान्‌ परिचर्यया मुहुर्महानुभावा हि 
नितान्तमर्थिनः।। (शिशु.१.7) 

भवभूति विरचित उत्तररामचरित के प्रथम अङ्क में- 
एतान्यपश्यन्‌ गुरवः पुराणाः, स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि। 
(उत्तरराम.. 5) 

उपेन्द्रवज्रा का लक्षण- उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ। 
उपेनद्रव्रा में ग्यारह वर्ण होते हैं एक जगण, एक तगण, 
एक जगण, दो गुरु। 

महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के 
प्रथम अङ्क के निम्न श्लोक में शिखरिणी छन्द का प्रयोग है। 
'चलापाङ्गां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपृथमतीम्‌’ (अभि.].24) 
शिखरिणी छन्द का लक्षण- रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः 
शिखरिणी । 

शिखरिणी छन्द में प्रत्येक पाद में सत्रह वर्ण होते हैं एक 
यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण, 
एक लघु तथा एक गुरु। 

अतः विकल्प 5 सही है। 

शिशुपालवधम्‌ (7.7)- जनार्दन गंगाधर रटाटे, पेज-4 


. “अकारणाविष्कृतवैरदारुणादसज्जनात्‌कस्य भयं 
न जायते' इस शलोकांश के रचयिता हैं- 


(A) भवभूति (B) श्रीहर्ष 


(0) बाणभट्ट ()) कालिदास 


व्याख्या- 
भवभूति- उत्तररामचरितम्‌ के तृतीय अङ्क में तमसा सीता 
से कहती हैं- 


'शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते।' (उत्तर.3/29) 


शोकजन्य क्षोभ में हृदय विलाप के द्वारा ही बचाया जाता है। 
श्रीहर्ष- नारद के सूर्याधिक तेजस्वी होने के विषय में 
प्रकारान्तर से उक्ति- 

कर्म कः स्वकृतमत्र न भुङ्कते। (नैषध.5/6) 

“कौन अपने किये कर्म को नहीं भोगता” 


, “नास्ति जीवितादन्यदाभिमततरमिह जगति 


बाणभट्ट- बाणभट्ट कादम्बरी के श्लोक में असज्जनों का 
वर्णन करते हुए कहते हैं- 
'अकारणाविष्कृतवैरदारुणादसञ्जनात्कस्य भयं न जायते।' 
(कादम्बरी श्लोक-5) 

“निष्कारण वैरभाव करने वाले क्रूर दुष्ट पुरुष से किसको 
भय उत्पन्न नहीं होता है।' 

कालिदास- कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के सप्तम 
अङ्क में राजा दुष्यन्त शकुन्तला से कहते हैं- 

“स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्ता धुनोत्यहिशङ्कया।' 

(अभि. शा. 7/24) 
अन्धा व्यक्ति सिर पर डाली हुई फूलों की माला को भी 
साँप समझकर फेंक देता है।' 
अतः विकल्प ८ सही है। 
कादम्बरीकथामुख (श्लोक-5)- समीर शर्मा, पेज-4 


सर्वजन्तूनाम्‌'' सूक्ति किस ग्रन्थ की है- 
(A) मृच्छकटिकम्‌ (8) नलचम्पू 
(0) कादम्बरी (0) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


व्याख्या- 


मृच्छकटिकम्‌- शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम्‌ के प्रथम 

अङ्क में संवाहक वसन्तसेना से कहता है- 

यः पूजयितुमपि न जानाति स पूजाविशेषमपि जानाति।। 
LST) 

'जो आदमी दूसरों का आदर भी करना नहीं जानता है, वह 

क्या आदर के विशेष तरीकों को जानता है। 

नलचम्पू- नलचम्पू के प्रथम उच्छ्वास में त्रिविक्रमभट्ट 

विद्वानों के विषय में कहते हैं- सर्व सहाः सूरयः (/5) 

विद्वान्‌ लोग सब सहन करने वाले होते हैं। 

कादम्बरी- बाणभट्ट विरचित कादम्बरी के कथामुख में 

शुक अपनी दशा का वर्णन करते हुए राजा शूद्रक से 

कहता है- 

नास्ति जीवितादन्यदभिमततरमिह जगति सर्वजन्तूनाम्‌ 

“संसार में सभी प्राणियों के लिए जीवन से बढ़कर अधिक 

प्रिय और कुछ भी नहीं है। अतः विकल्प € सही है। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- शार्ङ्गरव शारद्वत आदि से राजा 

दुष्यन्त द्वारा कण्व का कुशल पूँछने पर कहते हैं कि- 

तमस्तपति घर्मांशौ कथमाविर्भविष्यति- (5/4) 

सूर्य के तपते हुए होने पर अन्धकार कैसे प्रकट होगा। 


स्त्रोत- कादम्बरी कथामुखम्‌- समीर शर्मा, पेज-438 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 20]7 25] 


3. कादम्बरी शब्द प्रसिद्ध है- 
(A) भीरु स्त्री 


(8) अप्सरा 


(©) मदिरा (D) कदम्बधारिणी 


व्याख्या- 


> कादम्बरी’ संस्कृत के श्रेष्ठ गद्यकार बाण की रचना है। 


संस्कृत काव्यशास्त्रियो नें संस्कृत गद्यकाव्य के दो भेद किये 
हैं- ।. कथा 2. आख्यायिका | 


> 'कादम्बरीमधिकृत्य कृता कथा’ इस अर्थ में कादम्बरी शब्द 


से “अधिकृत्य कृते ग्रन्थे’ सूत्र से आण्‌ प्रत्यय होता है। उस 
अण्‌ का 'लुबाख्यायिकाभ्यो बहुलम्‌? वार्तिक से लोप हो 
जाने पर “लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने' सूत्र से प्रकृतिवत्‌ लिङ्ग 
और वचन करके कादम्बरी शब्द की सिद्धि की जाती है। 


> कादम्बरी 'मदिरा' को कहते हैं। मदिरा के समान आह्लादक 


एवं मादक होने के कारण इस कथा का नाम कादम्बरी 
रखा गया। 
अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत» शुकनासोपदेश- तारिणीश झा, भू.पेज- 2 


32. 'गुह इवाप्रतिहतशक्तिः' 'गुह' का अभिप्राय है- 


(A) गुहावासी (B) कामदेव 
(0) कार्तिकेय (D) गूद 


व्याख्या- 

बाणभट्ट कृत कादम्बरी के कथामुख में शूद्रक वर्णन में राजा 
शूद्रक के लिए निम्न विशेषण का प्रयोग किया गया है- 
“हर इव जितमन्मथः, गुह इवाप्रतिहतशक्तिः, कमलयोनिरिव 
विमानीकृतराजहंसमण्डलः'' 

शिव के समान जितेन्द्रिय (भगवान्‌ शिव ने कामदेव को 
भस्म किया था तथा राजा ने काम को जीत लिया था), 
कार्तिकेय के समान (गुह इव) अप्रतिहत शक्ति वाला, 
कमलयोनि (ब्रह्मा) भूपतियों के दर्प को नष्ट करने वाला 
(कमलयोनि ब्रह्मा जी ने राजहंस को अपना विमान बनाया 
था और राजा ने श्रेष्ठ राजाओं के मान का मर्दन किया 
था।) यहाँ गुह का अभिप्राय कार्तिकेय है। 

अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- कादम्बरीकथामुख-समीर शर्मा, पेज-6 


33. 'स्फुरत्कलालापविलासकोमला' यह वाक्यांश किसके 
वैशिष्ट्य को प्रकट करता है- 

(A) कादम्बरी के 
(0) शकुन्तला के 


(B) वासवदत्ता के 
(D) काव्यकथा के 
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व्याख्या- 
बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी कथामुख में कथा की विशेषता 
का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं- 
स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति रागं हृदि कौतुकाधिकम्‌। 
(कादम्बरी श्लोक-8) 
“स्फुट एवं सुन्दर शब्द-रचना के माधुर्य के कारण रमणीय 
कथा लोगों के हृदय में कुतूहलपूर्ण रुचि उत्पन्न कर देती है।' 
बाणभट्टकृत कादम्बरी’ की यह पंक्ति कथा काव्य के 
वैशिष्ट्य को द्योतित करती है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 
कादम्बरी कथामुखम्‌ (श्लोक-8) 


. नलचम्पू में कितने उच्छवास है- 
(4) चार (B) सात 
(©) आठ (D) दस 


व्याख्या- 
विभाजन ग्रन्थकार 

भ चार आनन रसगङ्गाधर पं.राजजगन्नाथ 

* चार प्रकाश दशरूपक धनञ्जय 

भ चार जवनिका | कर्पेरमज्ञरी राजशेखर 

* चार परिच्छेद | हितोपदेश नारायणपण्डितः 

* सात अङ्क अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | कालिदास 

* सात अङ्क उत्तररामचरितम्‌ भवभूति 

* सात काण्ड वाल्मीकौयरामायणम्‌ | वाल्मीकि 

* सात अङ्क अनर्घराघवम्‌ मुरारि 

* सात उच्छ्वास | नलचम्पू त्रिविक्रमभइ 

* आठ उच्छ्वास | हर्षचरितम्‌ बाणभट्ट 

* आठ तरङ्ग राजतरङ्गिणी कल्हण 

* दश अङ्क मृच्छकटिकम्‌ शूद्रक 

* दश मयूख चन्द्रालोक जयदेव 


अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत-संस्कृत साहित्य का इतिहास-उमाशंकर शर्मा ऋषि, पेज- 446 


35. “कि कवेस्तेन काव्येन किं काण्डेन धनुष्मतः। 
परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः॥'' यह श्लोक 
किस ग्रन्थ का है- 


(A) मृच्छकटिकम्‌ 
(८6) नलचम्पूः 


(8) उत्तररामचरितम्‌ 
(D) नीतिशतकम्‌ 


श्रे 


स्त्रोत 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 
नलचम्पू- नलचम्पू के प्रथम उच्छ्वास में त्रिविक्रमभट्ट 
काव्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं- 

किं कवेस्तेन काव्येन किं काण्डेन धनुष्मतः | 

परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः।। (नल. /5) 
कवि के उस काव्य से क्या लाभ? अथवा धनुर्धारी के उस 
बाण से क्या लाभ? जो दूसरों के हृदय में लगकर उसके 
सिर को हिला न दे (अर्थात्‌ काव्यपक्ष में अद्भुत चमत्कार 
से सिर को झुमा न दे, बाणपक्ष में- पीड़ा से सिर को न 
भन्ना दे) 

मृच्छकटिकम्‌- शर्विलक मदनिका से कहता है कि- 
निशायां नष्टचन्द्रायां दुर्लभो मार्गदर्शकः (मृच्छ.4/27) 
जिस रात में चन्द्रमा डूब जाता है उसमें राह बताने वाला 
व्यक्ति दुर्लभ होता है। 

उत्तररामचरितम्‌- भवभूति विरचित उत्तररामचरितम्‌ के 
चतुर्थ अङ्क में अरुन्धती का सीता के प्रति कथन है कि- 
गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः (4/77) 
गुणवानो में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, न कोई चिहून- 
विशेष और न आयु। 

नीतिशतकम्‌= बलशालियों के स्वाभाविक गुणों का वर्णन 
करते हुए भर्तृहरि नीतिशतकम्‌ के मानशौर्य पद्धति में 
कहते हैं- 

न खलु वयस्तेजसो हेतुः (नीति. श्लोक-34) 

“अवस्था तेज (पराक्रम) का कारण नहीं होती।' 

अतः विकल्प € सही है। 

नलचम्पू (.5)- धुरन्धर पाण्डेय, पेज-5 


, "दृश्यते न च चत्र स्त्री नवा पीनपयोधरा ' शलोकांश 


किस ग्रन्थ का है- 


(A) मृच्छकटिकम्‌ 
(©) शिशुपालवधम्‌ 


(B) नलचम्पूः 
(D) शुङ्गारशतकम्‌ 


व्याख्या- 
मृच्छकटिकम्‌- शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ के तृतीय 
अङ्क में चारुदत्त विदूषक से कहता है कि- 
शङ्कनीया हि लोकेऽस्मिन्‌ निष्प्रतापादरिद्रता (मृच्छ.3/24) 
इस संसार में तेजहीन दरिद्रता सन्देह का कारण होती है। 
नलचम्पू- आर्यावर्त का वर्णन करते हुए त्रिविक्रमभट्ट 
कहते हैं कि- दृश्यते न च यत्र स्त्री नवा पीनपयोधरा 
(नलचम्पू)/26) 


आर्यावर्त में नूतन तथा प्रचुरचलयुक्त बावली और वहाँ के 
किसानों के स्वामी केवल मेघ ही नही हैं अपितु नदी, नहर 
आदि से भी सिंचाई की जाती है। 

€. शिशुपालवधम्‌- माघकृत शिशुपालवध के प्रथमसर्ग में 
श्रीकृष्ण नारदजी से कह रहे हैं कि- 
“श्रेयसि केन तृप्यते।' (शिशु./29) 
कल्याण के विषय में भला कौन तृप्त होता है। 

D. (रकम भर्तृहरि सुन्दर तरुणी के विषय में कहते 
कि 


'पुण्येर्बिना नहि भवन्ति समीहितार्था:।' (शृङ्गार.]8) 
अभिलाषाएँ. बिना पुण्यों के पूर्ण नहीं होती। 
अतः विकल्प 5 सही है। 

स्त्रोत- नलचम्पू (.26)- धुरन्धर पाण्डेय, पेज-34 


37. कर्पूरमञ्जरी की भाषा है- 


(B) पैशाची 
(D) शिलालेखीय प्राकृत 


(A) अपभ्रंश 
(0) शौरसेनी 


व्याख्या- 

भाषा ग्रन्थ ग्रन्थकार 
A. अपभ्रंश विक्रमोर्वशीयम्‌ कालिदास 
8. पैशाची बृहत्कथा गुणाढ्य 
०. शौरसेनी कर्पूरमञ्जरी राजशेखर 
D. शिलालेखीय प्राकृत मानसेरा शिलालेख 


अतः विकल्प ८ सही है। 
स्त्रोत-संस्कृत साहित्य का इतिहास-उमाशंकर शर्मा ऋषि,पेज- 539 


38. प्रवेशक और विष्कम्भक का उल्लेख नहीं है- 
(A) मालतीमाधवम्‌ (B) रत्नावली 
(0) मुद्राराक्षसम्‌ (D) कर्पूरमञ्जरी 


व्याख्या- 
आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में सट्टक 
का लक्षण करते हैं- 
सट्टकं प्राकृताशेषपाठयं स्याद्प्रवेशकम्‌। 
न च विष्कम्भकोऽप्यत्र प्रचुरश्चाद्धुतो रसः। 
अङ्का जवनिकाख्याः स्युः स्यादन्यन्नाटिकासमम्‌।। (6/276) 
जिसकी सम्पूर्ण रचना प्राकृत में ही हो, प्रवेशक और 
विष्कम्भक जहाँ न हों, प्रचुर अद्भुत रस हो उसे 'सट्टक' 
कहते हैं। इसके अड्डों का नाम जवनिका होता है और सब 
इसमें नाटिका के सदृश होता है। जैसे- कर्पूरमञ्जरी। 

भ मालतीमाधवम्‌, रत्नावली, मुद्राराक्षस में प्रवेशक और 
विष्कम्भक का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है 
कि कर्पूरमञ्जरी में प्रवेशक और विष्कम्भक का प्रयोग नहीं 
हुआ है। अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- साहित्यदर्पण (6/276)- शालिग्राम शास्त्री, पेज -227 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 207 
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39. निम्नलिखित में कौन सा रूपक नहीं है- 


(A) मालविकाग्निमित्रम्‌ (9) मुद्राराक्षसम्‌ 
(0) शारिपुत्रप्रकरणम्‌ (D) कर्पूरमञ्जरी 
व्याख्या- 
ग्रन्थ ग्रन्थकार विभाजन/विधा 
A. मालविकाग्निमित्रम्‌ कालिदास 5 अङ्क/त्रोटक 
उ. मुद्राराक्षसम्‌ विशाखदत्त 7 अङ्क/नाटक 
(0. शारिपृत्रप्रकरणम्‌ अश्वघोष 9 अङ्क/प्रकरण 
D. कर्पूरमञ्जरी राजशेखर 4 जवनिका/सट्टक 


नोट- मालविकाग्निमित्रम्‌, मुद्राराक्षसम्‌, शारिपुत्रप्रकरणम्‌ 
ये रूपक है तथा कर्पूरमञ्जरी सट्टक नामक उपरूपक है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत-संस्कृत साहित्य का इतिहास- उमाशंकर शर्मा ऋषि, पेज-539 


40. कालिदास किस रीति के कवि हैं? 
(A) वैदर्भी (8) गौड़ी 


(0) पाञ्चाली (D) लाटी 

व्याख्या- 

रीति कवि/लेखक (समय) 

वैदभी कालिदास ई.पू. प्रथम शताब्दी 

गौड़ी भट्टनारायण सातवीं/आठवीं शताब्दी 
पाञ्चाली बाणभट्ट सातवीं शताब्दी का पूर्वा 


लाटी- लाटीरीति का ग्रन्थ सम्भवतः उपलब्ध नहीं होता 
अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, 


पेज- 346 

. प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है- 
(A) कुमारसम्भवम्‌ (8) किरातार्जुनीयम्‌ 
(0) बुद्धचरितम्‌ (D) जानकीहरणम्‌ 
व्याख्या- 
ग्रन्थ समय 
कुमारसम्भवम्‌ | कालिदास | ई.पू. प्रथम शताब्दी 
किरातार्जुनीयम्‌ | भारवि छठी शताब्दी ई. 

(560.-65ई. के बीच) 

बुद्धचरितम्‌ |अश्वधोष | प्रथम शताब्दी ई. 
जानकीहरणम्‌ | कुमारदास | छठी शताब्दी 


नोट- उपर्युक्त कवियों में काल की दृष्टि से कालिदास 
सबसे प्राचीनतम कवि हैं। अतः कुमारसम्भवम्‌? सबसे 
प्राचीनतम महाकाव्य है। 
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श्र 


संस्कृतगङ्खा, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


अश्वघोष कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन थे कनिष्क का 
समय सिल्वाँ लेवी, ओल्डनवर्ग, फर्गसन, रैप्सन आदि पाश्चात्त्य 
विद्वान्‌ एवं रमेशचन्द्र मजूमदार, भगवतशरण उपाध्याय, 
जयचन्द्र विद्यालङ्कार आदि भारतीय विद्वान्‌ प्रथम शताब्दी में 
अश्वघोष का समय मानते हैं। वे 78 ई. से प्रचलित शक 
संवत्‌ को भी कनिष्क के द्वारा ही आरम्भ किया गया बताते हैं 
अतः अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी ई. है। 

कालिदास और अश्वघोष के पौर्वापर्य को लेकर विवाद 
खड़ा है दोनों कवियों के भावों में कहीं-कहीं साम्य मिलता 
है यह कहना सम्भव है कि कालिदास की रचना शैली की 
लोकप्रियता को देखकर अश्वघोष ने उनका अनुकरण किया। 
कालिदास के प्रभाव का ही परिणाम था कि दार्शनिक 
अश्वघोष काव्यरचना में लगे और उसे धर्मप्रचार का साधन 
बनाया। अतः विकल्प 4 सही है। 

संस्कृतगङ्गा साहित्यम्‌- सर्वज्ञभूषण, पेज-29] 


, पाणिनि ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण 


की थी? 


(५) नालन्दा (8) तक्षशिला 
(©) अवन्तिकापुरी (0) वलभी 


व्याख्या- 
नालन्दा- यह भारत का सबसे विख्यात एवं सबसे प्राचीन 
विश्वविद्यालय था। ह्लेनसांग के अनुसार इसका संस्थापक 
शक्रादित्य था। नरसिंह बालादित्य ने नालन्दा में 80 फीट 
ऊची बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाया था। नालन्दा में 
एक प्राचीनतम विशाल पुस्तकालय था। नालन्दा महायान 
शिक्षा का केन्द्र था। 

तक्षशिला- बौद्धकाल में सबसे विख्यात विश्वविद्यालय 
तक्षशिला था और अपने जन्मस्थान से समीपस्थ इस 
विद्यापीठ में सम्भवतः पाणिनि की शिक्षा-दीक्षा हुई थी। 
सम्भव है कि वयस्क होने पर पाणिनि ने पाटलिपुत्र (पटना) 
निवासी वर्ष उपाध्याय का शिष्यत्व भी स्वीकार किया था। 
त्रिकाण्ड-शेष कोष मे पाणिनि के नामों में 

“शालातुरीय' शब्द पठित है। “शालातुरो नाम ग्रामः।” 
महाभाष्य में पाणिनि का नाम दाक्षीपुत्र दिया गया जिससे 
इनकी माता का नाम दाक्षी सिद्ध होता है। पाणिनि ने घोर 
तपस्या से शिवजी को प्रसन्न किया और उनके अनुग्रह से 
अइउण्‌ आदि १4 माहेश्वर सूत्रों को प्राप्त करके अष्टाध्यायी” 
नामक व्याकरण ग्रन्थ की रचना की। 

अतः विकल्प B सही है। 


स्त्रोत- संस्कृत शास्त्रों का इतिहास- बलदेव उपाध्याय, पेज-426 


43. अधोलिखित रूपको में कौन सा रूपक प्राचीनतम है- 
(A) मृच्छकटिकम्‌ (8) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


(0) मुद्राराक्षसम्‌ (0) शारिपुत्रप्रकरणम्‌ 


व्याख्या- 

ग्रन्थ ग्रन्थकार | समय 
A. मृच्छकटिकम्‌ तीसरी-चीथी शताब्दी इ. 
उ. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | कालिदास | ई.पू. प्रथम शताब्दी 
€. मुद्राराक्षसम्‌ पाँचवी छठी शताब्दी इ. 
D. शारिपुत्रप्रकरणम्‌ प्रथम शताब्दी इ. 


उपर्युक्त सभी कवियों में कालिदास पूर्ववर्ती कवि हे | 
इसलिए अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ सबसे प्राचीन रचना है। 
नोट- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मृच्छकटिकम्‌ के 
लेखक शूद्रक तीसरी चौथी शताब्दी ई., मुद्राराक्षस के 
लेखक विशाखदत्त पाँचवी छठी शताब्दी ई., शारिपुत्रप्रकरण 
के लेखक अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी ई. है जबकि 
कालिदास प्रथम शताब्दी ई. पू. के कवि हैं इसलिए 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ प्राचीनतम रूपक है। 

अतः विकल्प 9 सही है। 


, त्रिविक्रमभइ की रचना है- 


(A) रामायणचम्पू (8) मदालसाचम्पू 
(0) यशस्तिलकचम्पू (0) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 
A.  रामायणचम्पू राजाभोज (भोजराज)- ग्यारहवीं शताब्दी 
का पूर्वार्द्ध 
B. मदालसाचम्पू - त्रिविक्रमभट्ट दशवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध 
€. यशस्तिलकचम्पू - सोमदेवसूरि दशवीं शताब्दी 
अतः विकल्प 9 सही है। 
स्त्रोत-संस्कृत साहित्य का इतिहास- उमाशंकर शर्मा ऋषि, पेज- 4]6 


45. "चण्डीशतक' किसकी रचना है- 


(A) त्रिविक्रमभइ (उ) बाणभइ 
(0) भइनारायण (D) दण्डी 


व्याख्या- 

A. त्रिविक्रमभइ (दशवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध)- नलचम्पू, 
मदालसाचम्पू, इन्द्रराजप्रशस्ति आदि। 

उ. बाणभट्ट (सातवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध)- 
कादम्बरी, हर्षचरितम्‌, चण्डीशतक, पार्वतीपरिणय, 
मुकुटताडितक आदि। 


UP PGT (प्रवक्ता ) संस्कृत - 204] 255 


©. भइनारायण (सातवीं-आठवीं शताब्दी)- वेणीसंहार, B. अर्थपरिवर्तन- जिस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन होता है 
D. दण्डी (छठी शताब्दी ई.)- दशकुमारचरितम्‌, काव्यादर्श, उसी प्रकार प्रत्येक भाषा के शब्दों के अर्थो में भी परिवर्तन 
अवन्तिसुन्दरीकथा, छन्दोविचिति, कलापरिच्छेद, होता रहता है। यह अर्थपरिवर्तन तीन प्रकार का होता है- 


द्विसन्धानकाव्य आदि। अतः विकल्प 3 सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का इतिहास-उमाशङ्कर शर्मा ऋषि, पेज- 395 


]. अर्थविस्तार 2. अर्थसंकोच 3. अर्थादेश 
८. भाषा के हास ( अर्थापकर्ष )- अर्थपरिवर्तन के कारण 


46. भाषा की उत्पत्ति का सिद्धान्त प्राचीनतम है- कुछ शब्दों के अर्थो में अपकर्ष (हीनता) हुआ। जैसे- 
(A) प्रतीक सिद्धान्त (8) संगीत सिद्धान्त असुर-ऋग्वेद में देव वाचक था, संस्कृत में राक्षस हो गया। 
(©) रणन सिद्धान्त (0) दिव्योत्पत्ति सिद्धान्त | 9. ध्वनिपरिवर्तन- ध्वनि परिवर्तन के कारणों को दो भागों 
व्याख्या- में विभक्त किया जा सकता है। 

A. प्रतीक सिद्धान्त- प्रो. स्वीट ने प्रारम्भिक भाषा में ऐसे (क) आभ्यन्तर कारण ( ख ) बाह्य कारण। 
शब्दों की संख्या बहुत अधिक मानी है। भाषाविज्ञान में (क) आभ्यन्तरकारण- ]. प्रयत्नलाघव या मुखसुख 2. 
ऐसे शब्दों को “नर्सरी” शब्द कहते हैं- ये माता-पिता, भाई- लघूकरण की प्रवृत्ति 3. अनुकरण की अपूर्णता 4. अशिक्षा 
बहन आदि से सम्बद्ध होते हैं। 5. शीघ्रभाषण 6. भावावेश 7. काव्यात्मकता 8. बलाघात 

8. संगीत सिद्धान्त- इसको प्रेम सिद्धान्त भी कहा जाता है। 9. कृत्रिमता 0. भ्रामक व्युत्पत्ति 
डार्विन, स्पेन्सर और येस्पर्सन अंशतः इस सिद्धान्त को (ख) बाह्य कारण- ।. भौगोलिक प्रभाव 2. सामाजिक एवं 
मानते हैं। राजनीतिक परिस्थितियाँ 3. कालप्रभाव या स्वाभाविक 
इस सिद्धान्त का कथन है कि मानव के संगीत से भाषा की विकास 4. लिपिदोष 5. अन्यभाषाओं का प्रभाव 6. 
उत्पत्ति हुई है। सादृश्य अतः विकल्प 7 सही है। 


€. रणन सिद्धान्त- इस सिद्धान्त को धातु सिद्धान्त, अनुकरण स्रोत. 
सिद्धान्त, अनुकरणमूलकतावाद, अनुकरणात्मक अनुकरण, 
डिंग-डांग-वाद आदि नामों से निर्दिष्ट किया गया है। इस 
मत के मूल प्रवर्तक 'प्लेटो' थे। 

D. दिव्योत्पत्ति सिद्धान्त- यह सबसे प्राचीन मत है। इस 
मत का कथन है कि जिस प्रकार परमात्मा ने मानव सृष्टि 
की, उसीप्रकार मानव के लिए एक परिष्कृत भाषा दी। इस 
मत में प्रत्येक कार्य के मूल में दैवी शक्ति की सत्ता मानी 


भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-227 


48. ' नृत्तानसाने नटराजराजो ननाद ढकन्कां 
नवपञ्चवारम्‌' भाषा की उत्पत्ति के सिद्धान्त का 
सूचक है- 

(A) संकेत सिद्धान्त (8) आवेग सिद्धान्त 

(0) दिव्योत्पत्ति सिद्धान्त (0) संगीत सिद्धान्त 


जाती है। जर्मन विद्वान्‌ सुसमिल्श ने भाषा की दैवी उत्पत्ति व्याख्या- 

का समर्थन किया। अतः विकल्प 7 सही है। सिद्धान्त प्रवर्तक विद्वान्‌ सिद्धान्त का सूचक तत्व 
स्त्रोत-भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज- 66 2 सेकतसद्धान्त _ रूसो - प्ररमम मे मनुष्य पशुओं आदि 
47. प्रयत्नलाघव कारण है- के तुल्य सिर हिलाना आदि। 

(A) ध्वनि का नियम (3) अर्थपरिवर्तन का B. आवेगसिद्धान्त - डार्विन - हर्ष, शोक, विस्मय, भय, 

(0) भाषा के हास का (0) ध्वनिपरिवर्तन का घृणा क्रोधादि भावावेश। 


०. दिव्योत्पत्तिसिद्धान्त - सुसमिल्श - नृत्तावसाने नटराजराजो 


न Fe लको ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्‌। 
A. ध्वनि का र भाषा विशेष काल अतः विकल्प ८ सही है। 


की निरर्थक ध्वनियाँ धीरे-धीरे वस्तुओं से सम्बद्ध हो गईं 
विद्वानों ने ध्वनि नियमों पर विचार किया है। nnd दहो गई 
जैसे- ॥. ग्रिमनियम 2. ग्रासमाननियम 3. वर्नरनियम 4. 
तालव्यनियम 5. मूर्धन्यनियम 


व्याख्या- 


स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-66 


256 संस्कृतगड़ा, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


49. संस्कृत भाषा है- 


(५) अयोगात्मिका (8) श्लिष्टयोगात्मिका 
(0 प्रश्लिष्ट योगात्मिका (00) अश्लिष्टयोगात्मिका 
व्याख्या- 
भाषा 
अयोगात्मक (चीनी, तिब्बती, बर्मी) योगात्मक 
अश्लिष्ट श्लिष्ट प्रश्लिष्ट 
We 
आमची | र 
— ता | 
य ला [ ह्लास CT | 
संयोगात्मक वियोगात्मक : वियोगात्मक 
(अरबी) (हिब्रू) (संस्कृत) (हिन्दी) 
पूर्णप्रश्लिष्ट आंशिक प्रश्लिष्ट 
(चेरोफी) बास्क 


पूर्वयोगात्मक मध्ययोगात्मक अन्त्ययोगात्मक ` पूर्वान्तयोगात्मक 
(काफिर) (सन्थाली) (तुर्की) (मफोर) 
नोट- उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट हे कि संस्कृतभाषा शिलिष्टयोगात्मिका है। 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत-भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-357 


50. मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाएँ संगणित है- ]. प्राचीन प्राकृत या पालि। 2. मध्यकालीन प्राकृत 3. 
(A) बर्मी (B) तमिल परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश। अतः विकल्प € सही 
(0) पालि (D) ग्रीक है। 

9. ग्रीक- इसका क्षेत्र ग्रीस, दक्षिणी अल्बानिया और 


ba भावों अती युगोस्लाविया, बुल्गोरिया-टर्की-साइप्रस का कुछ भाग है। 
A. र चीनी परिवार की भाषा है। इसके अन्तर्गत ये इसमे सल में बहुत सी बोलियाँ थी, जिनमें एडक 

7. चीनी 2. थाई या स्यामी 3. ब्राह्मी या बर्मी 4. तिब्बती और डोरिक क यी पेज 

= अनामा स्त्रोत-भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-437 
8. तमिल- तमिल द्राविड परिवार की भाषा है- 52. सिन्धु-हिन्दु में ध्वनि परिवर्तन का कारण है- 


]. तमिल 2. तेलगु 3. कन्नड 4. मलयालम्‌ 
९. मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाएँ- मध्यकालीन भारतीय 
आर्यभाषाओं को तीन भागों में बाँटा जाता है- (0) सादृश्य (D) भौगोलिक 


(A) लिपि दोष (B) बलाघात 


व्याख्या- 

A. लिपि दोष- विभिन्न लिपियों की अपूर्णता के कारण भी 
ध्वनि परिवर्तन देखा जाता है। अंग्रेजी और उर्दू के प्रभाव 
से ध्वनियों के उच्चारण में अन्तर हो गया। 
जैसे- ।. अंग्रेजी में राम - रामा 2. प्रचार - परचार 

B. बलाघात- ध्वनिपरिवर्तन में बलाघात का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। जिस ध्वनि पर बल दिया जाता है वह शेष रहती है, 
अन्य निर्बल ध्वनियाँ क्षीण हो जाती हैं। 
जैसे- अभ्यन्तर - भीतर, उपरि - पर 

€. सादृश्य- सादृश्य या समानता के आधार पर कुछ ध्वनियों 
में परिवर्तन हो जाता है। 
जैसे- द्वादश के सादृश्य पर एकादश। 

D. भौगोलिक- एक मूलभाषा से वैदिक संस्कृत अवेस्ता भाषायें 
निकली हैं। दोनों में भौगोलिक भेद से ध्वनियों में अन्तर हो 
गया है। संस्कृत का स्‌ अवेस्ता में ह्‌ हो जाता है। 
जैसे- सप्त-हप्त, सिन्धु-हिन्दु, असि-अहि है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी,पेज- 97 


(8) तर्कसंग्रह 
(D) तर्कभाषा 


(4) अर्थसंग्रह 
(0) सांख्यकारिका 


व्याख्या- 

> सांख्यकारिकाकार ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में तीन प्रमाण 
मानते हुए उसको परिभाषित करते हैं- 
दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌। 
त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्द्रिः प्रमाणाद्धि॥ 

(सां.का.4) 

सभी प्रमाणां का अन्तर्भाव होने से प्रत्यक्ष, अनुमान, 
शब्द, तीन प्रकार के प्रमाण हैं, क्योंकि प्रमाणों से ही 
प्रमेयसिद्धि होती है। अतः विकल्प € सही है। 

> अन्नम्भट्ट विरचित तर्कसंग्रह में सात पदार्थो का वर्णन है- 
'द्रव्णगुणकर्मसामान्याविशे घसमवाया भागा: 
सप्तपदार्थाः' (तर्कसंग्रह) 
अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव 
ये सात पदार्थ हैं। 

> लौगाक्षिभास्कर कृत अर्थसंग्रह में धर्म का लक्षण निम्नवत्‌ है- 
“वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः ' 
अर्थात्‌ वेद द्वारा प्रतिपादित प्रयोजन से युक्त अर्थ धर्म है। 

> केशवमिश्र प्रणीत तर्कभाषा में चार प्रमाणों का वर्णन है- 
“प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ' (न्यायसूत्र ..6) 
प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द 
प्रमाण। 

स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.-4) राकेश शास्त्री, पेज-2 
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53. तमोगुण का प्रयोजन है- 
(^) प्रवृत्ति (B) प्रकाश 
(0) नियमन (D) विषाद 


व्याख्या- 


सांख्यकारिकाकार ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में गुणों का 
वर्णन करते हैं- 

प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः। 
अन्योन्याभिभवाश्रयाजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः॥ 


(सां.का.- 2) 
गुण कार्य/प्रयोजन स्वरूप 
सत्त्व प्रकाश करना सुखात्मक 
रजस्‌ प्रवर्तन करना दुःखात्मक 
तमस्‌ नियमन करना मोहात्मक 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.-2)- राकेश शास्त्री, पेज-42 


54. सूक्ष्मशरीर कितने तत्त्वों का समुदाय है? 
(A) l6 (8) I8 
(D) 24 


(८) ॥7 


व्याख्या- 

> _सांख्यदर्शन के अनुसार सूक्ष्मशरीर का निर्माण १8 तत्त्वों 
से हुआ है, जिसे सांख्यकारिकाकार ईश्वरकृष्ण परिभाषित 
करते हैं- 
ूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्‌। 
संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्‌।। 

(सां.का.-40) 

सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न, सब जगह गति करने वाला, 
प्रलयकाल में भी स्थायी रहने वाला, महत्‌ आदि से लेकर 
सूक्ष्मतन्मात्रा पर्यन्त अठारह तत्त्वों से निर्मित, भोगरहित, 
भावों से युक्त सूक्ष्मशरीर संसार में गमनागमन करता है। 
अठारह तत्त्व हैं- एकादश इन्द्रियाँ, पञ्चतन्मात्रा, महत्‌, 
अहंकार। 

> न्यायदर्शन का प्रकरणग्रन्थ आचार्य केशवमिश्र प्रणीत तर्कभाषा 
में सोलह पदार्थों का वर्णन है- प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन- 
दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा- 
हेत्वाभास-च्छल-जाति-निग्रहस्थान। 

> वैशेषिकदर्शन के प्रकरणग्रन्थ अन्नम्भट्ट विरचित तर्कसङ्ग्रह 
में चौबीस गुणों का विवेचन है- रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, 
परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, 
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संस्कृतगड्ठा, दारागञ्ज, प्रयागराज 


द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, 
प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार | 

वेदान्तसार के अनुसार सूक्ष्मशरीर का निर्माण सत्रह अवयवों 
से हुआ है- 

“सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि लिङ्गशरीराणि' 

सत्रह अवयव हैं- पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच केन्द्रिय, पञ्चवायु, 
बुद्धि, मन। 

अतः विकल्प B सही है। 

सांख्यकारिका (का.40)- राकेश शास्त्री, पेज-7 


. सांख्यकारिका के अनुसार अव्यक्त है- 


(A) असामान्य 
(©) अप्रसवधर्मी 


(B) अनाश्रितम्‌ 
(0) अविषयम्‌ 


व्याख्या- 


सांख्यकारिकाकार ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में व्यक्त तथा 
अव्यक्त (प्रकृति) को परिभाषित करते हुए कहते हैं- 
हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्‌। 

सावयवं परतन्त्रम्‌ व्यक्तं, विपरीतमव्यक्तम्‌।। 


(सां.का.=70) 
व्यक्त - अव्यक्त ( प्रकृति) 
हेतुमत्‌ - अहेतुमत्‌ (कारणरहित) 
अनित्य - नित्य 
अव्यापी - व्यापी 
सक्रिय - निष्क्रिय 
अनेक - एक 
आश्रित - अनाश्रित 
लिङ्गसहित - लिङ्गरहित 
अवयवसहित - अवयवरहित 
परतन्त्र - स्वतन्त्र 


अतः विकल्प B सही है। 
सांख्यकारिका (का.-0)- राकेश शास्त्री, पेज-32 


. सांख्यमतानुसार पुरुष है- 


(8) प्रकृति और विकृति 


(4) प्रकृति 
(0) न प्रकृति न विकृति (0) विकृति 


व्याख्या- 
मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। 

षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः । ।सां.का.3 । । 
सांख्यशास्त्र में उल्लिखित 25 तत्त्वों को चार भागों में 


— 
+ 


व्याख्यास्मि 


विभाजित किया गया है- 

प्रकृति (अविकृति) = तत्त्व (मूलप्रकृति) 

प्रकृति एवं विकृति = 7 तत्त्व (महत्‌ या बुद्धितत्त्व, अहंकार, 
पञ्चतन्मात्राएँ) 

केवल विकृति = 76 तत्त्व (पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्चकर्मेन्द्रियाँ, 
मन, पञ्चमहाभूत) 

न प्रकृति न विकृति = । तत्त्व (पुरुष) 

कुल = 25 तत्त्व 

अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- सांख्यकारिका (कारिका-3) राकेश शास्त्री, पेज-3 


57. सांख्यकारिका के अनुसार रजोगुण होता है- 


(A) वरणकम्‌ (B) उपष्टम्भकम्‌ 


(D) प्रकाशकम्‌ 


(0) आच्छादकम्‌ 


व्याख्या- 
ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में गुणों का लक्षण करते हैं- 
सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः। 

गुरु वरणकमेव तमः, प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति:।।सां.का. 3 ।। 
अर्थात्‌ सत्त्वगुण हल्का अतएव प्रकाशक, रजोगुण प्रवृत्तिशील 
(चञ्चल) अतएव उत्तेजक एवं तमोगुण भारी अतएव अवरोधक 
(नियामक) माना गया है। एक ही प्रयोजन की सिद्धि के 
लिए तीनों ही गुण प्रदीप के समान मिलकर कार्य करते हैं। 
अतः विकल्प 5 सही है। 


स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.-73)- आद्याप्रसाद मिश्र, पेज 784 


(३) सोलह 
(D) चार 


(A) बारह 


(0) पाँच 


व्याख्या- 
तर्कभाषा में प्रमेयों की संख्या बारह है- 

]. आत्मा 2. शरीर 3. इन्द्रिय 4. अर्थ 5. बुद्धि 6. मन 
7. प्रवृत्ति 8. दोष 9. प्रेत्यभाव 70. फल . दुःख 
2. अपवर्ग 

अतः विकल्प 4 सही है। 

तर्कभाषा में सोलह पदार्थो का वर्णन है- 

]. प्रमाण 2. प्रमेय 3. संशय 4. प्रयोजन 5. दृष्टान्त 
6. सिद्धान्त 7. अवयव 8. तर्क 9. निर्णय 0. वाद 
॥4. जल्प 2. वितण्डा १3. हेत्वाभास 4. छल 
45. जाति 46. निग्रहस्थान 


८. तर्कभाषा में हेत्वाभासों की संख्या पाँच है- 
. असिद्ध 2. विरुद्ध 3. अनैकान्तिक 4. प्रकरणसम 
5. कालात्ययापदिष्ट 

0. तर्कभाषा में चार प्रमाणों का वर्णन है- 
]. प्रत्यक्ष 2. अनुमान 3. उपमान 4. शब्द 

स्त्रोत- तर्कभाषा- गजाननशास्त्री मुसलगाँवकर, पेज-274 


59, पट का निमित्त कारण होता है- 
(4) तन्तु (B) तुरी 
(D) तन्तुरूप 


(0) तन्तुसंयोग 


व्याख्या- 

आचार्य केशवमिश्र तर्कभाषा में तीन प्रकार के कारण 
बताते हैं- समवायिकारण, असमवायिकारण, निमित्तकारण। 

> तन्तु- यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌। 
यथा-तन्तवः पटस्य।' जिसमें समवाय-सम्बन्ध से रहकर 
कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायि कारण कहते हैं जैसे- 
तन्तु पट के प्रति समवायिकारण है। 

> तन्तु संयोग- 
'कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतत्वे सति यत्‌ कारणम्‌ 
असमवायिकारणम्‌। यथा- तन्तुसंयोगः पटस्य।' 
कार्य अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय सम्बन्ध 
से वर्तमान रहता हुआ जो कारण है, वह असमवायिकारण 
है। जैसे - तन्तुओं का संयोग पट का असमवायिकारण है। 
तो उसीप्रकार तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण है। 

> तुरी- तदुभयभिन्नं कारण निमित्तकारणम्‌, 
यथा तुरीवेमादिकं पटस्य।' समवायिकारण और 
असमवायिकारण इन दोनों कारणों से जो भिन्न कारण है, 
उसे निमित्त कारण कहते हैं। 
जैसे कि कपड़ा बनाने में सहायक यन्त्र तुरी, वेमा आदि 
पट के प्रति निमित्तकारण हैं। 
अतः विकल्प 5 सही है। 

स्त्रोत- तक॑संग्रह- गोविन्दाचार्य, पेज-49 


60. तर्कभाषा के अनुसार गुण नहीं है- 
(A) स्नेह 


(छ) दिक्‌ 


(0 द्वेष (D) बुद्धि 
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व्याख्या- 

> केशवमिश्रकृत तर्कभाषा के अनुसार 24 गुण हैं- 
. रूप 2. रस 3. गन्ध 4. स्पर्श 5. संख्या 
6. परिमाण 7. पृथक्त्व 8. संयोग 9. विभाग 
0. परत्व 7]. अपरत्व 2. गुरुत्व 3. द्रव्यत्व 
4. स्नेह 75. शब्द ।6. बुद्धि 7. सुख 48. दुःख 
9. इच्छा 20. द्वेष 24. प्रयत्न 22. धर्म 23. अधर्म 
24. संस्कार 

> तर्कभाषा के अनुसार द्रव्यों की संख्या 9 है- 

१. पृथ्वी 2. जल 3. तेज 4. वायु 5. आकाश 6. काल 

7. दिक्‌ 8. आत्मा 9. मन 

उपर्युक्त विकल्पों में स्नेह, द्वेष, बुद्धि ये तीनों गुण के 

उदाहरण हैं जबकि दिक द्रव्य का उदाहरण है। 

अतः विकल्प 9 सही है। 

तर्कभाषा- गजाननशास्त्री मुसलगाँवकर, पेज-307 


नोट- 


स्त्रोत- 


. 'गुडाकेश' कौन कहा जाता है? 
(A) संजय (उ) धृतराष्ट्र 
(0) श्रीकृष्ण (D) अर्जुन 


व्याख्या- 
श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्जुन को सम्बोधित करते हुए कहते हैं- 

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत। 

सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌।। (/24) 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌। 

उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति।। 

अर्जुन द्वारा इसप्रकार कहे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दोनों 
सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा 
सम्पूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस 
प्रकार कहा कि हे पार्थ! युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों 
को देखो। इसलिए “गुडाकेश” अर्जुन को कहा जाता है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 

गीता /24 


, "स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ' यह वचन 
किस ग्रन्थ का है- 
(A) गीता 


(8) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
(0) नीतिशतकम्‌ 
(D) वेदान्तसारः 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्या- 
गीता- श्रीमद्‌भगवद्‌गीता के तृतीय अध्याय में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नियत कर्मो के प्रति अर्जुन से कहते हैं- 

श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।। (गीता3.35) 
अपने नियतकर्मो को दोषपूर्ण ढंग से सम्पन्न करना भी 
अन्य के कर्मो को भलीभाँति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय 
कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की 
अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण 
भयावह होता है। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के प्रथम 
अङ्क में राजा दुष्यन्त शकुन्तला के सौन्दर्य के विषय में 
कहते हैं- 

'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌' (अभि.].20) 
अर्थात्‌ सुन्दर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलङ्कार नहीं 
होती है। 

नीतिशतकम्‌- भर्तृहरि दुर्जनपद्धति में सेवकों के विषय में 
कहते हैं- 

सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः? (नीति.श्लोक-48) 
सेवाधर्म बड़ा ही विकट है, जो योगियों को भी अगम्य है, 
दुर्बोध है। 

वेदान्तसार- 

“भिद्यते हदयग्रन्थिच्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः।” 

उस कारण कार्य रूप ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर साधक की 
हृदय-ग्रन्थि खुल जाती है, सम्पूर्ण सन्देह दूर हो जाते हैं। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

गीता (3.35) 


. ' बुद्धिनाशात्प्रणश्यति' किस ग्रन्थ का सन्दर्भ है- 


(^) वेद 
(0) गीता 


(8) वायुपुराण 
(0) कादम्बरी 


व्याख्या- 


बेद- तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । 

(यजुर्वेद 34/-6 शिवसंकल्प सूक्त) 
मेरा वह मन शुभ संकल्पों वाला हो। 
वायुपुराण- 
लोकेषु सर्वभूतानां तन्न कार्यं विजानता।। (40/56) 
ज्ञानियों को लोक के प्राणियों में स्थित इन विभिन्न स्वभावों 
की समीक्षा नहीं करनी चाहिए। 


C 


D. 


व्याख्यास्मि 


गीता- श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं- 

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः। (2/63) 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति।। 

क्रोध से अत्यन्त मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़भाव से 
स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि 
अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश 
हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। 
कादम्बरी- कादम्बरी के शुकनासोपदेश में शुकनास 
चन्द्रापीड को उपदेश देते हुए कहता है- “अतिगहनं तमो 
यौवनप्रभवम्‌’ यौवन से उत्पन्न अविवेक रूपी अन्धकार 
अत्यन्त सघन होता है। 

अतः विकल्प € सही है। 

गीता (2/63) 


के नाम से जाना जाता है- 


(3) औषधशास्त्र 
(D) योगशास्त्र 


(५) आगमशास्त्र 
(0 तन्त्रशास्त्र 


व्याख्या- 

आगमशास्त्र- सभी वेदों को आगमशास्त्र के नाम से भी 
जाना जाता है। 

औषधशास्त्र- यजुर्वेद को औषधशास्त्र के नाम से जाना 
जाता है। 

तन्त्रशास्त्र- अथर्ववेद को तन्त्रशास्त्र भी कहते हैं। 
योगशास्त्र- ३ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविषादयोगो नाम 
प्रथमोऽध्यायः । 

इसप्रकार ३, तत्‌ , सत्‌ - इन भगवन्नामों के उच्चारणपूर्वक 
ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्धगवद्गीतोपनिषद्रूप 
शरीकृष्णार्जुनसंवाद में अर्जुनविषादयोग” नामक पहला अध्याय 
पूर्ण हुआ।। 

अतः इसप्रकार सभी अध्यायों के अन्त में योगशास्त्र की 
चर्चा हुई है। 

अतः विकल्प सही है। 

गीता- (.47) 


. 'माण्डूक्यकारिका' किसकी रचना है? 
(A) धर्मकीर्ति 


(B) गौड्पाद 


(0) प्रशस्तपाद (0) कुमारदास 


व्याख्या- 

> गौड्पादाचार्य- इन्हें अद्वैतवेदान्त का प्रथम प्रवर्तक एवं 
प्रधान आचार्य माना गया है। इन्होंने माण्डूक्योपनिषद्‌ पर 
प्रसिद्ध कृति 'माण्डूक्यकारिका' की रचना की। 

अतः विकल्प ३ सही है। 

जिस पर शङ्कराचार्य ने भाष्य की रचना की एवं इसी 
कारिका पर 'मिताक्षरा' नामक टीका भी मिलती है। इनका 
दूसरा ग्रन्थ 'उत्तरगीताभाष्य' मिलता है। उत्तरगीता महाभारत 
का ही एक अंश है। 

वेदान्तसार- राकेश शास्त्री, पेज-24 


. शङ्कराचार्य के गुरूणां गुरूः हैं- 
(A) गोविन्दपाद (उ) गौड़पाद 
(८) बादरायण (D) वाचस्पति मिश्र 


व्याख्या- 
आचार्य गोविन्दपाद आचार्य गौड़पाद के शिष्य तथा शङ्कराचार्य 
के गुरू थे, अर्थात्‌ शङ्कराचार्य के गुरु गोविन्दपाद तथा 
गोविन्दपाद के गुरु गौड़पाद थे। इसलिए गौड़पाद/शङ्कराचार्य 
के गुरुणां गुरुः हुए। 
शङ्कराचार्य > गोविन्दपाद > 
अतः विकल्प 5 सही है। 

> आचार्य बादरायण- यह वेदान्तदर्शन के प्रथम आचार्य 
माने गये हैं इनका समय 400 ई.पू. के लगभग निर्धारित 
किया गया है। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रन्थ ब्रह्मसूत्र की रचना की 
इसमें चार अध्याय, सोलहपाद एक सौ बानवे अधिकरणों 
में पाँच सौ पचपन सूत्र हैं। 

> वाचस्पतिमिश्र- इनका जन्मस्थान मिथिला माना जाता 
है। वाचस्पति मिश्र ने छहों दर्शनों पर अपनी टीकाएँ 
लिखीं। 


गौड़पाद 


कुक टीकाएँ 
]. वेदान्त भामती 
2. ब्रह्मसिद्धि ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा 
3. सांख्यकारिका तत्त्वकौमुदी 
4. योगदर्शन तत्त्ववैशारदी 
5. न्यायदर्शन न्यायवार्तिकतात्पर्य 
6. पूर्वमीमांसा न्यायसूचीनिबन्ध 


स्त्रोत- वेदान्तसार- राकेश शास्त्री, पेज-25 
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, मम्मट के मत में 'मध्यमकाव्य' है- 


(B) ध्वनिः 


(A) शब्दचित्रम्‌ 


6 8 ° 


(D) वाच्यचित्रम्‌ 


(0) गुणीभूतव्यङ्ग्यम्‌ 


व्याख्या- 

आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्य के 

भेदों का वर्णन करते हुए तीन प्रकार के काव्य मानते हैं- 

ध्वनिकाव्य ( उत्तमकाव्य )- 

“इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्गे वाच्याद्‌ ध्वनिर्बुधैः कथितः” 
(का.प्र.सूत्र-2 ) 

वाच्यार्थं की अपेक्षा व्यङ्ग्यार्थ के बढ़ जाने पर अर्थात्‌ 

अधिक चमत्कारजनक होने पर काव्य उत्तम होता है विद्वानों 

ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। 

उदा. 'निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं....न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌' 

मध्यमकाव्य- 

अतादृशि गुणीभूतव्यङ्गयं व्यङ्गे तु मध्यमम्‌' 
(का.प्र.सूत्र-3) 

व्यङ्गय अर्थ के वाच्यार्थ की अपेक्षा विशेषचमत्कारजनक न 

होने पर काव्य मध्यमकाव्य होता है इसे ही गुणीभूतव्यङ्गय 

काव्य कहा जाता है। 

उदाहरण- 

ग्राम तरुणं तरुण्या नववञ्जुलमञ्जरीसनाथकरम्‌। 

पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिनामुखच्छाया । । 

अधमकाव्य- 

शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्गयं त्ववरं स्मृतम्‌' (का.प्र.सूत्र-4) 

जिसमें व्यङ्गय नहीं होता वह अवरकाव्य या अधमकाव्य 

कहा जाता है शब्दचित्र और अर्थचित्र के भेद से यह दो 

प्रकार का होता है। 

शब्दचित्र का उदाहरण- 

स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छ.......... मन्दाकिनी मन्दताम्‌ । 

अर्थचित्र का उदाहरण- 

विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद्‌ भवत्युपश्रुत्य यदृच्छयापि यम्‌ 

ससम्भ्रमेनद्रद्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती।। 

अतः विकल्प € सही है। 

काव्यप्रकाश (सूत्र-3) आचार्य विश्वेश्वर, पेज-3१ 


i डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम- 
(4) स्वभावोक्तिः (3) सहोक्तिः 
(D) समासोक्तिः 


(0) अतिशयोक्तिः 


पे 


© 


© 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के दशम उल्लास में अर्थालड्कारों 
को परिभाषित करते हैं- 

स्वभावोक्ति- 

“स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्‌। 

(का.प्र.सूत्र-]67) 
बालक आदि को अपनी स्वाभाविक क्रिया अथवा रूप का 
वर्णन स्वभावोक्ति अलङ्कार कहलाता हे । 
अतः विकल्प ५ सही है। 
अन्योक्ति- 
सा सहोक्तिः सहार्थस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌। 

(का.प्र.सूत्र- 70) 
जहाँ पर एक पद सह शब्द के अर्थ के बलसे दो अर्थ का 
वाचक होता है, वहाँ सहोक्ति अलङ्कार होता है। 
अतिशयोक्ति- 
निगीर्याध्यवसानन्तु प्रकृतस्य परेण यत्‌। 
प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तो च कल्पनम्‌।। 

(का.प्र.सूत्र-]53) 
उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण करके [काल्पनिक 
और अभेद का निश्चय (अध्यवसान) करना अतिशयोक्ति 
अलङ्कार कहलाता है। 
समासोक्ति- 
परोक्तिर्भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्तिः। (का.प्र.सूत्र-]48) 
श्लेषयुक्त विशेषणों के द्वारा पर अर्थात्‌ अप्रकृत के व्यवहार 
का कथन समासोक्ति अलङ्कार है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश सूत्र(68)- पारसनाथ द्विवेदी, पेज-625 
69. तात्पर्यावृत्ति स्वीकृत की गयी है- 


A. 


(A) अन्विताभिधानवादियों द्वारा 


(उ) ध्वनिवादियों द्वारा 
(८) अभिहितान्वयवादियों द्वारा 
(D) ध्वनिविरोधियों द्वारा 


व्याख्या- 

अन्विताभिधानवाद- अन्विताभिधानवाद का सिद्धान्त 
मीमांसक प्रभाकर गुरु ने दिया है। इनके अनुसार अभिधाशक्ति 
द्वारा पहले पदार्थो की उपस्थिति नहीं होती, बल्कि पदों 
द्वारा अन्वित पदार्थो की ही उपस्थिति होती है। अर्थात्‌ 
पहले पद अन्वित होते हैं बाद में विशिष्ट वाक्यार्थ को 
कहते हैं इसलिए उसे अन्विताभिधानवाद कहते हैं। 
“वाच्य एव वाक्यार्थ इति अन्विताभिधानवादिनः।' 


B. 


व्याख्यास्मि 


ध्वनिवादी सिद्धान्त- व्याकरणशास्त्र में प्रधानभूत स्फोट 
की अभिव्यक्ति शब्द से होती है इसलिए “ध्वनति स्फोटं 
व्यनक्ति इति ध्वनिः? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'स्फोट' के 
व्यञ्ञकशब्द के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया गया था। 
इसी के आधार पर ध्वनिवादी आचार्यों ने भी वाच्यार्थ को 
दबा सकने में समर्थ जो व्यङ्गय अर्थ, उसको अभिव्यक्त 
करने वाले शब्द तथा अर्थ के लिए ध्वनि" इस पद का 
प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। 
यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृतस्वार्थौ। 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः । 
(ध्वन्या./।3) 
अभिहितान्वयवाद- वाक्यार्थ ज्ञान में अभिहित पदार्थो 
का अन्वय होने के कारण इसे अभिहितान्वयवाद कहते हैं 
यह मत मीमांसक कुमारिलभट्ट का है। अभिहितान्वयवाद 
का अर्थ है अभिहित अर्थात्‌ अभिधा शक्ति के द्वारा कथित 
होता है, बाद में उनका परस्पर अन्वय होता है। 
अतः विकल्प € सही है। 
ध्वनिविरोधी आचार्य- कुमारिलभट्ट ने ध्वनि को न 
मानकर तृतीय शक्ति के रूप में तात्पर्या शक्ति को मानते 
हैं। इसीप्रकार महिमभट्ट ने अपने ग्रन्थ 'व्यक्तिविवेक' तथा 
मुकुलभट्ट ने 'अभिधावृत्तिमातृका' में ध्वनि का खण्डन 
किया है। 
काव्यप्रकाश- पारसनाथ द्विवेदी, पेज-39 


. “नियतिकृतनियमरहितां' किसे कहा गया है? 
(५) कविभारती 


(उ) कविप्रतिभा 


(0) कवि दृष्टि (D) कविप्रसिद्धि 


व्याख्या- 
समन्वयवादी आचार्य मम्मट ने अपने काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ 
काव्यप्रकाश में कवि-भारती अर्थात्‌ सरस्वती की स्तुति 
करते हुए मङ्गलाचरण करते हैं- 

नियतिकृतनियमरहितां हूलादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌। 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति।। का.प्र.।/ ।। 
नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित, केवल 
आनन्दमात्रस्वभावा, किसी अन्य के अधीन न रहने वाली 
तथा नौ रसों के योग से मनोहारिणी काव्य-सृष्टि की रचना 
करने वाली कवि की भारती सर्वोत्कर्षशालिनी है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश- पारसनाथ द्विवेदी, पेज-2 


7. साहित्यदर्पण विभक्त है- 
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. “सत्यर्थे पृथगर्थायाः.......विनिगद्यते '- 


(4) उल्लासो में (3) उच्छ्वासों में (A) अनुप्रासः (उ) यमकम्‌ 
(0) परिच्छेदो में (D) निःश्वासों में (0) उपमा (D) व्यतिरेकः 
व्याख्या- व्याख्या- 
विभाजन आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के दशम परिच्छेद में अलड्ारों 


का लक्षण करते हैं- 

A. अनुप्रास- 
अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌ (सा.द.0.3) 
स्वर की विषमता रहने पर भी शब्द अर्थात्‌ पद पदांश के 
साम्य को अनुप्रास कहते हैं- 
उदाहरण- उन्मीलन्मधुगन्धलुब्धमधुपव्याधूतचूताङ्कर 
क्रीडत्कोकिलकाकलीकलकलैरुद्गीर्णकर्णज्वराः । 
नीयन्ते पथिकैः कथं कथमपि ध्यानावधानक्षण 
प्राप्तप्राणसमासमागमरसोल्लासैरमी वासराः।। 

B. यमकम्‌- 
सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यंजनसंहतेः। 
क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते।। (सा.द.।0.8) 
यदि अर्थवान्‌ हो, तो भिन्न अर्थ वाले, स्वर व्यंजन समुदाय 
की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक कहते हैं। 
उदाहरण- नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागत 


D. 3 विराम 
2 निःश्वास 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत-संस्कृत साहित्य का इतिहास- उमाशंकर शर्मा ऋषि', पेज-587 


72. जिस लक्षणा में मुख्यार्थ का भी ग्रहण होता है बह 
कौन सी लक्षणा कहलाती है? 

(उ) रूढिमूला 

(D) लक्षण-लक्षणा 


(A) प्रयोजनमूला 
(0) उपादान-लक्षणा 


व्याख्या- 


आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के द्वितीय परिच्छेद में लक्षणा 
के भेदों का वर्णन करते हैं- 

मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थेऽन्वयसिद्धये। 
स्यादात्मनोऽप्युपादानादेषोपादानलक्षणा।। (सा.द.2/6) 
वाक्यार्थ में अङ्गरूप से अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, 
जहाँ मुख्य अर्थ अन्य अर्थ का आक्षेप कराता है वहाँ 
आत्मा” अर्थात्‌ मुख्यार्थं के भी बने रहने से उस लक्षणा 
को उपादान लक्षणा कहते हैं। 

लक्षण-लक्षणा- 

अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वयसिद्धये 
उपलक्षणहेतुत्वादेषा लक्षण-लक्षणा।। (सा.द.2/7) 
वाक्यार्थ में मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ के अन्वय बोध के लिए 
जहाँ कोई शब्द अपने स्वरूप का समर्पण कर दे उस 
लक्षणा को लक्षण-लक्षणा कहते हैं। 

प्रयोजनमूला - कुन्ताः प्रविशन्ति। 

रूढिमूला - श्वेतो धावति। 

अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत - साहित्यदर्पण (2/6)- शालिग्राम शास्त्री, पेज-3] 


C. 


पंकजम्‌। 

मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्स सुरभिं सुरभिं सुमनो भरैः | । 
अतः विकल्प B सही है। 

उपमा- 

साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक्य उपमा द्वयोः । (सा.द.0.4) 
एक वाक्य में दो पदार्थो के वैधर्म्य रहित, वाच्य सादृश्य को 
उपमा कहते हैं। 

उदाहरण- मधुरः सुधावदधरः पल्लवतुल्योऽतिपेलवः पाणिः। 
चकितमृगलोचनाभ्यां सदृशी चपले च लोचने तस्याः।। 
व्यतिरेक- 

आधिक्यमुपमेयस्योपमानान््यूनताथवा।। (सा.द.।0.52 ) 
उपमान से उपमेय का आधिक्य अथवा उपमान से उपमेय 
भी न्यूनता में वर्णन करने में व्यतिरेक अलङ्कार होता है। 
उदाहरण- अकलङ्कं मुखं तस्या न कलङ्की विधुर्यथा। 


स्त्रोत- साहित्यदर्पण (40/8)- शालिग्राम शास्त्री, पेज-280 
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स्त्रोत 


. “त्रिवर्ग साध्यम्‌ 
की पूर्ति कीजिए- 


74. सिद्धत्वेऽध्यबसायस्य........निगद्यते। 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


(A) पूर्णोपमा 
(©) अतिशयोक्तिः 


(B) रूपकम्‌ 
(0) स्वभावोक्तिः 


व्याख्या- 


आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के दशम परिच्छेद में अलङ्कार 
को परिभाषित करते हैं- 

अतिशयोक्ति अलङ्कार- 

“सिद्धत्वेऽ ध्यवसायस्यातिशयोक्तिनिंगद्यते’ (सा.द. 0.46) 
अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलङ्कार होता है। 
उपमेय का निगरण करके उपमान के साथ उसके अभेदज्ञान 
को अध्यवसाय कहते हैं। उत्रेक्षा में उपमेय का अनिश्चितरूप 
से कथन रहता है, अतः वहाँ अध्यवसाय साध्य रहता है 
और यहाँ उसकी निश्चितरूप से प्रतीति होती है अतः यहाँ 
अध्यवसाय सिद्ध होता है। अतः विकल्प € सही है। 
पूर्णोपमा अलङ्कार- 

सा पूर्णा यदि सामान्यधर्म औपम्यवाचि च। 

उपमेयं चोपमानं भवेद्वाच्यम्‌।। (स्ा.द.।0.75) 
सामान्यधर्म, औपम्यवाची शब्द, उपमेय और उपमान ये 
चारों यदि वाच्य हो अर्थात्‌ किसी शब्द से प्रतिपादित हों, 
व्यङ्गय या आक्षेप न हो तो उसे पूर्णोपमा कहते हैं। 
रूपक अलङ्कार- 

रूपकं रूपितारोपो विषये निरपहनवे” (सा.द.]0.28) 
निषेध रहित विषय उपमेय में रूपित के आरोप को रूपक 
अलङ्कार कहते हैं। अर्थात्‌ जहाँ भेद रहित उपमेय में 
आरोप हो, परन्तु उपमेय के स्वरूप का निषेधक कोई 
शब्द न हो वहाँ रूपक अलङ्कार होता है। 

स्वभावोक्ति अलङ्कार- 
“स्वभावोक्तिर्दुरूहार्थस्वक्रियारूपवर्णनम्‌' (सा.द.]0.93) 
कविमात्र से ज्ञातव्य जो बच्चे आदि की चेष्टाएँ या स्वरूप 
उनके वर्णन को स्वभावोक्ति अलङ्कार कहते हैं। 
साहित्यदर्पण (।0.46)- शालिग्राम शास्त्री, पेज-323 


' उचित विधा द्वारा रिक्तस्थान 


(A) महाकाव्यम्‌ 
(0) नाट्यम्‌ 


(B) खण्डकाव्यम्‌ 
(D) चम्पूकाव्यम्‌ 


व्याख्या- 
आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य 
प्रयोजन की प्रामाणिकता के सन्दर्भ में अग्निपुराण का मत 
उद्धृत करते हैं- 


व्याख्यास्मि 


त्रिवर्गसाधनं नाट्यम्‌’ (अग्निपुराण 338.7) 

अर्थात्‌ नाटक एक ऐसी वस्तु है जिससे धर्म, अर्थ, कामरूप 
पुरुषार्थ की प्राप्ति हुआ करती है। 

अतः विकल्प € सही है। 

आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में महाकाव्य 
को परिभाषित किया है- 

सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः---------- नामास्य 
सर्गोपादेयकथया सर्गनाम तु।। (सा.द.6/35-324) 
महाकाव्य की कथा सर्गो में विभक्त होती है। 

इसका नायक देवकोटि या प्राख्यात राजवंश का राजा होता 
है जो धीरोदात्त कोटि का होता है। 

शृङ्गार, वीर, शान्त में से कोई एक आङ्गी रस के रूप में 
विद्यमान रहता है। सभी सन्धियाँ विद्यमान रहती हैं, इसमें 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन 
होता है। 

महाकाव्य की कथावस्तु में आठ से अधिक सर्ग होने 
चाहिए। 

आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में खण्ड 
काव्य का लक्षण करते हैं- 

‘खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्यैकदेशानुसारि च।' (सा.द.6.329) 
काव्य अथवा महाकाव्य के कतिपय लक्षणों से युक्त जो 
पद्य-प्रबन्थ है उसे खण्डकाव्य कहते हैं। 

साहित्यदर्पण के षष्ठ परिच्छेद में चम्पूकाव्य का लक्षण 
निम्नवत्‌ है- 

गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते’ (सा.द.6.336) 
गद्यपद्य से युक्त काव्य को चम्पूकाव्य कहते हैं। 
साहित्यदर्पण- सत्यव्रतसिंह, पेज-4 


. उच्चार्यत्वाद्यदेकत्र स्थाने तालुरदादिके। 


सादृश्यं व्यंजनस्यैव.....उच्यते - रिक्तस्थान की पूर्ति 
कीजिए 


(A) छेकानुप्रासः 
(0) श्रुत्यनुप्रासः 


(B) वृत्यानुप्रासः 
(D) अन्त्यानुप्रासः 


व्याख्या- 

आचार्य विश्वनाथ साहित्यपर्दण के दशम परिच्छेद में अनुप्रास 
अलङ्कार के भेदों को परिभाषित करते हैं- 

छेकानुप्रास- 

छेको व्यञ्जनसंघस्य सकृत्साम्यमनेकधा। (सा.द.]0/3) 
व्यञ्जनों के समुदाय की एक ही बार अनेक प्रकार की 
समानता होने को छेकानुप्रास कहते हैं। 


€. 


वृत्त्यनुप्रास- 

अनेकस्यैकधा साम्यमसकृद्‌ वाप्यनेकधा। 

एकस्य सकृदप्येष वृत्त्यनुप्रास उच्यते।। (सा.द. 0/4) 
अनेक बार अनेक वर्णो की आवृत्ति होने पर, एक ही वर्ण 
की एक ही बार समानता होने पर, या एक ही वर्ण की 
अनेक बार आवृत्ति होने पर 'वृत्त्यनुप्रास' नामक शब्दालङ्कार 
होता है। 

श्रुत्यनुप्रास- 

उच्चार्यत्वाद्यदेकत्र स्थाने तालुरदादिके । 

सादृश्यं व्यञ्जनस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते।। (सा.द. 0/5) 
तालु, कण्ठ, मूर्धा, दन्त आदि किसी एक स्थान मे उच्चरित 
होने वाले व्यञ्जनों की समानता को श्रुत्यनुप्रास कहते हैं। 
अन्त्यानुप्रास- 

व्यञ्जनं चेद्यथावस्थं सहाद्येन स्वरेण तु। 
आवर्त्यतिऽन्त्ययोज्यत्वादन्त्यानुप्रास एव तत्‌।। (सा.द.40/6) 
पहले स्वर के साथ ही यदि यथावस्थ व्यञ्जन की आवृत्ति हो 
तो वह अन्त्यानुप्रास कहलाता है | 

अतः विकल्प € सही है। 

साहित्यदर्पण (0.5)- शालिग्राम शास्त्री, पेज -276 


. प्रासंगिक कथा दूर तक चलती है- कहा जाता है? 
(A) प्रकरी 


C. 


(B) पताका 


(0) प्रस्तावना (D) जनान्तिकम्‌ 


व्याख्या- 
प्रकरी- आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथम प्रकाश में 
प्रकरी का लक्षण करते हैं- 

"प्रकरी च प्रदेशभाक्‌'' (दश.।/3) 
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सूत्रधारो नटी ब्रूते मार्ष वाऽथविदृषकम्‌।। (दश.3/7) 
स्वकार्य प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ | । 

जहाँ सूत्रधार नटी, मार्ष (परिपार्श्चिक) या विदूषक के साथ 
बात-चीत करते हुए बहुविध विचित्र उक्तियों के द्वारा प्रस्तुत 
का आक्षेप कर अपने कार्य का वर्णन करे, इसे आमुख या 
प्रस्तावना भी कहा जाता है। 

जनान्तिकम्‌- आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथम प्रकाश 
में अर्थोपक्षेपक के अन्तर्गत जनान्तिक का लक्षण करते हैं- 
त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌।। 

अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तञ्जनान्तिकम्‌।। (दश./65) 
पात्रों के मध्य में चल रहे संवाद या उक्ति-प्रत्युक्ति के मध्य में, 
त्रिपाताकारूप हस्त मुद्रा के द्वारा अन्य पात्रों को अपवार्य 
अर्थात्‌ बचाकर, कुछ पात्रों के मध्य में दो पात्र परस्पर जो 
वार्तालाप करते हैं- वह जनान्तिक कहा जाता है। 


स्त्रोत- दशरूपक (.3)- रमाशङ्कर त्रिपाठी, पेज-]4 


78. भुक्तिवाद के स्थापक कौन हैं ? 
(A) अभिनवगुप्त 


(8) भट्टलोल्लट 


(0) शङ्कक (0) भट्टनायक 


व्याख्याकार | मत 
A. अभिनवगुप्त 
उ. भट्टलोल्लट 
C. शङ्कुक 

D. भट्टनायक 


व्याख्या- 


अभिव्यक्तिवाद (व्यङ्गय-व्यञ्जक) 
उत्पत्तिवाद (उत्पाद्य-उत्पादक) 


अतः विकल्प 9) सही है। 


एक प्रदेश में सीमित रहने वाला (अर्थात थोड़ी दूर तक चलने स्त्रोत- कव्यप्रकाश (चतुर्थ उल्लास)- पारसनाथ द्विवेदी- पेज-37 


वाला) प्रासङ्गिक वृत्तान्त प्रकरी' कहलाता है। 

जैसे- रामायणकथा में शबरी वृत्तान्त प्रकरी का उदाहरण है। 
पताका- आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथम प्रकाश में 
पताका का लक्षण करते हैं- 

“सानुबन्धं पताकाख्यम्‌'' (दश./3) 

प्रधान इतिवृत्त के साथ गौणरूप से दूर तक चलने वाला 
प्रासङ्गिक इतिवृत्त “पताका' कहलाता है। जैसे- रामायणकथा 
में सुग्रीव आदि का वृत्तान्त पताका है। 

अतः विकल्प ३ सही है। 

प्रस्तावना- दशरूपक के प्रथम प्रकाश में आचार्य धनञ्जय 
प्रस्तावना को परिभाषित करते हैं- 


79. संकेतग्रह में शब्द का अर्थ अपोह मान्य है- 


(A) नैयायिकों के द्वारा (8) मीमांसकों के द्वारा 

(0) बौद्धों के द्वारा (D) वैयाकरणों के द्वारा 
व्याख्या- 

संकेतग्रह मानने वाले विद्वान्‌ संकेतग्रह 

नैयायिक - जातिविशिष्ट व्यक्ति में 
मीमांसक - जातिमें 

बौद्ध - अपोहमें 

वैयाकरण - स्फोटमें 


अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश- पारसनाथ द्विवेदी, पेज-48 
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80. 'परवल्लिङ्गँ द्वन्द्वतत्पुरुषयोः' सूत्र का उदाहरण नहीं 
है- 


(A) सीतारामौ 
(0) अर्धपिप्पली 


(8) मयूरीकुक्कुटौ 
(0) कुक्कुटमयूर्यौ 


व्याख्या- 


सामासिकपद | लौकिक विग्रह 
सीतारामौ 
मयूरीकुक्कुटौ 


सूत्र 


65 


चार्थ द्वन्द्व: 
परवल्लिङ्गं द्वन्द्र- 
तत्पुरुषयोः 
(2.4.26) 
परवल्लिङ्गं द्वन्द्व 
तत्पुरुषयोः 
(2.4.26) 
“परवल्लिङ्गं इन्द्र 
तत्पुरुषयोः 
(2.4.26) 
नोट- मयूरीकुक्कुटौ, अर्धपिप्पली, कुक्कुटमयूर्यौ ये तीनों उदाहरण 

'परवल्लिङ्ग दरन्द्र-तत्पुरुषयोः” सूत्र से सिद्ध होते हैं। किन्तु 

सीतारामौ इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी (भैमी व्याख्या खण्ड- 4) पेज- 69 


सीता च रामश्च 
मयूरी च कुक्कुटश्च 


क 


0. अर्धपिप्पली | अर्ध पिप्पल्याः 


(छ, 


कुक्कुटमयूर्यौ | कुक्कुटश्च मयूरी च 


87. 'इन्द्वे घि’ सूत्र से पूर्व प्रयोग का उदाहरण है? 
(B) शिवकेशवौ 
(D) राजदन्तम्‌ 


(A) ईशकृष्णौ 
(0) हरिहरौ 


व्याख्या- 
सामासिकपद | लौकिक विग्रह] सूत्र 


A. ईशकृष्णो इशश्च कृष्णश्च | अजाद्यन्तम्‌ (2-2-33) 

धर्माथौ/अर्थधर्मी | धर्मश्च अर्थश्च | राजदन्तादिषु परम्‌ (2-2- 

3) 

8. शिवकेशवौ |शिवश्च केशवश्च | अल्पाच्तरम्‌ (2-2-34) 
पितरौ/ मातापितरौ | माता च पिता च | पिता मात्रा (-2-70) 


०. हरिहरौ हरिश्च हरश्च (न्द्रे घि) (2-2-32) 
हरिहरगुरवः | हरिश्च हस्श्च गुरुश्च 
D. राजदन्तम्‌ दन्तानां राजा | राजदन्तादिषु परम्‌(2-2-37) 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमीव्याख्या खण्ड-4), पेज-235 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


समास है- 

(A) तत्पुरुष (8) इन्द्र 

(0) अव्ययीभाव (0) बहुब्रीहि 

व्याख्या- 

पद समास विग्रह समास नाम 

A. आकृतिविशेषाः| आकृतीनां विशेषाः तत्पुरुष 
उ. अर्घोदकम्‌ | अर्घश्च उदकं च तयोः समाहारः| द्वन्द्व 
८ आपर्वभागम्‌ | पर्वभागं यावत्‌ आपर्वभागम्‌ अव्ययीभाव 
9. तपोधनम्‌ | तपः एव धनं यस्य सः तम्‌ | बहुव्रीहि 


. “शमीदूषदम्‌' मे समास है- 
(A) बहुब्रीहि (B) कर्मधारय 
(0) इन्द्र (D) अव्ययीभाव 


व्याख्या- 
त सामासिक पद 
A बहुत्रीहि पीताम्बरः, ऊढरथः 
उ. कर्मधारय | कृष्णसर्पः, घनश्यामः 
€. इन्दर शमीदृषदम्‌, पाणिपादम्‌, संज्ञापरिभाषम्‌ 
D. अव्ययीभाव | सुमद्रम्‌, प्रतिविपाशम्‌ 


अतः विकल्प ८ सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी (भैमीव्याख्या खण्ड-4), पेज-242 


, "सप्तर्षयः में कौन-सा समास है? 
(A) द्विगु 


(8) बहुब्रीहि 


(0) अव्ययीभाव (0) तत्पुरुष 


व्याख्या- 

सप्तर्षयः- सात ऋषियों की सञ्ज्ञा, “सप्त च ते ऋषयः 
लौकिक विग्रह और “सप्तन्‌ जस्‌ ऋषि जस्‌” अलौकिक 
विग्रह। दोनों में समान विभक्ति है अतः समानाधिकरण है। 
सप्त यह संख्यावाचक शब्द है समास होने के बाद विश्वामित्र 
आदि सात ऋषियों के वाचक होने के कारण सञज्ज्ञा अर्थ 
भी है। दिक्संख्ये सञ्ज्ञायाम्‌” से तत्पुरुष समास | 

समास विधायक सूत्र में प्रथमान्त पद है। 

दिक्संख्ये और उसके द्वारा निर्दिष्ट पद है सप्तन्‌ जस्‌ उसकी 
उपसर्जन होने के बाद पूर्व निपात करके प्रातिपदिक सञ्ज्ञा 
सुप्‌ का लुक्‌ और नकार का लोप करके सप्त+ऋषि बना। 


गुण रपर होकर सप्तर्षि बना। 
बहुवचन में जस्‌, जसि च से गुण होकर सप्तर्षयः सिद्ध 
हुआ। यह भी एक सञ्ज्ञा है। 
अतः सप्तर्षयः में तत्पुरुष समास है। 
अतः विकल्प 9 सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- गोविन्दाचार्य, पेज-926 


85. 'राजदन्तः' में समास है- 
(A) इन्द्र 
(८) बहुव्रीहि 


(B) तत्पुरुष 
(D) अव्ययीभाव 


व्याख्या- 


राजदन्तादिषु परम्‌ (2.2.3]) 
राजदन्त आदि गण में पूर्वनिपात के योग्य पद का परनिपात 
होता है। राजदन्तः = दाँतों का राजा 
'दन्तानां राजा’ लौकिक विग्रह तथा (दन्त आम्‌ राजन्‌ सु! 
अलौकिक विग्रह। “ष्ठी” सूत्र से तत्पुरुष समास, प्रातिपदिक 
सञ्ज्ञा, सुप्‌ का लुक्‌ करके षष्ठी इस प्रथमान्तपद से 
निर्दिष्ट दन्त की उपसर्जन सञ्ज्ञा होकर उपसर्जनं पूर्वम्‌ से 
पूर्वनिपात प्राप्त था उसे बाधितकर “राजदन्तादिषु परम्‌” से 
पर प्रयोग अर्थात्‌ पर निपात - राजन्‌ + दन्त {नलोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य' से नकार का लोप राज + (दन्त उ 
राजदन्त बना। पुनः राजदन्त की प्रातिपदिक सज्ज्ञा “सु 
विभक्ति का आगम राजदन्त + सु सु का अनुबन्ध लोप 
होकर राजदन्तः प्रयोग सिद्ध हुआ। इसलिए राजदन्तः में 
तत्पुरुष समास है 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- गोविन्दाचार्य, पेज-977 


. “सप्तगङ्गम्‌' में समास है- 


(A) बहुब्रीहि (B) अव्ययीभाव 

(©) इन्द्र (D) द्विगु 

व्याख्या- 

सामासिक पद समासविग्रह सामासिक सूत्र 
अव्ययीभाव- 


सप्तगङ्गम्‌ = सप्तानां गङ्गानां समाहारः - नदीभिश्च 
पञ्चगङ्गम्‌ = पञ्चानां गङ्गानां समाहारः - नदीभिश्च 
द्वियमुनम्‌ = द्वयोः यमुनयोः समाहारः - नदीभिश्च 
बहुब्रीहि- 

महाबाहुः = महन्तौ बाहू यस्य सः - अनेकमन्यपदार्थे 
लम्बकर्णः = लम्बौ कर्णौ यस्य सः - अनेकमन्यपदार्थ 


# FV कॅ > NV 
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कृशधनः = कृशं धनं यस्य सः - अनेकमन्यपदार्थे 
ठ््न्द्र- 

मातापितरौ = माता च पिता च - पिता मात्रा 

धवखदिरौ = धवश्च खदिरश्च - चार्थे द्वन्द्व: 

द्विगु- 

चतुर्युगम्‌ = चतुर्णा युगानां समाहारः - 'तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च' 
पञ्चगवम्‌ = पञ्चानां गवां समाहारः - तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' 
त्रिभुवनम्‌ = त्रयाणां भुवनानां समाहारः- तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' 
अतः विकल्प 5 सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या खण्ड-4) पेज-44 


, दीर्घसक्थः में समास है- 
(A) तत्पुरुष (उ) बहुत्रीहि 
(D) इन्द्र 


के. के > १” FX NV 


(0) अव्ययीभाव 


व्याख्या- 
दीर्घसक्थः= दीर्घ ऊरुओं वाला पुरुष 
“दीर्घे सक्थिनी स्तः यस्य’ लौकिक विग्रह तथा (दीर्घ औ 
सक्थि ओ' अलौकिक विग्रह। 
अलौकिक विग्रह 'दीर्घ औ सक्थि ओ' में “अनेकमन्यपदार्थे” 
से बहुव्रीहि समास कृत्तद्धितसमासाश्च” सूत्र से प्रातिपदिक 
सञ्ज्ञा तथा “सुपोधातुप्रातिपदिकयोः' से सुप्‌ विभक्ति का 
लोप दीर्घ + सक्थि 
सक्थि शरीर का अङ्ग है अतः 'बहुब्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वङ्गात्‌ 
षच्‌” से समासान्त षच्‌ प्रत्यय दीर्घ + सक्थि + षच्‌ 
षच्‌ के षकार की “षः प्रत्ययस्य” से तथा चकार की हलन्त्यम्‌” 
से इत्सञ्ज्ञा तथा लोप होकर अ बचा दीर्घ + सक्थि + अ 
यस्येति च' से सक्थि के इकार का लोप- 
दीर्घ + सक्थ्‌ + अ दीर्घसक्थ 
दीर्घ और सक्थि दोनों शब्द नपुंसकलिङ्ग के थे परन्तु 
समास करने से समासशक्ति के बल पर समस्त शब्द 
पुल्लिङ्ग में बदल गया। 
एकदेशविकृतन्यायेन से प्रातिपदिक मानकर सु विभक्ति- 
दीर्घसक्थ सु 
सु का अनुबन्ध लोप रुत्व विसर्ग होकर दीर्घसक्थः’ प्रयोग 
सिद्ध हुआ। 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- गोविन्दाचार्य, पेज-959 


88. “कटे आस्ते' उदाहरण में आधार है- 
(५) औपश्लेषिक 


(8) वैषयिक 


(0) अभिव्यापक (0) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


व्याख्या- 
आधार तीन प्रकार का होता है- औपश्लेषिक आधार, 
वैषयिक आधार, अभिव्यापक आधार 

> औपश्लेषिक आधार- कटे आस्ते।' (वह चटाई पर 
बेठता है) यहाँ बैठना क्रिया का साक्षात्‌ आश्रय है देवदत्त 
आदि कर्त्ता। उस कर्ता का आधार है 'कट'। कर्त्ता का 
“कट” के साथ स्पर्शमात्र संयोग है। अतः यह औपश्लेषिक 
आधार है। 

> वैषयिक आधार- 'मोक्षे इच्छाऽस्ति।' (मोक्ष विषयक 
इच्छा हे) यहाँ इच्छा का विषय हे मोक्ष अर्थात्‌ इच्छा मोक्ष 
में अधिष्ठित हे। अतएव इच्छा रूपी कर्ता के वैषयिक 
आधार 'मोक्ष' की 'आधारोधिकरणम्‌” सूत्र से अधिकरण 
संज्ञा हुई और प्रकृत सूत्र से उसमें सप्तमी विभक्ति । 

> अभिव्यापक आधार- सर्वस्मिन्‌ आत्मा अस्ति(सब में 

आत्मा है) यहाँ कर्त्ता आत्मा” सभी में व्याप्त है। अतएव 

आत्मारूपी कर्ता के अभिव्यापक आधार सर्व” की 

'आधारोधिकरणम्‌' सूत्र से अधिकरण संज्ञा हुई और प्रकृत 

सूत्र से उसमें सप्तमी विभक्ति हुई। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

सिद्धान्तकौमुदी(कारक प्रकरण) राममुनि पाण्डेय, पेज-93 


. स्पृह्‌ धातु के प्रयोग में जिसकी स्पृहा होती है वहाँ 
विभक्ति होती है? 


स्त्रोत 


(B) पञ्चमी 
(0) चतुर्थी 


(A) तृतीया 
(0) द्वितीया 


व्याख्या- 

A. तृतीया- हेतौ ( 2.3.23 )- हेतु अर्थ के वाची शब्दों में 
तृतीया विभक्ति होती है। जैसे - अध्ययनेन वसति। (अध्ययन 
के प्रयोजन से रहता है।) 

उ. पञ्चमी- पराजेरसोढः ( ।.4.26 )- यदि जि धातु के 
पूर्व परा उपसर्ग लगा हो तो जो असह्य पदार्थ होता है 
उसकी अपादान संज्ञा होती है और पञ्चमी विभक्ति का 
विधान होता है। जैसे - अध्ययनात्‌ पराजयते। (वह अध्ययन 
से भागता है।) 

८. द्वितीया- अभिनिविशश्च ( ।.4.47 )- यदि विश्‌ धातु 
के पूर्व अभि और नि ये दोनों उपसर्ग क्रमशः लगे हों तो 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


क्रिया के आधार की कर्मसंज्ञा होती है। जैसे - अभिनिविशते 
सन्मार्गम्‌। (वह सन्मार्ग पर चलता है।) 

0. चचतुर्थी- स्पृहेरीप्सितः ( ।.4.36 )- स्पृह्‌ (चाहना) 
धातु के योग में ईप्सित पदार्थ की अर्थात्‌ जिसकी स्पृहा 
होती है उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है और सम्प्रदान में 
चतुर्थी विभक्ति होती है। 
जैसे- पुष्पेभ्यः स्पृहयति। (वह फूलों को चाहता है।) 
अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत-सिद्धान्तकौमुदी (कारक प्रकरण)- राममुनि पाण्डेय,पेज-49 


90. 'जटाभिः तापसः' में तृतीया विभक्ति हुई है- 
(A) येनाङ्गविकारः 


(B) अपवर्गे तृतीया 
(0 कर्तृकरणयोस्तृतीया (0) इत्थम्भूतलक्षणे 


व्याख्या- 
A. येनाङ्गविकारः ( 2/3/20 )- जिस विकृत अङ्ग के 
द्वारा अङ्गी का विकार लक्षित होता है उस विकृत अङ्ग में 
तृतीया विभक्ति होती है। 

उदाहरण- अक्ष्णा काणः - एक आँख का काना है। 
पादेन खञ्जः - पैर से लगड़ा है। 

अपवर्गे तृतीया ( 2/3/6 )- फल की प्राप्ति का अर्थ 
द्योतित होने पर काल और मार्गवाची शब्दों से अत्यन्त 
संयोग में तृतीया विभक्ति होती है। 

उदाहरण- अहना क्रोशेन वा अनुवाकोऽधीतः। (दिन भर 
में अथवा कोस भर में अनुवाक पढ़ लिया और याद कर 
डाला) 

कर्तृकरणयोस्तृतीया ( 2/3/ 8 )- अनुक्त कर्ता और 
करण में तृतीया विभक्ति होती है। 

उदाहरण- रामेण बाणेन हतो बाली (राम के द्वारा बाण से 
बाली मारा गया) 

इत्थम्भूतलक्षणे ( 2/3/2 )- प्रकार विशेष को प्राप्त 
हुए ज्ञापक में तृतीया विभक्ति होती है अर्थात्‌ जिस चिहन 
से कोई व्यक्ति ज्ञापित हो उस चिहन विशेष में तृतीया 
विभक्ति होती है। 

उदाहरण- जटाभिः तापसः (जटाओं से तपस्वी प्रतीत 
होता है।) अतः विकल्प 7 सही है। 
स्त्रोत-सिद्धान्तकौमुदी(कारक प्रकरण)-राममुनि पाण्डेय,पेज-43 


प्र 


^ 


प्र 


9. राष्ट्रियः समाज्ञापयति' 'राष्ट्रियः ' में प्रत्यय है- 


(A) खज्‌ 
Cok) 


(B) घ 
(D) ल्यप्‌ 


व्याख्या- 

भः राष्ट्रियः (राष्ट्र में होने वाला या पैदा हुआ) राष्ट्रे जातादि 
लौकिक विग्रह तथा राष्ट्र डि' अलौकिक विग्रह | 
'राष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ' से घ प्रत्यय- राष्ट्र ङि घ 

भ प्रातिपदिक सञ्ज्ञा तथा सुप्‌ का लुक- राष्ट्र घ 

भः “आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌” से घ्‌ के स्थान 
पर इय्‌ आदेश- राष्ट्र इय्‌ 

भः भसञ्ज्ञा तथा अकार का लोप- राष्‌ टर्‌ + इय = राष्ट्रिय 
पुनः राष्ट्रिय की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा तथा सु विभक्ति का 
आगम राष्ट्रिय + सु 

* सु का अनुबन्ध लोप, तो राष्ट्रियः’ प्रयोग सिद्ध हुआ 

इसलिए राष्ट्रियः में घ प्रत्यय है अतः विकल्प 5 सही है। 

ाष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ ( 4.2.93 )- शेष अर्थ में राष्ट्र 

और अवारपार शब्द से क्रमशः घ और ख प्रत्यय होते हैं। 

लघुसिद्धान्तकोमुदी (भैमी व्याख्या खण्ड-5) पेज-0 


, दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है- 
(A) ङीष्‌ 
(C) टाप्‌ 


(B) ङीप्‌ 
(D) ङीन्‌ 


व्याख्या- 


दाक्षी- दक्ष की सन्तान 
दक्षस्यापत्यं स्त्री। दक्ष शब्द से तद्धित में अत इज्‌' से इज. 
प्रत्यय होकर दाक्षि बना, स्त्रीत्व की विवक्षा में इतो 
मनुष्यजातेः? से ङीष्‌ प्रत्यय - दाक्षि + ङीष्‌ 
ङीष्‌ का अनुबन्ध लोप, भसञ्ज्ञा इकार का लोप दाक्षी 
बना पुनः सु विभक्ति अनुबन्ध लोप आदि कार्य करने पर 
दाक्षी प्रयोग सिद्ध होता है। अतः विकल्प 4 सही है। 
> इतो मनुष्यजातेः ( 4.].65 )- मनुष्य जातिवाचक हृस्व 
इकारान्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ प्रत्यय 
होता है। 
> ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ ( 4..5 )- ऋकारान्त और नकारान्त 
पुल्लिङ्ग शब्दों में स्रीलिङ्ग बनाने के लिए डीप्‌ प्रत्यय का 
प्रयोग होता है। 
कर्तृ + डीप्‌ = कत्री दातृ+डीप्‌ = दात्री 
> अजाह्यातष्टाप्‌ ( 4.].4 )- अकारान्त शब्दों के आगे 
स्रीलिङ्ग बनाने के लिए उनके आगे टापू प्रत्यय का प्रयोग 
किया जाता है। 
उदाहरण- अचल + टाप्‌ = अचला 
कृष्ण + टाप्‌ = कृष्णा । 
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> शारङ्गरवाद्यञो ङीन्‌ (4..73 )- शार्ङ्गरव आदि 
गणपठित शब्दों तथा अजू प्रत्यय अन्त में हो ऐसे जातिवाचक 
प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीन्‌ प्रत्यय होता है। 
उदाहरण- शार्ङ्गरवी, बैदी, ब्राह्मणी आदि। 
लघुसिद्धान्तकोमुदी (भैमी व्याख्या, खण्ड-6)- पेज-76 


. 'कार्यम्‌' में प्रत्यय है- 


(A) यत्‌ 
(८) क्यप्‌ 


(B) ण्यत्‌ 
(D) ल्यप्‌ 


व्याख्या- 

> ऋहलोर्ण्यत्‌ ( 3..24 )- ऋवर्णान्त और हलन्त 
धातुओं से ण्यतू प्रत्यय होता है। 
कार्यम्‌ - कृ धातु से क्रहलोर्ण्यत्‌ से ण्यत्‌ प्रत्यय 
कृ + ण्यत्‌ ण्यत्‌ का अनुबन्ध लोप - कृ + य 
य के णित्‌ होने के कारण 'अचो ज्णिति' से रपर - सहित 
आर्‌ वृद्धि - क्‌ + आर्‌ + य = कार्य 
पुनः सु आदि कार्य करके सु का अम्‌ आदेश तो कार्यम्‌ 
प्रयोग सिद्ध हुआ। अतः विकल्प 5 सही है। 

> यत्‌ प्रत्ययविधायक विधिसूत्र- 
॥. “अचो यत्‌’ (3.।.97) - अच्‌ प्रत्याहार के वर्ण अन्त 
में हों ऐसे धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता है। 
उदाहरण- चेयम्‌, जेयम्‌ आदि। 
2. “पोरदुपधात्‌’ (3.4.98)- पवर्ग अन्त में अथवा हृस्व 
अकार उपधा में हो, ऐसे धातु से यत्‌ प्रत्यय होता है। 
उदाहरण - शप्यम्‌, लभ्यम्‌ आदि | 

> ण्यत्‌ प्रत्यय विधायक विधिसूत्र- 
'क्रहलोर्ण्यत्‌' (3.4.24)- ऋवर्णान्त और हलन्त धातुओं 
से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है। उदाहरण- हार्यम्‌, धार्यम्‌, कार्यम्‌ 
आदि। 

> क्यप्‌ प्रत्यय विधायक विधिसूत्र- 
एति-स्तु-शास्‌-वृ-दृ-जुषः क्यप्‌ (3.।.09)- इण्‌, स्तु, 
शास्‌, वृ, दू, और जुष्‌ इन धातुओं से क्यपू प्रत्यय होता 
है। उदाहरण- इत्यः, स्तुत्यः शिष्यः, वृत्यः, आदृत्यः, 
जुष्यः । 

> ल्यप्‌ प्रत्यय विधायक विधिसूत्र- 
'समासेऽनम्यूर्वोक्तवा ल्यप्‌’ (7..37)- यदि धातु के पूर्व 
कोई उपसर्ग लगा हो तो क्त्वा के स्थान पर ल्यप्‌ प्रत्यय 
होता है, परन्तु नज्‌ के पूर्व होने पर नहीं लगता। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या खण्ड-3)- पेज-223 
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94. 'गातू' में प्रत्यय है- 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


(A) शतृ 
(८) ल्युट्‌ 


(8) ण्वुल्‌ 
(D) तृच्‌ 


व्याख्या- 


'लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे’ (3.2.24) 
अप्रथमान्त अर्थात्‌ द्वितीयान्त आदि के साथ समानाधिकरण 
होने पर लट्‌ के स्थान पर शतृ और शानच्‌ आदेश होते हैं। 
ल्युट्‌ चं'(3.3.]5)- 

नपुंसकत्व में भाव अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय भी होता है। 
उदाहरण - हसितम्‌ , हसनम्‌। 

'ण्बुल्तृचौ’ (3..33)- धातुमात्र से 'ण्वुल्‌' और “तृच 
प्रत्यय होते हैं। 

उदाहरण- कर्तृ, गातृ, हर्तृ आदि। 

अतः विकल्प 7 सही है। 

अष्टाध्यायी (3// 33)- ईश्वरचन्द्र 


. जेयम्‌ में प्रत्यय है- 


(B) केलिमर्‌ 


(A) तृच्‌ 


(©) यत्‌ (0) क्तः 


व्याख्या- 
जेयम्‌ (जीतना अर्थ वाली जि धातु है) - 

'अचो यत्‌’ (3..97) से यत्‌ प्रत्यय - जि + यत्‌ 
यत्‌ का अनुबन्ध लोप -जि + य 

य की आर्धधातुक सञ्ज्ञा और जि के इकार को सार्वधातुक 
गुण करके जेय शब्द बना। पुनः जेय की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा 
तथा सु विभक्ति का आगम सु का अम्‌ आदेश और 
पूर्वरूप होकर जेयम्‌ पद सिद्ध हुआ। 

अतः जेयम्‌ में यत्‌ प्रत्यय है। अतः विकल्प € सही है। 
एबुल्तृचौ ( 3.।.।33 )- धातुमात्र से ण्वुल्‌ और तृच्‌ 
प्रत्यय होते हैं। 

कृ + तृच्‌ = कर्ता 

हृ + तृच्‌ = हर्ता 

हन्‌ + तृच्‌ = हन्ता 

केलिमर्‌ उपसंख्यानम्‌ ( वार्तिक )- धातुओं से केलिमर्‌ 
प्रत्यय भी होता है अर्थात्‌ तव्यत्तव्यानीयरः सूत्र से केलिमर्‌ 
प्रत्यय भी जोड़ देना चाहिए। उदाहरण - पचेलिमा माषाः - 
पकाने योग्य उड़द, भेदेलिमाः सरलाः - सरल सीधे पेड़ 
आदि। 


श्र 


श्र 


स्त्रोत- 


, “जनमेजयः ' में प्रत्यय है- 
(A) खश्‌ 


व्याख्यास्मि 


'अचो यत्‌' ( 3.।.97 ) अजन्त धातुओं से यत्‌ प्रत्यय 
होता है। उदाहरण - जेयम्‌, चेयम्‌ आदि। 

नपुंसके भावे क्तः ( 3.3.]4 )- नपुंसकत्व में भाव 
अर्थ में क्त प्रत्यय होता है। उदाहरण- हसितम्‌। 
लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमी व्याख्या खण्ड-3)- पेज-]7 


(8) खच्‌ 


(©) क (00) तृच्‌ 


व्याख्या- 
जनमेजयः जनम्‌ एजयतीति जनमेजयः (लोगों को कँपाने 
वाला, राजा परीक्षित का पुत्र) 

एजृ कम्पने धातु, उससे णिच्‌ प्रत्यय होकर एजि 
बना। 

पूर्व में जन यह कर्म उपपद में है - जन + एजि 
एजेः खश्‌ (3.2.28) से खश्‌ प्रत्यय- जन + एजि + 
खश्‌ 

अनुबन्ध लोप आदि कार्य - जन + अम्‌ + एजि + अ 
अ की सार्वधातुक सञ्ज्ञा करके उससे शप्‌ होकर 
उसमें भी अनुबन्ध लोप होकर जन + अम्‌ + एजि + 
अज उ 

अतो गुणे से अ + अ पररूप होकर एक आकार - 
जन + आम्‌ + एजि + अ आकार को सार्वधातुक 
मानकर एजि के इकार को 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः' 
से गुण होकर एकार और उसके स्थान पर अयू आदेश- 
जन + आम्‌ + एज्‌ + अय्‌ + आ = जन + अम्‌ + 
एजय 

द्वितीया के स्थान कर्तृकर्मणोः कृति’ से जन के अम्‌ 
के स्थान पर षष्ठी ङस्‌ जन ङस्‌ एजय 
उपपदमतिङ्‌? से उपपद होकर षष्ठी का 
“सुपोधातुप्रातिपदिकयोः' से लुक्‌ -जन एजय 
अरुट्विंषदजन्तस्य मुम्‌ से जन को मुम्‌ आगम अनुबन्ध 
लोप- जन + म्‌ + एजय मिदचोऽन्त्यात्परः से जन के 
नकार के अकार का अन्त्यावयव होकर जनम्‌ + एजय 
= जनमेजय 

पुनः जनमेजय के प्रातिपदिक सञ्ज्ञा सु विभक्ति का 
आगम, आनुबन्ध लोप होकर जनमेजयः प्रयोग सिद्ध 
हुआ। अतः जनमेजयः में खश्‌ प्रत्यय है 

इसलिए विकल्प 4 सही है। 


श्र 


खच्‌ प्रत्यय विधायक विधिसूत्र- 
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उदाहरण - तटी, वृषली, कठी आदि। 


प्रियवशे वदः खच्‌ (3.2.38) - प्रिय या वश रूप कर्म॑ > ऊङ्‌ प्रत्यय- पङ्गोश्च ( 4.।.68 )- जिसका पूर्वपद 


के उपपद होने पर वद्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है। 
उदाहरण - प्रियंवदः, वंशवदः | 

क प्रत्यय विधायक विधि सूत्र- 

१. इगुपध-ज्ञा-प्री-किरः कः (3..35) इक्‌ उपधा 
में हो ऐसे धातु ज्ञा, प्री, और कृ धातुओं से क प्रत्यय 
होता है। उदाहरण बुधः, कृशः, ज्ञः, प्रियः, किरः । 

2. आतश्चोपसर्गे (3..36) - उपसर्ग के उपपद 
रहते आकारान्त धातुओं से क प्रत्यय होता है। उदाहरण - 
प्रज्ञः, सुग्लः। 

तृच्‌ प्रत्यय विधायक विधि सूत्र- 

ण्वुल्तृचौ (3..33)- धातुमात्र से ण्वुल्‌ और तृच्‌ प्रत्यय 
होते हैं। उदाहरण - कर्ता, हर्ता, हन्ता आदि। 
लघुसिद्धान्तकौमुदी- गोविन्दाचार्य, पेज-7 93 


. युवतिः में स्त्री प्रत्यय है- 


(A) ङीन्‌ 
(0 ऊडः्‌ 


(B) ङीष्‌ 
(D) ङीप्‌ 


व्याख्या- 

युनस्तिः ( 4..77 )- युवन्‌ शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा 
में ति प्रत्यय होता है। 

युवतिः - युवन्‌ शब्द से युनस्तिः से ति प्रत्यय हुआ युवन्‌ + ति 
“स्वादिष्वसर्वनामस्थाने” से ति के परे रहते युवन्‌ की पद 
सञ्ज्ञा करके “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से नकार का 
लोप करके युवति बना पुनः प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, सु विभक्ति 
सु विभक्ति का अनुबन्ध लोप तथा रुत्व विसर्ग होकर 
युवतिः रूप सिद्ध होता है। 

इसप्रकार युवतिः में ति प्रत्यय है। 

नोट- युवतिः में ति प्रत्यय का प्रयोग है जो कि आयोग द्वारा 
दिए गए चारों विकल्पों में नहीं है यह आयोग की त्रुटि है। 
डीन्‌ प्रत्यय- शार्ङ्गरवाद्यञो ङीन्‌ ( 4.].73 ) 
शारङ्गरव आदि गणपठित शब्दों तथा अजू प्रत्यय अन्त में 
ऐसे जातिवाचक प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीन्‌ 
प्रत्यय होता है। 

उदाहरण- शार्ङ्गरवी, बेदी, ब्राह्मणी आदि। 

ङीष्‌ प्रत्यय- जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ ( 4.].63 ) 
जो नित्य स्रीलिङ्ग न हो और यकार भी उपधा में न हो ऐसे 
जाति वाचक प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ 
प्रत्यय होता है। 


प्र.पु. | भेष्यति | भेष्यतः 
म.पु. | भेष्यसि | भेष्यथः 
उ.पु. | भेष्यामि | भेष्यावः 


उपमान वाची तथा उत्तरपद ऊरु हो तो उससे स्त्रीत्व की 
विवक्षा में ऊड प्रत्यय होता है। उदा. पङ्गूः । 


> डीप्‌ प्रत्यय- उगितश्च ( 4..6 )- जिसमें उक्‌ अर्थात्‌ 


उ, ऋ, ल॒ की इत्सञ्ज्ञा हो गई हे ऐसे प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व 
की विवक्षा में डीप्‌ प्रत्यय होता है। 
उदाहरण- भवती, भवन्ती, पचन्ती आदि। 


स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी (भैमी व्याख्या खण्ड-6)- पेज-88 


98. 'भी' धातु छूट्लकार के प्रथम पुरुष का एकवचन 


रूप है- 

(A) भीष्यति (B) विभीष्यति 
(0) भेष्यति (D) भेस्यति 
व्याख्या- 

भी धातु, अकर्मक, अनिट्‌ , परस्मैपदी 


लृट्‌ लकार 


प Cस | 


अतः बिद 
नोट- भीष्यति, विभीष्यति और भेस्यति रूप 'भी' धातु के दसों 


लकारों में कहीं नहीं बनता है। 


स्त्रोत- रूपचन्द्रिका- ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, पेज-37 


99. 'ज्ञा' ( जानना ) धातु ( परस्मैपदी ) के लट्लकार 
के उत्तम पुरुष के एकवचन में रूप होगा- 


(A) जानिष्यामि 
(0) ज्ञास्यामि 


(B) जनिष्यामि 
(D) ज्ञासिष्यामि 


व्याख्या- 
ज्ञा अवबोधने धातु, सकर्मक, अनिट्‌ , परस्मैपदी, क्रयादिगण 


लृट्‌ लकार 


ज्ञास्यन्ति 
शास्यथ 
ज्ञास्यामः 


ज्ञास्यतः 


ज्ञास्यथः 


ज्ञास्यावः 


अतः विकल्प € सही है। 


नोट- जानिष्यामि, जनिष्यामि, ज्ञासिष्यामि, रूप ज्ञा' धातु के 


दसों लकारों में कहीं नहीं बनता है। 


स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-]84 
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00.हु (हवनकरना ) धातु के लट्‌ लकार में प्रथम 
पुरुष बहुवचन का रूप होगा- 

(^) जुहोष्यन्ति (8) होष्यन्ति 

(0 जुहुस्यन्ति (D) हविष्यन्ति 


प्र.पु. बिभेति बिभितः/बिभीतः बिभ्यति 
म.पु. बिभेषि बिभिथः/बिभीथः बिभिथ/बिभीथ 
उ.पु. बिभेमि बिभिवः/बिभीवः बिभिमः/बिभीमः 
अतः विकल्प € सही है। 

नोट- बिभ्यन्ति, भेष्यन्ति, बिभेन्ति रूप (भी) धातु के दसों 


व्याख्या- लकारों में कहीं नहीं बनता है। 
हु (दानादयोः) धातु, जुहोत्यादिगण, सकर्मक, अनिट्‌, स्त्रोत- रूपचन्द्रिका- ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, पेज-30 
०3. 'तुद धातु के ल लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन 
2 का रूप है- 
बु (A) तोष्यस्यथः (8) तोष्यस्यथ 
(८) तोत्स्यथ (0) तोतस्यथ 


: | होष्यन्ति 
: | होष्यथ 
होष्याम 


नोट- जुहोष्यन्ति, जुहुत्स्यन्ति, हविष्यन्ति रूप हु’ धातु के दसौं 
लकारों में कहीं नहीं बनता है। 
रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-] 66 


. शक्‌ ( समर्थ होना ) धातु के लट्लकार में मध्यम 


स्त्रोत 


पुरुष एकवचन का रूप होगा- नोट- तोष्यस्यथः, तोष्यस्यथ, तोतस्यथ रूप 'तुद्‌' धातु के दसों 
(A) शक्नोसि (8) शक्नोषि लकारों में कहीं नही बनता है। 

(0) शक्नुसि (0) शक्नुषि अतः विकल्प € सही है। 

वाया स्त्रोत- रूपचन्द्रिका- ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, पेज-386 

'शक्‌' (शक्ळ-शक्तो धातु) समर्थ होना। अकर्मक, अनिट्‌, `. ]04.'बरू' धातु के लदूलकार मध्यम पुरुष के बहुवचन 


परस्मैपदी । का रूप है- 


लटूलकार (A) ब्रूसि (B) ब्रवीषि 
(0) ब्रवीसि (0) ब्रविसि 


अतः विकल्प 5 सही है। 

नोट- शक्नोसि, शक्नुसि, शक्नुषि रूप शक्‌ धातु के दसौं 
लकारों में कहीं नहीं बनता है। 

स्त्रोत- रूपचन्द्रिका- ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, पेज-380 


. 'भी' धातु लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में 
रूप होगा- 


(A) बिभ्यन्ति (B) भेष्यन्ति 


अतः विकल्प B सही है। 
(0) बिभ्यति (D) बिभेन्ति वळ ही है 


ब्रुसि, ब्रवीसि, ब्रविसि रूप दसों लकारों में कहीं नहीं 
व्याख्या- बनता है। 
भी (भये) धातु अकर्मक, अनिट्‌, परस्मैपद, जुहोत्यादिगण स्त्रोत- रूपचन्द्रिका- ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, पेज 277 


॥705.दुह्‌ धातु का लङ्‌ लकार के उत्तम पुरुष का 
एकवचन रूप है- 


(A) अदुहम 
(0) अदोहम्‌ 


(8) अडुह्यम्‌ 
(0) अदुहम्‌ 


व्याख्या- 


दुह्‌ (प्रपूरणे) = दुहना (परस्मैपदी) सकर्मक, अनिट्‌, 
उभयपदी 


अधोक/अधोग्‌ | अदुग्धाम्‌ | अदुहन्‌ 
अधोक्‌/अधोग्‌ | अदुग्धम्‌ | अदुग्ध 
.पु. | अदोहम्‌ अदुहवः अदुह्यः 
नोट- अदुहम, अदुह्यम्‌, अदुहम्‌ रूप 'दुह के दसों लकारों में 
कहीं नहीं बनता है। 
स्त्रोत- रूपचन्द्रिका- ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, पेज-264 


॥06. कौन सी धातु उभयपदी धातु नहीं है- 
(A) (8) याच्‌ 

(८) पच्‌ (D) तुद्‌ 
व्याख्या- 

हज्‌ हरणे धातु, सकर्मक, अनिट्‌, उभयपदी, भ्वादिगण 


Ere. आत्मनेपद 

हरति हरतः हरन्ति | हरते हरेते हरन्ते 
हरसि हरथः हरथ | हरसे हरेथे हरध्वे 
हरामि हरावः हरामः | हरे हरावहे हरामहे। 


याच्‌ धातु, सकर्मक, सेट्‌, उभयपदी भ्वादिगण 


क ह ला जा आत्मनेपदी 
याचति याचतः याचन्ति |याचते याचेते याचन्ते 
याचसि याचथः याचथ |याचसे याचेथे याचध्वे 
याचामि याचावः याचामः |याचे याचावहे याचामहे 


पच्‌ धातु, सकर्मक, अनिट्‌, उभयपदी, भ्वादिगण 


FFE आत्मनेपद 
पचति पचतः पचन्ति |पचते पचेते पचन्ते 
पचसि पचथः पचथ |पचसे पचेथे पचध्वे 
पचामि पचावः पचामः |पचे पचावहे पचामहे 
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तुद्‌ धातु, सकर्मक, अनिट्‌, उभयपदी, तुदादिगण 


ठेला लल आत्मनेपद 
तुदति तुदतः तु 
तुदसि तुदथः तुदेथे तुदध्वे 
तुदामि तुदावः तुदावहे तुदामहे। 


]. ह प्रसह्य करणे धातु (सकर्मक, अनिट्‌, परस्मैपदी, 
छान्दसः) धातु परस्मैपदी धातु है इसका रूप - जिहर्ति, 
जिहर्तः, जिहन्ति चलता है इस दृष्टि से ह धातु उभयपदी 
नहीं है 

अतः विकल्प 4 सही है। 

चूंकि आयोग ने इसका उत्तर तुद्‌ माना है इस दृष्टि से 
“कौन सी धातु भ्वादिगण की नहीं है” यदि प्रश्‍न इसप्रकार 
हो तो तुद्‌ उत्तर सही हो सकता है क्योंकि ह, याच्‌ तथा पच्‌ 
भ्वादिगण की धातु है जबकि तुद्‌ धातु तुदादिगण की है। 
स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी (कारक-प्रकरण)- राममुनि पाण्डेय, पेज-20 


. 'हन्‌' धातु लट्लकार के प्रथम पुरुष, का द्विवचन 


रूप है- 

(^) हतौ (8) हन्तौ 

(८) हतः (D) हनतः 

व्याख्या- 

'हन्‌/ = वध करना, सकर्मक, अनिट्‌, वधादेशे सेट्‌, 
परस्मैपदी 


लट्‌ लकार 


अतः विकल्प ८ सही है। 
हतौ, हन्तौ, हनतः रूप (हन्‌) धातु के दसों लकारों में 
कहीं नहीं बनता है। 

स्त्रोत- रूपचन्द्रिका- ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, पेज-296 


08.'दा' धातु ( आत्मनेपद ) विधिलिङ्‌ के उत्तम पुरुष 
के एकवचन का रूप है- 

(B) दादीय 

(0) ददीत 


(A) ददीय 
(0) दिदय 


व्याख्या- 
डुदाज्‌ दाने धातु, सकर्मक, अनिट्‌, उभयपदी (आकारान्त) 
दा धातु आत्मनेपद विधिलिङ्लकार 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


प्र.पु. ददीत ददीयाताम्‌ ददीरन्‌ 
म.पु. ददीथाः ददीयाथाम्‌ ददीध्वम्‌ 
उ.पु. ददीय ददीवहि ददीमहि 


अतः विकल्प 4 सही है। 

दादीय, दिदय, ददीत रूप दा धातु के दसों लकारों में कहीं 
नहीं बनता है। 

रचनानुवादकौमुदी - कपिलदेव द्विवेदी, पेज - 67 


त प्रणमामि' रिक्तस्थान में कौन से पद का 


प्रयोग होगा। 

(५) सदाशिवं (8) सदाशिवेन 
(0) सदाशिवाय (0) सदाशिवात्‌ 
व्याख्या- 

“सदाशिवं प्रणमामि' 


उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः बलीयसी- 

कारक विभक्ति उपपद की अपेक्षा बलवती होती है। अतः 
किसी स्थल पर कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों 
प्राप्त होने पर कारक विभक्ति का ही प्रयोग होता है जैसे 
नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। -परन्तु 
'नमस्करोति’ इत्यादि क्रिया पदों के योग में कर्मकारक में 
द्वितीया होती है। यथा- नमस्करोति देवान्‌। 
कर्तृकरणयोस्तृतीया 2.3. 8 अनुक्त कर्ता तथा करण 
कारक में तृतीया विभक्ति होती है - जैसे - रामेण बाणेन 
हतो बाली। 

धारेरुत्तमर्णः ( ।.4.35 ) णिजन्त धृ धातु के योग में 
उत्तमर्ण ऋण देने वाले की सम्प्रदान संज्ञा होती है। जैसे - 
भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः। 

आख्यातोपयोगे ( ].4.29 ) उपयोग एवं नियम पूर्वक 
विद्या पढ़ने में आख्याता (पढ़ाने वाला) की अपादान 
संज्ञा होती है। जैसे- उपाध्यायाद्‌ अधीते। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

कर्मणि द्वितीया (अष्टाध्यायी) 


RES आलयः निर्मितः रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए 


(A) मासेन 
(0) मासाय 


(उ) मासम्‌ 
(0) मासात्‌ 


व्याख्या- 

अपवर्गे तृतीया ( 2.3.6 )- अपवर्ग का अर्थ है- 
क्रिया की समाप्ति होने पर फल की प्राप्ति। फल की 
प्राप्ति अर्थ के द्योतित होने पर काल और मार्गवाची शब्दों 


व्याख्यास्मि 


से अत्यन्त संयोग में तृतीया विभक्ति होती है। ‘आलयः 
निर्मितः? वाक्य में फल की प्राप्ति हो जा रही है अतः 
“मासेन आलयः निर्मितः? महीने भर में मकान का निर्माण 
हो जाता है इसलिए “अपवर्गे तृतीया” सूत्र से तृतीया 
विभक्ति का विधान हुआ। 

अकर्मकधातुभियोगे देशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा 
च कर्मसंज्ञक इति वाच्यम्‌ ( वा. )- अकर्मक धातुओं 
के प्रयोग में देश, काल, भाव और गन्तव्य मार्ग की 
कर्मसंज्ञा होती है। 

जैसे- मासम्‌ आस्ते। (महीने भर रहता है।) 

चतुर्थी सम्प्रदाने- ( 2.3.3 ) अनभिहित सम्प्रदान 
कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। 

जैसे- विप्राय गां ददाति (ब्राह्मण को गाय देता है।) 
अपादाने पञ्चमी- ( 2.3.28 ) अनभिहित अपादान 
में पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे - ग्रामात्‌ आयाति (गाँव 
से आता है।) 

अतः विकल्प 4 सही है। 

अष्टाध्यायी- (2.3.6) 


-हरिः.........आस्ते - रिक्तस्थान को पूर्ति कीजिए- 


(4) वैकुण्ठं 


(9 ) वैकुण्ठे 


(€ ) वैकुण्ठेन 


(D ) वैकुण्ठाय 


सप्तम्यधिकरणे च ( 2/3/36 )- अधिकरण कारक 
में सप्तमी विभक्ति होती है। 

व्याख्या- आधार तीन प्रकार का होता है- 

आधार 

]. अभिव्यापक (सर्वस्मिन्‌ आत्मा अस्ति।) 2. वैषयिक 
(मोक्षे इच्छा अस्ति।) 3. औपश्लेषिक (हरिः वैकुण्ठे 
आस्ते।) 

हरिः.......आस्ते - हरि वैकुण्ठ में रहते हैं अर्थात्‌ रहना 
रूपी क्रिया का आधार वैकुण्ठ है इसलिए “सप्तम्यधिकरणे 
च' सूत्र से वैकुण्ठ में, सप्तमी विभक्ति का रूप 'वैकुण्ठे' 
सही है। 

अतः विकल्प 5 सही है। 


स्त्रोत- अष्टाध्यायी - (2.3.36) 


] 2. ......नमस्कृत्य' रिक्तस्थान की पूर्ति उचित पद 


द्वारा कीजिए- 


(A) मुनित्रयाद्‌ 


(B) मुनित्रयस्य 


(0) मुनित्रयम्‌ 


00) मुनित्रये 


व्याख्या- 

मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य च। 
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।। 

इस शलोक में नमः पद के सानिध्य से 'मुनित्रयम्‌। पद में 
चतुर्थी विभक्ति की आशंका नहीं करनी चाहिए। विभक्तियाँ 
दो तरह की होती हैं - कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। 
जो विभक्तियाँ किसी पद के सानिध्य के कारण विहित की 
गई हैं उन्हे उपपद विभक्ति कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 
क्रिया का आश्रय लेकर होने वाली विभक्ति कारक विभक्ति 
कहलाती है। क्रिया के साथ कारक का साक्षात्‌ अन्वय 
होने के कारण यहाँ “नमस्कृत्य' पद से “नमस्कार करना' 
इसप्रकार की क्रिया की प्रतीति होती है इसलिए “मुनित्रयम्‌' 
में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग समुचित है। 

अतः विकल्प ८ सही है। 


स्त्रोत-वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी(खण्ड-] )-गोविन्दाचार्य पेज-0] 
(Mil RR चमरीं हन्ति, से पूर्व रिक्तस्थान में कौन से 


पद का प्रयोग होगा 
(B) केशैः 
(0) केशेषु 


(A) केशान्‌ 
(0 केशेभ्यः 


व्याख्या- 

निमित्तात्‌ कर्मयोगे ( वा. )- निमित्तवाची शब्दों से सप्तमी 
विभक्ति होती है, यदि वह निमित्त (फल) कर्म से युक्त हो। 
जैसे- 

चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम्‌। 

केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः।। 

चर्मणि द्वीपिनं हन्ति - चमड़े के लिए गैड़े को मारता है। 
केशेषु चमरीं हन्ति - केश के लिए चमरी मृग को मारता है। 
सीम्नि पुष्कलको हतः - अण्डकोश के लिए कस्तूरी मृग 
को मारता है। 

अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत-सिद्धान्तकौमुदी(कारक प्रकरण)-राममुनि पाण्डेय, पेज- 95 
। 4. 'स........बिभेति' रिक्तस्थान में उचित पद होगा- 


(A) उपवनात (उ) उपवनस्य 


(D) उपवनेन 


(0) उपवने 


व्याख्या- 
भीत्रार्थानां भयहेतुः ( ।/4/25 ) 
भय और त्राण अर्थों वाली धातुओं के योग में भय के 
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सञ्ज्ञा होती है। 

सः व्याघ्रात्‌ बिभेति। वह बाघ से डरता है। 

भी धातु के प्रयोग में भय के कारण "भीत्रार्थानां भयहेतुः” 
सूत्र से व्याघ्र की अपादान संज्ञा होकर अपादाने पञ्चमी” 
से पञ्चमी विभक्ति होकर व्याघ्रात्‌’ बना। 

उपर्युक्त पंक्ति में वन भय का कारण नहीं बल्कि वन में 
रहने वाले जीव-जन्तु भय का कारण हैं इसलिए प्रस्तुत 
उदाहरण में वन की अपादान सञ्ज्ञा न होकर अधिकरण 
सञ्ज्ञा होगी और सप्तमी विभक्ति उपवने होगी, अतः “स 
उपवने बिभेति’ यह वाक्य शुद्ध होगा। 

इसलिए विकल्प ८ सही है। 

अष्टाध्यायी (१.4.25) 


« ......दुह्ममानासु गतः' रिक्तस्थान में उचित पद 


का प्रयोग होगा- 
(A) गावः 
(0) गोभ्यः 


(B) गोभिः 
(D) गोषु 


व्याख्या- 
खस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ( 2/3/37 ) 
जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है, उस 
क्रियावान्‌ में सप्तमी विभक्ति होती है। 

गोषु दुह्यमानासु गतः’ (वह गायों के दुहे जाते समय 
गया)- यहाँ गाय में रहने वाली दोहन रूप क्रिया से किसी 
व्यक्ति की गमन क्रिया लक्षित की जा रही है। 

अतः प्रकृत सूत्र से लक्षण 'गोषु दुह्यमानासु’ में सप्तमी 
विभक्ति हुई। अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत-सिद्धान्तकौमुदी(कारक प्रकरण)-राममुनि पाण्डेय, पेज-95 


36. ' भक्तिः........... 'कल्पते ' उचित पद द्वारा रिक्त स्थान 
की पूर्ति कीजिए 


(9) ज्ञाने 
(D) ज्ञानात्‌ 


(A) ज्ञानम्‌ 
(0 ज्ञानाय 


व्याख्या- 

क्ल्रपि सम्पद्यमाने च (वा. ) 

क्लप अर्थ वाली धातुओं के योग में सम्पद्यमान (उत्पन्न 
होने वाले) अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। 

जैसे - भक्तिज्ञानाय कल्पते सम्पद्यते जायते। 

(भक्ति ज्ञान के लिए होती है।) यहाँ क्लप , सम्पद्‌ अथवा 
जन्‌ धातु के योग में सम्पद्यमान ज्ञान” में प्रकृत वार्तिक से 
चतुर्थी विभक्ति हुई। अतः विकल्प € सही है। 


कारण अर्थात्‌ जिससे भय लगता है उसकी अपादान स्त्रोत-सिद्धान्तकौमुदी(कारक प्रकरण)- राममुनि पाण्डेय, पेज-53 
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“यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते, ततः सप्तमी स्यात्‌ 
अर्थात्‌ जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरी क्रिया या 
कार्य हो तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें सप्तमी 


47. भारतस्य.......हिमालयोऽस्ति - रिक्तस्थान की पूर्ति 
कीजिए - 


(A) उत्तरदिशायां (9) उत्तरे दिशायां 


८ ] विभक्ति का विधान होता है। 

(000 MCV सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है। प्रस्तुत उदाहरण 

व्याख्या- में उदित होना प्रथम क्रिया हे इसलिए 'यस्य च भावेन 

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा भावलक्षणम्‌’ सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग (उदिते 

हिमालयो नाम नगाधिराजः। सूर्ये) होगा। अतः विकल्प 7 सही है। 

पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्त्रोत- अष्टाध्यायी (2.3.37) 

(do वयात 20...........वस्त्रं देहि, से पूर्व रिक्तस्थान में कौन से 

उत्तर दिशा में देवता की आत्मा वाला हिमालय नामक क डु 

पर्वतराज हे, (जो) पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र में प्रवेश करके लल ८ 

सन विथ (A) दरिद्राय (8) दरिद्रस्य 

पृथिवी के मानदण्ड के समान स्थित है। न. दरिद्र 
नोट- उक्त कथन महाकवि कालिदास कृत कुमारसम्भवम्‌ के प्रथम सर्ग के न sl 

प्रथम श्लोक से लिया गया है। जिसमें हिमालय का वर्णन है। व्याख्या- 

अतः विकल्प 79 सही है। कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ ( ।.4.32 ) 
स्त्रोत- कुमारसम्भवम्‌ (.4) दान क्रिया के कर्म के द्वारा कर्ता जिसको सन्तुष्ट करना 


चाहता है उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है और “चतुर्थी 
सम्प्रदाने' (2-3-3) सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। 


8. स.........उपवसति' के मध्य रिक्तस्थान में कौन 


सा उचित पद होगा- 
(A) ग्रामम्‌ (B) ग्रामेण इसलिए दरिद्र शब्द का चतुर्थी विभक्ति में दरिद्राय रूप 


(0) ग्रामात्‌ (D) ग्रामे होगा जिसका प्रयोग “दरिद्राय वस्त्रं देहि’ होगा अर्थात्‌ दरिद्र 
को वस्त्र दो। अतः विकल्प 4 सही है। 


A क स्त्रोत- अष्टाध्यायी (2.3.।3) 

उपान्वध्याङ्बसः ( ।.4.48 )- यदि वस्‌ धातु के 

पूर्व उप, अनु, अधि और आङ्‌ उपसर्ग लगा हो तो . “उनके द्वारा हँसा जाता है'- संस्कृत में अनुवाद 

उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। होगा- 

स......... उपवसति (A) तेन हसति (B) तैन हस्यते 

वस्‌ धातु के पूर्व उप उपसर्ग है अतः उपर्युक्त सूत्र से (0) तैः हस्यते (0) तै हस्यन्ते 

आधार की कर्मसज्ज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति का विधान 

होगा, ग्राम शब्द का द्वितीया विभक्ति में ग्रामम्‌ रूप व्याख्या- 

बनेगा। अतः विकल्प ५ सही है। “उनके द्वारा हँसा जाता है! यह वाक्य भाववाच्य का वाक्य 
स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी (.4.48)- राममुनि पाण्डेय, पेज-44 है अकर्मक धातुओं से ही भाववाच्य होता है भाववाच्य के 


वाक्य में, कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा क्रिया में प्रथम 
पुरुष का एकवचन होगा। भाववाच्य में लट्‌ आदि में धातु 
(4) सूर्य ( 8 ) सूर्येण के अन्त में य लगाकर रूप चलाते हैं धातु का रूप सदा 
(८) सूर्यस्य (0) सूर्ये आत्मनेपद में ही चलता है। 

इसलिए 'उनके द्वारा हँसा जाता है” का अनुवाद तैः 
हस्यते' होगा। अतः विकल्प ८ सही है। 

'यस्थ च भावन भावलक्षणम्‌ ( 2.3.37 ) स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज -52 


] 9........उदिते पद्मं विकसति - से पूर्व रिक्तस्थान में 
उचित पद होगा- 


व्याख्या- 


722. राम, मैं और तुम घर को जायेंगे - संस्कृत में 


(D) 


अनुवाद होगा- 
(A) रामः अहं च त्वं च गृहं गमिष्यति 


(उ) रामः अहं च त्वं च गृहं गमिष्यसि 
(0) रामः अहं च त्वं च गृहं गमिष्यन्ति 
(D) रामः अहं च त्वं च गृहं गमिष्यामः 


व्याख्या- 
रामः अहं च त्वं च गृहं गमिष्यामः । 

नियम- 

जब प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में से दो या तीन एकत्र 
हो जाते हैं,वहाँ पर क्रिया का रूप निम्नलिखित रूप से 
रखा जायेगा। 

प्रथम पु0+प्रथम पु0= क्रिया प्रथम पुरुष होगी। 

वचन कर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार। जैसे- राम, 
कृष्ण और देव पढ़ते हैं- रामः कृष्णः देवश्च पठन्ति।रामः 
रमा च पठतः। 

प्रथम पु0+मध्यम पु0= क्रिया मध्यम पुरुष होगी। वचने 
कर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार। वह और तुम पढ़ते 
हो- स त्वं च पठथः। तौ त्वं च लिखथ। स यूयंच 
गच्छथ। अर्थात्‌ प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में मध्यम 
पुरुष शेष रहता है। यदि उत्तम पुरुष के साथ में होगा तो 
उत्तम पुरुष ही शेष रहेगा। वचन कर्ता की सामूहिक 
संख्या के अनुसार। तू और मैं पढ़ते हैं। 

त्वम्‌ अहं च पठावः 

सः त्वम्‌ अहं च पठामः। 

अहं युवां च पठामः। 

उसी तरह 'रामः अहं च त्वं च गृहं गमिष्यामः।' 

अतः विकल्प 9 सही है। अन्य विकल्प व्याकरण 
नियमानुसार अशुद्ध है। 


स्त्रोत- रचनानुवादकोमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-02 


2 3.मेरे द्वारा एक बालिका देखी गयी- संस्कृत अनुवाद 
होगा- 


(A) मया एकं बालिका दृष्टम्‌ 


(B) मया एका बालिका दृष्टा 
(0) मया एका बालिका दुष्टाः 
(D) मया एका बालिका दुष्टाम्‌ 
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व्याख्या- 


> संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं। . कर्तृवाच्य 2. कर्मवाच्य 


3. भाववाच्थ। 


> उपर्युक्त वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य में 


कर्म मुख्य होता है। कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष, 
वचन और लिङ्ग होता है- 

मेरे द्वारा एक बालिका देखी गयी। मया एका बालिका 
दृष्टा। उपर्युक्त नियमानुसार विकल्प B सही है। 


स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-52 


।2 4 .भगवान्‌ हनुमान्‌ को नमस्कार- संस्कृत में अनुवाद 
होगा- 


(A) भगवते हनुमते नमः 


(8) भगवते हनुमानाय नमः 
(0) भगवतस्य हनुमानाय नमः 
(D) भगवते हनुमताय नमः 


व्याख्या- 
भगवते हनुमते नमः - 
नमः स्वस्ति स्वाहास्वधाऽलंवषड्योगाच्च 

( 2.3.6 ) 
नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ और वषट्‌ - इन 
अव्यय पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। 
अतः “नमः? पद का प्रयोग होने से भगवत्‌ , हनुमत्‌ का 
चतुर्थी विभक्ति में भगवते, हनुमते रूप बनेगा इसलिए 
“भगवते हनुमते नमः” (भगवान्‌ हनुमान्‌ को नमस्कार) 
वाक्य शुद्ध है। अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी (कारक प्रकरणम्‌)- 2.3.76 


25. इत्संज्ञा विधायक सूत्र कितने है? 


(A) 4 (B) 4 


(06 (D) 5 


व्याख्या- 
इत्सञ्ज्ञा विधायक सूत्र- 

उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ( .3.2 ) उपदेश की अवस्था 
में अनुनासिक अच्‌ वर्ण की इत्‌ सञ्ज्ञा होती है। 
उदाहरण - एधँ शब्द में धकारोत्तरवरती अकार अनुनासिक 
होने से इत्सञ्ज्ञक है। 

हलन्त्यम्‌ ( ].33 )- उपदेश में अन्तिम हल्‌ इत्सज्ज्ञक 
होता है। उदाहरण - अइउण्‌ में णकार इत्सञ्ज्ञक है। 
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श्रे 


रे 


श्रे 


संस्कृतगड्ठा, दारागञ्ज, प्रयागराज 


आदिर्जिटुडवः ( .3.5 )- उपदेश अवस्था में धातु 
के आदि में वर्तमान जि, टु, डु इनकी इत्सज्ज्ञा होती है। 
उदा. जिमिदा, टुवेपृ। 

षः प्रत्ययस्य ( ।.3.6 )- उपदेश अवस्था में प्रत्यय के 
आदि में स्थित षकार की इत्सज्ज्ञा होती हे। उदाहरण - 
नृत्‌ + ष्वुन्‌ यहाँ षकार इत्संज्ञक है । 

चुटू ( ].3.7 )- उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में 
वर्तमान चवर्ग और टवर्ग की इत्सञ्ज्ञा होती है। 

उदा. - वाच्‌ + टा = वाचा में ट्‌ की इत्सज्ज्ञा। 


श्रे 


व्याख्यास्मि 


के आदि में स्थित लकार, शकार तथा कवर्ग की इत्सज्ज्ञा 
होती है किन्तु तद्धित प्रत्यय में नही। उदाहरण - चि + 
ल्युट्‌ = चयनम्‌ में लकार की इत्सञ्ज्ञा होगी। इसप्रकार 
इत्सञ्ज्ञा विधायक सूत्र की संख्या - 6 है। 

इत्सञ्ज्ञा निषेधक सूत्र- न विभक्तो तुस्माः’ (.3.4) 
विभक्ति में वर्तमान तवर्ग, सकार और मकार जो अन्त्य 
हल्‌ है उनकी इत्सञ्ज्ञा नहीं होती है। 

उदाहरण - रामात्‌ , जस्‌ , आम्‌। 

अतः विकल्प € सही है। 


> लशक्वतद्धिते ( .3.8 )- उपदेश अवस्था में प्रत्यय स्त्रोत- अष्टाध्यायी (.3.2से ॥.3. 8तक)- ईश्वरचन्द्र, पेज-7 9-82 


LC 
I3.D 
25.B 
37.C 
49.B 
6l.D 
73.B 
85.B 
97.* 
I09.A 
I2I.C 


उचरमाला 
2.A 3.D 4.A 5.02 6.A 7.B 
I4.B I5D I6.C I7.A 6.8 ।9.6 
26.C 27.B 28.8 29.6. 30.0 _53L.C 
38. 39.0 40.4 4I.A 42.B_ 43:B 
50.७. SLD S52C S3.C 54.3- SSB 
624A 63.C 64D 65.B 66.8 - 67.0 
74.6. 75.6. 76C 77.8 78,92१ 79.0 
86.5 87.83 88.4 89. 90.)  9॥.5 
98. 99.७. ।00.3 I0L.B ॥02.८( ।05.,€ 
II0.A IIl.B II2.C II3.D II4.C-_ IIS.D 
22.D I23.B I24.A I25.C 

0 


8.C 9.3 I0.D IL.B I2.D 
20, 2lA 22D 23.C 24.0 
32. 33.02 34.B 35.C 36.8 
44.B 45.B 46.02 47D 48.९ 
S6.C 57.5 58.6 59.8 60.8 
68.4 09.6७. 70.6 TLC 72.0 
80. 8I. 82.0 83... 84.79 
924 93.3 94.0 95... १6.4 
॥04.5 I05.C 206. 207.८ I08.A 
II6.C II7.D II8.A II9D I20.A 


> (हमारी सर्वश्रेष्ठ सेवायें | «| 


Sanskritganga App में 24 घण्टे ऑडियो वीडियो 


कक्षायें उपलब्ध होंगी 


प्रागीक्षणम्‌ ( मासिक टेस्ट पेपर ) 


संस्कृत पाठ्यसामग्री ( PDF नोट्स ) 

विशेषज्ञों का मार्गदर्शन लाइव क्लास के द्वारा 
फोन द्वारा साप्ताहिक संपर्क भी कर सकते हैं। 
कोर्स की अवधि । वर्ष मात्र 
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07. ' अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में शकुन्तला को शाप दिया 


02. 'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌' पंक्ति 


Ne 


Ne 


Ne 


था- 


(A) नारद ने 
(0) विश्वामित्र ने 


व्याख्या- 


(8) दुर्वासा ने 
(D) मारीच ने 


नारद- नारद महर्षि कण्व का शिष्य हे चतुर्थ अङ्क में वृक्षों 

से प्राप्त आभूषणों को लेकर आने पर गौतमी पूँछती है- 

'गौतमी-वत्स नारद! कुत एतत्‌?” पुत्र नारद ये कहाँ से 

मिले हैं? 

दुर्बासा- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के चतुर्थ अङ्क में 

आतिथ्य सत्कार न होने से क्रोधित महर्षि दुर्वासा ने पति 

चिन्तन में मग्न शकुन्तला को शाप दिया कि जिसका-तुम 

स्मरण कर रही हो वह उन्मत्त व्यक्ति के समान स्मरणे 

कराया जाता हुआ भी तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। 

विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा 

तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 

स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌ 

कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव।। (अभि.शा. 4/]) 

अतः विकल्प 5 सही है। 

विश्वामित्र- शकुन्तला ब्रह्मर्षि विश्वामित्र एवं मेनका की 

औरस पुत्री है एवं महर्षि कण्व की मानस पुत्री (धर्मपुत्री) 

है। यह कौशिक गोत्र नाम के प्रभावशाली राजर्षि हैं। यह 

बात अनसूया राजा को बताती है- 

अनसूया- “ शृणोत्वार्य! अस्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्रनाम 

धेयो महाप्रभावो राजर्षिः। .....तम्‌ आवयोः प्रियसख्याः 

प्रभवमवगच्छ।'” (अभि.अङ्क-१ ) 

मारीच- महर्षि मारीच ने सातवें अङ्क में शकुन्तला को 

इन्द्राणी के समान होने का आशीर्वाद दिया है- 

‘आशीरन्या न ते योग्या पौलोमीसदृशी भव।' 
(अभि.शा.7/28) 


ग्रहण की गयी है- 
(A) “कादम्बरी ' से 


(8) ' अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' से 
(0) 'शिशुपालवधम्‌! से 
(0) 'मृच्छकटिकम्‌' से 


व्याख्या- 
कालिदास प्रणीत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के प्रथम 
अङ्क में वल्कल वस्रधारिणी शकुन्तला को देखकर राजा 
दुष्यन्त कहते हैं कि- 
"किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌’ (अभि. 7.20) 
ठीक ही कहा गया है कि सुन्दर एवं मनोहारिणी आकृतिवालों 
के लिए सभी वस्तुएँ शोभाधायक ही होती हैं ठीक इसी 
प्रकार शैवाल से आच्छादित कमल के समान वल्कलवस्र 
से सन्नद्ध शकुन्तला का शरीर अत्यन्त मनोहारी प्रतीत हो 
रहा है वस्तुतः मनोहर आकृति वालों के लिए सभी वस्तुएँ 
निर्बाध अलंकार बन जाती हैं अथवा उनकी शोभा में 
गुणात्मक वृद्धि कर देती है। 
अतः विकल्प B सही है। 
बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी के चाण्डालकन्या वर्णन में 
राजा शूद्रक चाण्डालकन्या के सौन्दर्य को देखकर कहता है 
कि- 'विधातुरस्थाने रूपनिष्पादनप्रयत्नः।' 
विधाता ने अनुचित स्थान पर रूप निर्माण का प्रयास 
किया है। 
शिशुपालवधम्‌ के ग्यारहवें सर्ग में माघ रमणियों का वर्णन 
करते हुए कहते हैं- 
कामिनां मण्डनश्रीब्रेजति हि सफलत्वं वल्लभालोकनेन। 
(शिशु.।7.33) 
कामियों के मण्डनों की शोभा प्रिया के दर्शनमात्र से ही 
सफल हो जाती हैं। 
मृच्छकटिकम्‌ के चतुर्थं अङ्क में शर्विलक मदनिका से 
कहता है- “स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः ।' 
(मृच्छ. 4.9) 
व्यवहारिक क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा स्रियाँ अधिक चतुर 
होती हैं। 


स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (4/) कपिलदेव द्विवेदी, पेज-84 Jस्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (/20)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-46 


03. 'चारुदत्त' नायक है- 
(A) 'शिशुपालवधम्‌! में 
(8) 'रघुवंशम्‌' में 


(८) 'मृच्छकटिकम्‌ में 


(D) “कादम्बरी ' में 
व्याख्या- 
ग्रन्थ नायक-नायिका 
(A) शिशुपालवधम्‌ (20सर्ग) | महाकाव्य | श्रीकृष्ण 
(3) रघुवंशम्‌ (।9सर्ग) महाकाव्य | राम-सीता 
(0) मृच्छकटिकम्‌ (0अङ्क) | प्रकरण | चारुदत्त-वसन्तसेना 
और धूता 
(D) कादम्बरी (दो भाग) कथा चन्द्रापीड/ कादम्बरी 


अतः विकल्प ८ सही है। 
स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌- रमाशङ्कर त्रिपाठी, भू. पेज-3१ 


04. 'मृच्छकटिकम्‌' का शाब्दिक अर्थ है- 
(^) मिट्टी की गाड़ी (8) मिट्टी का घोड़ा 
(D) कठिन प्रयास 


(0) मृत गन्त्री 


व्याख्या - 
शूद्रककृत 'मृच्छकटिकम्‌' प्रकरण में मृच्छकटिकम्‌ का 
शाब्दिक अर्थ है “मिट्टी की गाड़ी'। 
मृच्छकटिकम्‌ के षष्ठ अङ्क में चारुदत्त का पुत्र रोहसेन 
पड़ोसी के बच्चे के साथ सोने की गाड़ी से खेल रहा था। 
जब वह अपनी गाड़ी लेकर चला गया तो रदनिका द्वारा 
मिट्टी की गाड़ी देने पर वह रोकर उसी गाड़ी को माँगता है 
तब वसन्तसेना उसे शान्त कराने के लिए अपने आभूषण 
उतार कर दे देती हैं। 
वसन्तसेना- तदगृहाणैतमलङ्कारं, सौवर्णशकटिकां कारय। 
(मृच्छ. षष्ठ अङ्क) 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत - संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव 
द्विवेदी, पेज-308 


. ' वेश्याः श्मशानसुमना इव वर्जनीयाः ' पंक्ति ग्रहण 
की गयी है- 


(A) 'मृच्छकटिकम्‌' से (3) 'नलचम्पू' से 
(0) “शिशुपालबधम्‌' से (0) 'उत्तररामचरितम्‌' से 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 
(A) शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ के चतुर्थ अङ्क में शर्विलक 
मदनिका से कहता है- 
वेश्याः श्मशानसुमना इव वर्जनीयाः।' (मृच्छ.4.4) 
वेश्या श्मशान पुष्प के समान त्याज्य है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

(8) त्रिविक्रमभट्ट विरचित नलचम्पू के प्रथम उच्छ्वास में पथिक 
राजा नल से कहता है- “युवजनोन्मादिनी यौवनश्रीः? (नलचम्पू 
ins 7) 
युवावस्था का सौन्दर्य युवकों को उन्मत्त करने वाला होता 


| 
(0) माघ विरचित शिशुपालवधम्‌ के षष्ठ सर्ग में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
शरद्‌ ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं- 
“समय एव करोति बलाबलम्‌’ (शिशु. 6.44) 
समय ही मनुष्य को सबल एवं निर्बल बनाता है। 


(D) भवभूति विरचित उत्तररामचरितम्‌ के चतुर्थ अङ्क में अरुन्धती 
राजा जनक से कहती हैं - 
“पुरन्ध्रीणां चित्तं कुसुमसुकुमारं हि भवति' (उत्तर 04.72) 
कुलीन स्त्रियों का चित्त फूल के समान कोमल होता है। 


स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌ (4/4)- रमाशङ्कर त्रिपाठी, पेज -260 


06.'मृच्छकटिकम्‌' के सम्बन्ध में अधोलिखित कथन 
सत्य है- 

'मृच्छकटिकम्‌' केवल प्राकृत भाषा में लिखा गया है। 
'मृच्छकटिकम्‌' एक नाटक है। 


(A) 


(B) 
(©) 'मृच्छकटिकम्‌' में केबल पद्यो का प्रयोग है। 
(D) 'मृच्छकटिकम्‌' एक प्रकरण है। 


व्याख्या- 
मृच्छकटिकम्‌’ शूद्रककृत एक प्रकरण” नामक रूपक है। 
साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के षष्ठ 
परिच्छेद में प्रकरण का लक्षण इसप्रकार दिया है- 
'भवेत्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितं 
शृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌। 
सापायधर्मकामार्थपरो धीरप्रशान्तकः।।' (सा. द. 6/224- 
225) 
प्रकरण में कथा लौकिक, कविकल्पित होती है, इतिहास 
प्रसिद्ध नहीं होती। इसमें प्रधानरस शृङ्गार होता है और 
नायक ब्राह्मण, मन्त्री अथवा वैश्य होता है। नायक विध्नपूर्ण 
धर्म, अर्थ और काम में तत्पर धीरप्रशान्त होता है। 
उक्त लक्षण मृच्छकटिकम्‌ पर घटित होता है अतः 
मृच्छकटिकम्‌ रूपक का एक भेद प्रकरण है। 
अतः विकल्प सही है। 


स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌- रमाशङ्कर त्रिपाठी, भू.पेज-27 


07. श्रेयसि केन तृप्यते' सूक्ति ग्रहण की गयी है- 
(A) शिशुपालवधम्‌ से (8) किरातार्जुनीयम्‌ से 


(0) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ से (00) मृच्छकटिकम्‌ से 


व्याख्या- 

> महाकवि माघ प्रणीत शिशुपालवध महाकाव्य के प्रथम 
सर्ग में श्रीकृष्ण देवर्षि नारद की प्रशंसा करते हुए कहते 
हैं- “श्रेयसि केन तृप्यते? (शिशु. 7.29) 
कल्याण के विषय में कौन तृप्त होता है, अर्थात्‌ कोई तृप्त 
नहीं होता। अतः विकल्प 4 सही है। 

> महाकवि भारवि प्रणीत किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य के ग्यारहवें 
सर्ग में सज्जनपुरुषों के विषय में कहते हैं- 
'न्यायधारा हि साधवः' (किरात..30) 
सज्जन पुरुष हमेशा न्यायपथावलम्बी होते हैं। 

> कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के 
सप्तम अङ्क में राजा दुष्यन्त महर्षि मारीचि के आश्रम के 
विषय में कहते हैं- 
“अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि।' (अभि. अङ्क-7) 
कल्याणकारी वस्तुओं को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। 

> महाकवि शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण के प्रथम अङ्क 
में विट, चारुदत्त-वसन्तसेना के प्रति कहता है- 
रत्नं रत्नेन सङ्गच्छते’ (मृच्छ. अङ्क ]) 
रत्न का संयोग रत्न से ही होता है। 

स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌ (/29)- आद्याप्रसाद मिश्र,पेज-49 


08. शिशुपालवध के अनुसार शिशुपाल है- 
(4) हिरण्यकशिपु का जन्मान्तर 
(3) कंस का जन्मान्तर 


(©) रावण का जन्मान्तर 
(0) जलन्धर का जन्मान्तर 


व्याख्या- 


माघ विरचित शिशुपालवधम्‌ के प्रथम सर्ग में नारद श्रीकृष्ण 
से बता रहें हैं कि हिरण्यकशिपु ने ही दूसरे जन्म में रावण 
के रूप में जन्म लिया- 
विनोदमिच्छन्नथ दर्पजन्मनो रणेन कण्ड्वात्रिदशैः समं पुनः । 
स रावणो नाम निकामभीषणं बभूव रक्षः क्षतरक्षणं दिवः 
।। (शिशु. ]/48) 
वह हिरण्यकशिपु अहङ्कारजन्य खुजलाहट को दूर करने 
की इच्छा करता हुआ स्वर्ग की रक्षा को नष्ट करने वाला 
अत्यन्त भयङ्कर रावण नामक राक्षस हुआ। 
हिरण्यकशिपु > रावण > शिशुपाल 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌ (4/69)- तारिणीश झा, पेज-44 


UP PGT (प्रवक्ता ) संस्कृत - 20 3 28I 


09. हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं 
शुभैः। शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति 
कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌॥ 
इस पद्य का कथन किया है- 


(A) शिशुपालवध में नारद ने 
(3) नलचम्पू में नल ने 

(0) शिशुपालवध में श्रीकृष्ण ने 
(D) कादम्बरी में बाणभट्ट ने 


व्याख्या- 

माघकृत “शिशुपालवधम्‌' महाकाव्य के प्रथमसर्ग में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नारद के दर्शन का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए 
कहते हैं- हरत्यघं सम्प्रति................... कालत्रितयेऽपि 
योग्यताम्‌। (शिशु. /26) 

आपका दर्शन तीनों कालों में भी शरीरधारियों की पवित्रता 
को व्यक्त करता है। इस समय पाप को हरण करता है। 
भावी कल्याण का हेतु है तथा पहले किये गये पुण्यां से 
प्राप्त हुआ है। अत विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌(१/2 6 )-जनार्दन गंगाधर रटाटे,पेज-6 


0. हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः ' सूक्ति ग्रहण की गयी 
है- 
(७) 'नीतिशतकम्‌' से 


(8 ) 'किरातार्जुनीयम्‌' से 
(©) 'उत्तररामचरितम्‌' से 
(00) 'कुमारसम्भवम्‌' से 


व्याख्या- 


(A) भर्तृहरि नीतिशतकम्‌ के अर्थपद्धति में धन के विषय में कहते 


““येनैकेन विना गुणास्तृणलवप्रायाः समस्ता इमे।' 
(नीति.श्लोक-34) 
धन के बिना मनुष्य के सारे गुण तिनके के समान निरर्थक 
हैं। 

(8) किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य के प्रथमसर्ग में वनेचर युधिष्ठिर से 
कहता है कि- 
'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः (किरात ॥.4) 
हितकारी एवं मनोहर वाणी दुर्लभ होती है। 
अतः विकल्प B सही है। 

(0) उत्तररामचरितम्‌ के प्रथम अङ्क में राजा राम दुर्मुख से कहते 


“सतां केनापि कार्येण लोकस्याराधनं व्रतम्‌।' (उत्तर. .47) 
प्रजा को प्रसन्न रखना सज्जनों का कर्तव्य है। 


(D) कालिदासविरचित कुमारसम्भवम्‌ के बारहवें सर्ग में देवता 


भगवान्‌ शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं - 

प्रभु प्रसादो हि मुदे न कस्य' (कुमार. 2.32) 

स्वामी की प्रसन्नता से किसे प्रसन्नता नहीं होती है। 
स्त्रोत- किरातार्जुनीयम्‌ (/4)- रामसेवक दुबे, पेज-50 


. “सन्ततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे' सूक्ति 
ग्रहण की गयी है- 


(A) शिशुपालवधम्‌ से (8) किरातार्जुनीयम्‌ से 


(0) रघुवंशम्‌ से (0) मालविकाग्निमित्रम्‌ से 
व्याख्या- 
(4) शिशुपालवध महाकाव्य के नवम सर्ग में महाकवि माघ 


चन्द्रोदय का वर्णन करते हैं- 
“समये हि सर्वमुपकारि कृतम्‌’ (शिशु. 9.43) 
समय पर किया हुआ सब कार्य उपकार हुआ करता 


है। 

(3) भारविकृत किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य के प्रथमसर्ग में 
द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं- 
“शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः’ (किरात. .42) 
शान्ति से मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। 

(0 रघुवंशम्‌ के प्रथमसर्ग में राजा दिलीप वशिष्ठ से पुत्र 
प्राप्ति के विषय में कहते हैं- 


“सन्ततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे’ (रघु ].69) 

पवित्रवंश में उत्पन्न हुई सन्तति इस लोक और परलोक 

दोनों में ही सुख के लिए होती है। 

अतः विकल्प € सही है। 

मालविकाग्निमित्रम्‌ नाटक के चतुर्थ अङ्क में गणदास 

देवी से कहता है- 

“श्यामायते न युष्मासु यः काञ्चनमिवाग्निषु।' 
(मालवि.अङ्क2/9) 

सोना आग में पड़ने से काला नहीं होता है। 

स्त्रोत- रघुवंशम्‌ (7/69)- हरगोविन्द मिश्र, पेज-24 


(2) 


2. गोविन्द ठक्कुर हैं- 
(५) एकावली के रचनाकार 


(उ ) महाकवि 
(0) काव्यप्रकाश के टीकाकार 
()) श्रीकण्ठचरितम्‌ के रचयिता 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 

भः एकावली के रचनाकार - विद्याधर 

भ काव्यप्रकाश के टीकाकार - गोविन्द ठक्कुर 
* श्रीकण्ठचरितम्‌ लु मंखक 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश- पारसनाथ द्विवेदी, भूमिका- पेज-52 


॥3. 'प्रत्यक्षश्‍श्लेषदना कथा' कही जाती है- 


(५) अवन्तिसुन्दरी कथा (8 ) कादम्बरी कथा 


(0) वासवदत्ता कथा (0) शिवराजविजय 


व्याख्या- 

ग्रन्थ ग्रन्थकार अलङ्कार 
(^) अवन्तिसुन्दरीकथा दण्डी एलेष 
(B) कादम्बरीकथा बाणभट्ट परिसंख्या 


(©) वासवदत्ताकथा 
(D) शिवराजविजय 
अत, विकल्प € सही है। 


सुबन्धु श्लेष 
अम्बिकादत्तव्यास | विरोधाभास 


स्त्रोत- वासवदत्ता- (श्लोक-4 3)- जमुना पाठक, पेज-42 


4. "वासवदत्ता' के रचयिता हैं- 
(A) धनपाल (8 ) सुबन्धु कवि 
(0) दण्डी (0) बाणभट्ट 


व्याख्या- 
कवि अनुमानित समय 
^ धनपाल | तिलकमज्जरी दशवीं शताब्दी 
B सुबन्धु वासवदत्ता सातवीं शताब्दी का 
पूर्वार्द्ध 
© दण्डी दशकुमारचरितम्‌ | छठी शताब्दी 
D बाणभट्ट | कादम्बरी छठी शताब्दी 


अतः विकल्प 5 सही है। 


स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-कपिलदेव द्विवेदी, 


पेज-482 


।5. “क्वचिद्बुधैरप्यपथेन गम्यते' सूक्ति का स्त्रोत है- 
(A) कुमारसम्भवम्‌ (8) मृच्छकटिकम्‌ 


(0) नैषधीयचरितम्‌ (0) मालविकाग्निमित्रम्‌ 
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व्याख्या- > माघ विरचित शिशुपालवध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में 
(A) कालिदास विरचित कुमारसम्भवम्‌ के सर्ग सत्रह में पार्वती नारद शिशुपाल के विषय में श्रीकृष्ण से कहते हैं- 

की तपस्या का वर्णन इसप्रकार है- सतीव योषित्प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि। 

“न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। (कुमार.5/6) (शिशु ॥.72) 

धर्मवृद्धो में आयु नहीं देखी जाती है। पतिव्रता स्री के समान सुस्थिर प्रकृति भी दूसरे जन्मों में भी 
(8) मृच्छकटिकम्‌ के द्वितीय अङ्क में संवाहक चारुदत्त के विषय उसी पुरुष को प्राप्त होती है। 

में वसन्तसेना से कहता है- > भारवि रचित किरातार्जुनीयम्‌ के प्रथम सर्ग में वनेचर युधिष्ठिर 

'सत्कारधनः खलु सज्जनः।' (मृच्छ.2/45) से कहता है- 

सज्जन सत्काररूपी धनवाले उ हैं। (हित मनोहारि च दुर्लभ वचः” (किरात. .4) 
(0) नैषधीयचरितम्‌ के सर्ग 22 में नल से वियुक्त दमयन्ती का हितकारी और मनोहर वाणी दुर्लभ होती है। 

वर्णन इस प्रकार है- कथामुख में शुक राजा 

> बाणभट्ट कृत कादम्बरी कथामुख में शुक राजा से अपनी 


'क्वचिद्बुधैरप्यपथेन गम्यते’ (नैष.9/36) 

समझदार व्यक्ति अपथ से भी कहीं-कहीं चला करते हैं। 
(D) मालविकाग्निमित्रम्‌ नाटक के तृतीय अङ्क में प्रियजन के 

विषय में वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं- 

“न शोभते प्रणयिजने निरपेक्षता।' (मालवि.अङ्क -3) 


जीवन वृत्तान्त बताते हुए कहता है कि- 

'अतिकृपणाः खल्वमी प्राणाः’ 

निश्चय ही ये प्राण अत्यन्त नीच हैं। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विकल्प € सही है। 


प्रियजन के प्रति निरपेक्षा सुशोभित नहीं होती है। . "धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा' के अन्तर्गत ' अतिद्वयी' 
अतः विकल्प ८ सही है। कथा से दो किन कथाओं का उल्लेख है- 
स्त्रोत-नैषधीयचरितम्‌ (9/36)-देवर्षि सनाढ्य शास्तरी,पेज-226 (4) कादम्बरी तथा हर्षचरितम्‌ 
6. निम्नलिखित सूक्तियों को उनके रचनाकारों के (B ) बृहत्कथा तथा वासवदत्ता 
साथ सुमेलित कीजिए- (८) दशकुमारचरितम्‌ तथा नलचम्पू 
(अ) सतीव योषित्प्रकृतिः ( ] ) कालिदास (D) तिलकमञ्जरी तथा अवन्तिसुन्दरी 
सुनिश्चला पुमांसमभ्येति 
(ब) हितं मनोहारि च दुर्लभं ( 2 ) माघ गड”. fn DDS मा महान 
बच (^) “कादम्बरी' तथा 'हर्षचरितम्‌” दोनों बाणभट्ट की रच 
(स) अतिकृपणाः खल्वमी (3) भारवि है। 'कादम्बरी कथा” दो भागों में विभक्त है पूर्व तथा 
ज उत्तर 'हर्षचरितम्‌' आख्यायिका” ग्रन्थ है जो आठ उच्छवासों 
(द) स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं (4) बाणभट्ट में विभक्त है। 
विश्रमो हि प्रियेषु (उ) बाणभट्ट 'कादम्बरी' की प्रशंसा में लिखते हैं- 

(अ) (ब) (स) (दो “धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा” (कादम्बरी श्लोक-20) 
(2). (3) (य) अर्थात्‌ अपनी बुद्धि से दो कथाओं (गुणाढ्य की बृहत्कथा 
B(3) (4) (2) 870) तथा सुबन्धु की वासवदत्ता) का अतिक्रमण करने वाली 
C(2) (3) (4) (१) “कादम्बरी कथा” की रचना की है। 

DED 0 (5) 0) (0) दण्डीकृत दशकुमारचरितम्‌ 8 उच्छवासों में विभक्त हे तथा 


त्रिविक्रमभट्टकृत नलचम्पू 7 उच्छवासों में विभक्त है। 
(0) धनपालकृत 'तिलकमञ्जरी' तथा दण्डीकृत 'अवन्तिसुन्दरी 

दोनों कथाग्रन्थ हैं। 

अतः विकल्प 9 सही है। 


> कालिदास विरचित मेघदूतम्‌ के पूर्वमेघ में यक्ष मेघ से 
कहता हे- 
'स्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ।'(पूर्वमेघ-29) 


Pe र द भात तोती स्त्रोत- कादम्बरीकथामुखम्‌ (श्लोक-20) समीर शर्मा,पेज-]4 
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॥8. बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी का लेखन किया है- 
(A) पाञ्चाली रीति में (8) वैदर्भी रीति में 
(0) गौडी रीति में (0) लाटी रीति में 


व्याख्या- 


(A) कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा रचित कथा है जिसमें दो भाग हैं 
पूर्वमाग तथा उत्तरभाग। कादम्बरी के उत्तरार्ध भाग को 
बाणभट्ट के पुत्र पुलिनभट्ट (भूषणभट्ट) ने पूर्ण किया। 
कादम्बरी में पाञ्चाली रीति तथा ओजगुण है। कादम्बरी 
कथा के नायक चन्द्रापीड तथा नायिका कादम्बरी है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

(3) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ कालिदास द्वारा रचित नाटक है जिसमें 
सात अङ्क हैं जिसमें वैदर्भी रीति तथा प्रसाद गुण है 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ महाभारत के आदिपर्व से उद्धृत है। 
इसके नायक राजा दुष्यन्त धीरोदात्त कोटि के नायक तथा 
नायिका शकुन्तला है। 

(0) वासवदत्ता सुबन्धु द्वारा रचित गद्यकाव्य है जिसमें गौडी रीति 
तथा ओजगुण है। इसके नायक उदयन तथा नायिका 
वासवदत्ता है। 

(D) लाटी रीति के ग्रन्थ प्रायः नहीं प्राप्त होते हैं। 


स्त्रोत- कादम्बरीकथामुखम्‌- राजेन्द्र मिश्र, भू. पेज-42 
9. "किमिव हि दुष्करमकरुणानाम्‌? सूक्ति ग्रहण की 


गयी है- 
(A) नलचम्पू से 


(8) शिशुपालवध से 
(©) अभिज्ञानशाकुन्तल से 
(D) कादम्बरी से 


व्याख्या- 

(A) नलचम्पू के प्रथम उच्छ्वास में त्रिविक्रमभट्ट सज्जनों के 
विषय में कहते हैं- मुखरता न शंसन्ति साधवः। 
सज्जन वाचालता की प्रशंसा नहीं करते हैं। 

(3) शिशुपालवध के प्रथम सर्ग में श्रीकृष्ण नारद से कहते हैं कि 
“श्रेयसि केन तृप्यते।' (शिशु. /26) 
कल्याण से भला कौन सन्तुष्ट होता है। अर्थात्‌ कोई भी 
नहीं । 

(0) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के षष्ठ अङ्क में दुष्यन्त धनमित्र 
नामक व्यापारी का पत्र पढ़कर प्रतिहारी से कहते हैं कि 
कष्टं खल्वनपत्यता।' (अभि.शा.अङ्क-6) 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


सन्तान रहित होना कष्टकर होता है। 

(0) कादम्बरी कथामुखम्‌ में वैशम्पायन (शुक) राजा शूद्रक से 
कहता है कि “किमिव हि दुष्करमकरुणानाम्‌।' 
करुणारहित व्यक्ति के लिए भला कौन सा कार्य दुष्कर है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- कादम्बरीकथामुखम्‌ -तारिणीश झा, पेज-27१ 


20. बाणभइ का समय स्वीकार किया जाता है- 
(A) 202 ई. पू. लगभग (8) 303 ई. लगभग 
(0) 606 ई. के लगभग (0) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- 


बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के सभाकवि और समकालीन थे, 
अतः इनका समय वही है जो हर्षवर्धन का है। 
हर्ष का राज्याभिषेक 606 ई. में हुआ और मृत्यु 648 ई. 
में ताम्रपत्रों तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरणों से तिथियाँ 
पूर्णतः प्रमाणिक हैं। इसप्रकार बाण का समय 575 ई. से 
606 ई. तक माना जा सकता है अर्थात्‌ इनका रचनाकाल 
सातवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध है। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- कादम्बरीकथामुखम्‌- समीरशर्मा,पेज-9 

स्त्रोत- कादम्बरी कथामुखम्‌- समीर शर्मा, भू. पेज-9 


2।. 'विन्ध्याटवी' का वर्णन प्राप्त होता है- 
(A) नलचम्पू में 

(8) कादम्बरीकथामुखम्‌ में 

(0) मृच्छकटिकम्‌ में 

(D) हर्षचरितम्‌ में 


व्याख्या- 


(A) त्रिविक्रमभट्ट द्वारा रचित नलचम्पू में सात उच्छ्वास है। 
निषधदेश का राजा नल इसके नायक जो धीरोदात्त कोटि 
के नायक हैं तथा दमयन्ती इसकी नायिका है। नलचम्पू 
को दमयन्तीकथा भी कहते हैं। नलचम्पू में प्रमुख वर्णन 
प्राप्त होते हैं जो निम्नवत्‌ हैं- 
आर्यावर्तवर्णन, कविवंश वर्णन, नलवर्णन, वर्षावर्णन, 
नृपविलास, शूकरदर्शन वर्णन, राजदशावर्णन आदि। 

(3) महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरीकथा में दो भाग हैं 
पूर्वभाग, उत्तरभाग। कादम्बरी कथा के नायक चन्द्रापीड 
तथा नायिका कादम्बरी है। कादम्बरीकथा में तीन जन्मों की 
कथा का वर्णन प्राप्त होता है। कादम्बरी में प्रमुख वर्णन 
प्राप्त होते हैं जैसे- शूद्रकवर्णन, विन्ध्याटवी वर्णन, 


पम्पासरोवर वर्णन, शुक वर्णन, आच्छोदसरोवरवर्णन, 
चाण्डालकन्यावर्णन, जाबालि आश्रम वर्णन। 

(0) मृच्छकटिकम्‌ शूद्रक प्रणीत रूपक का एक भेद प्रकरण हे 
जिसके नायक चारुदत्त तथा नायिका वसन्तसेना और धूता 
हैं जिसमें दस अङ्क हैं। मृच्छकटिकम्‌ में उज्जयिनी की 
घटना का उल्लेख है। 

(D) महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरितम्‌ में आठ उच्छ्वास 
हैं, जो आख्यायिका है प्रथम दो उच्छवास में कवि ने 
अपना वंश परिचय दिया है। तृतीय उच्छ्वास में हर्षचरित 
की वास्तविक कथा का प्रारम्भ होता है। 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत- कादम्बरीकथामुखम्‌- समीर शर्मा, पेज-96 


. परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः ' पंक्ति ग्रहण 
की गयी है- 


(A) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ से (8 ) मृच्छकटिकम्‌ से 


(0) कादम्बरी से (D) नलचम्पू से 


व्याख्या- 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के सप्तम अङ्क में राजा दुष्यन्त 

शकुन्तला से कहता है कि- 

स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया (अभि.शा. 

7/24) 

अन्धा व्यक्ति सिर पर डाली हुई फूलों की माला को साँप 

समझकर फेंक देता है। 

शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ के चतुर्थ अङ्क में शर्विलक 

मदनिका से कहता है- 

न पर्वताग्रे नलिनी प्ररोहति न गर्दभा वाजिधुरं वहन्ति। 

(मुच्छ-4/7) 

पर्वत की चोटी पर कमलिनी नहीं उगती है और घोड़े के 

भार को गधे नहीं ले जा सकते। 

कादम्बरी कथामुख में शुक शूद्रक से जाबालि की प्रशंसा 

करते हुए कहता है कि- 

प्रायो महाभूतानामपि दुरभिभवानि भवन्ति तेजांसि। 

महान्‌ प्राणियों के भी तेज दबाये जाने योग्य नहीं होते 
| 

त्रिविक्रमभट्ट नलचम्पू के प्रथम उच्छ्वास में काव्य की 

प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि- 

परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः। (नलचम्पू /5) 

वह काव्य अथवा बाण कैसा जो दूसरे के हृदय में लगकर 

सिर को घुमा न दे। 

अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- नलचम्पू (/5)- धुरन्धर पाण्डेय, पेज-5 


(A) 


(B) 


(D) 
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23. 'नलचम्पू' के रचयिता हैं- 
(A) श्रीहर्ष (8 ) माघ 
(0) त्रिविक्रमभड॒ (0) बिल्हण 


व्याख्या- 
व वन्त ग्रन्थ अनुमानित समय 


^ श्रीहर्ष नैषधीयचरितम्‌ 2 वी. शताब्दी का उत्तराद्ध 


B माघ शिशुपालवधम्‌ 7 वीं शताब्दी ई. 
€ त्रिविक्रमभट्ट नलचम्पू ॥0 वी. शताब्दी का पूर्वाद्ध 
D बिल्हण विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌ | 7085 ई. के लगभग 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का इतिहास-उमाशङ्कर शर्मा 'ऋषि', पेज- 
45 


. यत्र च गुरुव्यतिक्रमं नक्षत्रराशयः, मात्राकलहं 
लेखशालिकाः, मित्रोदयद्वेषमुलूकाः अपत्यत्यागं 
कोकिलाः, बन्धुजीवविघातं ग्रीष्मदिवसाः कुर्वन्ति, 


न जनाः। इन पंक्तियों में प्रसिद्ध अलंकार है- 


(8 ) परिसंख्या 
(D) वक्रोक्ति 


(A) उपमा 
(८) यमक 


व्याख्या- 
त्रिविक्रमभट्ट नलचम्पू के प्रथम उच्छ्वास में आर्यावर्त वर्णन 
के प्रसङ्ग में कहते हैं- यत्र च गुरुव्यतिक्रमं नक्षत्रराशयः, 
मात्राकलहं, लेखशालिकाः, मित्रोदयद्वेषमुलूकाः, अपत्यत्यागं 
कोकिलाः, बन्धुजीवविघातं ग्रीष्मदिवसाः कुर्वन्ति न जनाः 
अर्थात्‌ जिस आर्यावर्त देश में तारों का समूह ही बृहस्पति 
नामक ग्रह का परिवर्तन करता है, वहाँ के लोग गुरु का 
परिवर्तन नहीं करते। लेखशालिकाएँ ही मात्राओं के सम्बन्ध 
में कलह करती हैं वहाँ के लोग माता से कलह नहीं करते, 
उल्लू ही सूर्योदय से वैर करते हैं वहाँ के लोग मित्रों के 
अभ्युदय से वैर नहीं करते, कोयल ही अपनी सन्तान का 
परित्याग करती है, वहाँ के लोग अपनी सन्तान का 
परित्याग नहीं करते, ग्रीष्मकालीन दिन ही बन्धुजीव नामक 
फूल का विनाश करते हैं वहाँ के लोग अपने भाई के 
जीवन का नाश नहीं करते हैं। 

उपर्युक्त पंक्ति में श्लेषानुप्राणित परिसंख्या अलङ्कार है 
क्योंकि परिसंख्या अलङ्कार का लक्षण है- 

प्रश्‍नादप्रश्‍नतो वापि कथिताद्वस्तुनो भवेत्‌। 
तादृगन्यव्यपोहश्रेच्छाब्द आर्थोऽथवा तदा।। (सा.द. 0.87) 
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अर्थात्‌ परिसंख्या वह अलङ्कार है जो प्रश्‍नपूर्वक अथवा 
बिना प्रश्न के, किसी एक वस्तु के कथन से, उसके 
सादृश्य किसी दूसरी वस्तु के शब्दतः अथवा अर्थतः व्यवच्छेद 
में देखा जाया करता है। उपर्युक्त पंक्ति में परिसंख्या 
अलङ्कार का यह लक्षण घटित हो रहा है अतः परिसंख्या 
अलङ्कार है। 

अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत- नलचम्पू - तारिणीश झा, पेज-44,45 


25. 'नलचम्पू' विभक्त किया गया है- 
(A) अध्यायों में (8) अड्डों में 


(0) उच्छ्वासों मै 00) सर्गो में 


व्याख्या- 

ग्रन्थ विभाजन लेखक 

भ 8 अध्याय गीता वेदव्यास 
* 5 अध्याय कविकण्ठाभरण | क्षेमेन्द्र 

भ 6 अध्याय काव्यालङ्कार रुद्रट 

* 7 अङ्क महावीरचरितम्‌ | भवभूति 
* 7 अङ्क उत्तररामचरितम्‌ | भवभूति 
* 7 अङ्कु मुद्राराक्षसम्‌ विशाखदत्त 
* 8 उच्छ्वास हर्षचरितम्‌ बाणभट्ट 
* 7 उच्छ्वास नलचम्पू त्रिविक्रमभट्ट 
* 8 उच्छ्वास दशकुमारचरितम्‌ | दण्डी 

भ १7 सर्ग कुमारसम्भवम्‌ | कालिदास 
भ ॥8 सर्ग किरातार्जुनीयम्‌ | भारवि 

अ १9 सर्ग रघुवंशम्‌ कालिदास 
*: 20 सर्ग शिशुपालवधम्‌ | माघ 

अ 22 सर्ग नैषधीयचरितम्‌ | श्रीहर्ष 

* 28 सर्ग बुद्धचरितम्‌ अश्वघोष 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत साहित्य का इतिहास-उमाशङ्कर शर्मा ऋषि, पेज- 
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26. महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम था- 
(A) भत्सु ( भर्वु) (8 ) मौखरि 


(0) सदानन्द (0) भवभूति 


व्याख्या- 
(A) भत्सु ( भर्वु )- बाणभट्ट ने 'कादम्बरी' में अपने गुरु 
भर्वु' की प्रशंसा में लिखा है- 


नमामि भर्वोश्चिरणाम्बुजद्वयं सशेखरैमौखरिभिः कृतार्चनम्‌। 
समस्तसामन्तकिरीटवेदिका विटङ्कपीठोल्लुठितारुणाङ्गुलिः | । 
(काद.श्लोक -4) 
मैं श्री “भर्वू' के दोनों चरणकमलों को प्रणाम करता हूँ, 
जिनकी अर्चना मुकुटों के साथ मौखरिवंश के राजाओं ने 
की है और जिनकी अंगुलियाँ सभी सामन्तों के मुकुटो की 
वेदिका के उन्नतभाग के रगड़ने के कारण लाल हो गयी हैं। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

> वेदान्तसार सदानन्द की रचना हे इनके गुरु का नाम 
'अद्वयानन्द' है। 
“अर्थतो$प्यद्रयानन्दानतीतद्वैतभानतः' (वेदान्तसार) 

> उत्तररामचरितम्‌ के रचयिता भवभूति के गुरु का नाम 


ज्ञाननिधि’ है। 

कवि गुरु 
(।) बाणभट्ट भत्सु/भर्वु 
(2) सदानन्द अद्वयानन्द 
(8) भवभूति ज्ञाननिधि 


स्त्रोत- कादम्बरीकथामुखम्‌ (श्लोक-4)- समीर शर्मा, पेज-3 


27. साहित्यदर्पण के रचयिता हैं- 


(५) आचार्य विश्वनाथ (8 ) विद्यानाथ 
(८) सागरनन्दी (0) शिङ्गभूपाल 


व्याख्या- 
अनुमानित काल 
A. विश्वनाथ साहित्यदर्पण ।4 वीं शताब्दी 
3. विद्यानाथ प्रतापरुद्रयशोभूषण ।॥3वीं शताब्दी का 
उत्तरार्द्ध 
0. सागरनन्दी | नाटकलक्षणरत्नकोश|77 वीं शताब्दी ई. 
9. शिङ्गभूपाल | रसार्णवसुधाकर 320 ई. के 
लगभग 
अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- साहित्यदर्पण- शालिग्राम शास्त्री, पेज-] 


28. आचार्य भरतमुनि के अनुसार नाटक में गीत का 
उद्भव हुआ है- 


(A) ऋग्वेद से (B ) संगीत से 
(0) गान्धर्व वेदसे 00) सामवेद से 
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व्याख्या- व्याख्या- 
जग्राह पाठ्यमुग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च। साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के षष्ठ 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि।।(नाट्यशाख्र/7) परिच्छेद में खण्डकाव्य का लक्षण इसप्रकार दिया है- 
बेद वेदों से ग्राह्य नाट्यतत्त्व | उपवेद “खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्यैकदेशानुसारि च” (सा.द. 

टण व ठ 6/329) 
7. ऋग्व उपाख्यान (कथानक) आयुव PR 
यजुर्वेद अशि नर्वद र काव्य के एक अंश का अनुसरण करने वाला खण्डकाव्य 
2. यजुर्वेद भनय धनुर्वेद 


होता है, जैसे- मेघदूतम्‌। अतः विकल्प 4 सही है। 


3. सामवेद संगीत गान्धर्ववेद 
स्त्रोत- साहित्यदर्पण (6/३29) शालिग्राम शास्त्री, पेज-226 


4. अथर्ववेद रस स्थापत्यवेद 
अतः विकल्प 7 सही है। 3।. संकेतित अर्थ को देने वाला शब्द कहलाता है- 


स्त्रोत-नाट्यशास्त्र (/7)- ब्रजमोहन चतुर्वेदी, पेज-92 (A) वाचक (8 ) लक्षक 
(0) व्यञ्जक (0) गौण 


अपेक्षित नहीं है- व्याख्या- 
(4) मुख्यार्थबाध (8 ) समवाय सम्बन्ध आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के द्वितीयोल्लास में तीन प्रकार 


(©) रूढि (D) प्रयोजन के शब्दों का तथा उनके व्यापार का विवेचन करते हैं- 
(A) साक्षात्संकेतितं योऽर्थमभिधत्ते स वाचकः। (का.प्र.सूत्र -9) 


व्याख्या- हि जो साक्षात्‌ संकेतित अर्थ को कहता है वह वाचक शब्द 
आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश' के द्वितीय उल्लास-में कहलाता है। 
लक्षणा की तीन शर्तें (हेतु) माना है- अतः विकल्प 4 सही है। 


मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌। 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया | 
(का.प्र.सूत्र=2) 


(3) मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌। 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया।। 
(का.प्र.सूत्र -2) 


।. मुख्यार्थ बाध मुख्यार्थ बाध, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से सम्बन्ध, रूढि 
2. मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ सम्बन्ध अथवा प्रयोजन के द्वारा जो अन्य अर्थ लक्षित होता है वह 
3. रूढि अथवा प्रयोजनवश अन्य अर्थ की प्रतीति पित व्यापार लक्षणा है। 

न अन्नम्भट्ट 'तर्कसंग्रह’ में समवाय को पदार्थ मानते हैं- (९) फले शब्दैकगम्येऽतर व्यञ्जन नापर क्रिया। 
“द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायाभावः सप्तपदार्थाः |” (का.प्र.सत्र-23) 
अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, कर्म,सामान्य,विशेष, समवाय, अभाव सात केवल शब्द से गम्य उस प्रयोजन (फल) के विषय में 
पदार्थ हैं आ व्यञ्जना के अतिरिक्त कोई व्यापार नहीं हो सकता । 

* पद में पदार्थ समवाय सम्बन्ध से रहता है। उपर्युक्त विकल्पों स्रोत- काव्यप्रकाश (सत्र -9)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-42 
में यह लक्षणा का हेतु नहीं है। 
अतः विकल्प 5 सही है। 32. 'गङ्कायां घोषः' में शैत्य तथा पावनत्व की प्रतीति 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र-]2)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-5१ होती है- 


(A) अभिधावृत्ति से (8 ) लक्षणा वृत्ति से 
(0) आधारत्व की विवक्षा से (D) व्यञ्जना से 


. 'खण्डकाव्य' कहा जाता है जो- 
(A) काव्य के एक देश का अनुसरण करता है। 

(8 ) खण्डों में विभक्त हो। 

(0) खण्डिता नायिका के चरित्र पर आधारित हो। 
(0) महाकाव्य के कुछ सर्गो का निबद्धीकरण हो। 


व्याख्या- 
'गङ्गायां घोषः? पद का मुख्यार्थं है “गङ्गा में घोष है! घोष का 
अर्थ कुटिया है, जलप्रवाह कुटिया का आधार नहीं बन 
सकता अतः यहाँ पर मुख्यार्थ का बाध होता है। गङ्गा के 
साथ तट का सामीप्य सम्बन्ध होने पर “गङ्गातटे घोषः” 


288 


स्त्रोत 


श्रे 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


इत्यादि पदों के प्रयोग से अलभ्य शैत्य पावनत्वादि धर्मो 
की प्रतीति स्वरूप प्रयोजन से मुख्य गङ्गा का प्रवाह रूप 
अर्थ से अमुख्य तीरादि जो लक्षित होते हैं वह शब्द का 
व्यवहितार्थ विषयक आरोपित शब्द व्यापार लक्षणा है। 
परन्तु तट मुख्यार्थ नहीं, न तटरूप लक्ष्यार्थ में बाध ही 
दिखाई देता है, गङ्गा शब्द के लक्ष्यार्थ तट का पावनत्वादि 
लक्ष्यार्थो से सम्बन्ध भी नहीं है और प्रयोजन को लक्ष्य 
मानने में कोई और प्रयोजन भी नहीं है। प्रयोजन को लक्ष्य 
मान लेने पर अनवस्था होगी जो मूल का विनाश करने 
वाली है। 

अतः “गङ्गायां घोषः’ में शैत्य तथा पावनत्व की प्रतीति 
व्यञ्जना शक्ति से होती है। 

गङ्घायां घोष- 

मुख्यार्थ - जलप्रवाह या जलधारा 

लक्ष्यार्थं - तट रूप अर्थ 

सम्बन्ध - सामीप्यादि 

प्रयोजन - शैत्यपावनत्वादि 

अतः विकल्प 9 सही है। 

काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-72 


, आचार्य मम्मट ने शान्तरस का स्थायीभाव स्वीकार 


किया है- 
(B ) निर्वेद को 
(D) दैन्य को 


(A) शम को 
(0) शान्ति को 


व्याख्या- 
आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के तृतीय परिच्छेद में शान्त 
रस का स्थायीभाव शम” को माना है। 
' शान्तः शमस्थायिभावः'' (सा.द. 3/245) 

आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के चतुर्थ उल्लास में शान्तरस 
का स्थायीभाव 'निर्वेद' को माना है। 
निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ।' 
(का.प्र.सूत्र -47) अतः विकल्प B सही है। 
आचार्य भरतमुनि नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय में रसों की 
संख्या आठ मानते हैं अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः’ (नाट्यशास्त्र 
6.5) 
शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र -47)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-38 


34. 


काव्यप्रकाश के अनुसार काव्य के प्रयोजनों की 
संख्या है- 


(A) पञ्च 
(८) षद्‌ 


(B ) अष्ट 
(D) एकादश 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य 
प्रयोजन का लक्षण करते हैं- 

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 

सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे।। (का.प्र. 2.2) 
काव्य से यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, लोक व्यवहार 
का ज्ञान, अमङ्गल का नाश, शीघ्र ही परमानन्द की प्राप्ति 
के लिए तथा प्रियतमा के तुल्य उपदेश प्रदान करने वाला 
होता है। 

इसप्रकार मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या छः 
हे। 

अतः विकल्प € सही है। 

आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश में तदेवं पञ्चधा मतः' से 
अनुप्रास अलङ्कार के पाँच भेद, ' गुणीभूतव्यङ्घस्याष्टौ 
भिदाः स्मृताः' से गुणीभूतव्यङ्गय के आठ भेद तथा यमक 
के कुल ग्यारह भेद किया है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश (/2)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-0 


35. गौणीलक्षणा का ज्ञान होता है- 


(8 ) सादृश्य से 
(0) अर्थापत्ति से 


(4) समवाय से 
(0) संयोग से 


व्याख्या- 


(^) पद में पदार्थ समवाय सम्बन्ध से रहता है। 
(3) आचार्य विश्वनाथ के अनुसार चार सारोपा और चार 


(८) 


साध्यवसाना लक्षणायें, यदि सादृश्य से इतर किसी सम्बन्ध 
के द्वारा सिद्ध हुई हों तो शुद्धा' कहलाती हैं और यदि 
“सादृश्य” सम्बन्ध ही इनका प्रयोजन हो तो इन्हें गौणी 
लक्षणा कहते हैं। 

अतः विकल्प 3 सही है। 

मम्मट द्वारा प्रतिपादित उदाहरणों में अनेकार्थ शब्दों का 
एक अर्थ में 'संयोग' का उदाहरण है- 

“सशङ्खचक्रो हरिः” । 


(0) वेदान्त के षड्‌ प्रमाणों में अर्थापत्ति प्रमाण की गणना है- 


स्त्रोत- 


१. प्रत्यक्ष 2. अनुमान 3. उपमान 4. शब्द 5. अर्थापत्ति 
6. अभाव। 
साहित्यर्दपण (2/9)- शालिग्राम शास्त्री, पेज-35 


UP PGT (प्रवक्ता ) संस्कृत - 20 3 


36. आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है- 
(७) रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌। 
(8 ) तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलड-्कृती पुनः क्वापि। 


(0 वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌। 
(0) शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌। 


व्याख्या- 

आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्य का 
लक्षण करते हैं- 
'तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि’ (का.प्र.सूत्र- 
॥) 
दोष से रहित, गुणों से युक्त यदि कहीं-कहीं पर अलङ्कार 
रहित शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य है। 
अतः विकल्प 3 सही है। 

> पण्डितराज जगन्नाथ रसगङ्गाधर के प्रथम आनन में काव्य 
का लक्षण करते हैं- 
'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌’ (रसगङ्गाधर .१) 
रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य-है। 

> आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य 
का लक्षण करते हैं- 
“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' (सा.द. .3) 
रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। 

> आचार्य भामह काव्यालङ्कार के प्रथम परिच्छेद में काव्य का 
लक्षण करते हैं- 
“शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌’ (काव्यालङ्कार .6) 
शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य कहलाते हैं। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र- )- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-9 


. “ध्वनिर्बुधैः कथितः' इस काव्यप्रकाश की पंक्ति 
में बुधैः का अर्थ है- 


(A) काव्यशास्त्रिभिः (8 ) नैयायिकैः 
(0) वेदान्तिभिः (D) वैयाकरणैः 


व्याख्या- 

आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथमोल्लास में ध्वनि काव्य 
का लक्षण करते हैं- 

'' इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्गे वाच्याद्‌ ध्वनिर्बुधैः कथितः ।' 
(का.प्र. सूत्र-2) 

वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यङ्ग्यार्थ के अधिक चमत्कारयुक्त होने 
पर उत्तमकाव्य होता है। यहाँ “इद॑' पद काव्य का बोधक 
है। बुधैः अर्थात्‌ वैयाकरणों ने प्रधान भूत “स्फोट” रूप 
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व्यङ्गय की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ शब्द के लिए 
ध्वनि” शब्द का प्रयोग किया। आचार्य मम्मट ध्वनिकाव्य 
की वृत्ति में लिखते हे-'बुधैर्वैयाकरणेः प्रधान 
भूतस्फोटरूपव्यङ्गयव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः 
कृतः ।' 
अर्थात्‌ बुधैः? पद का प्रयोग वैयाकरणों के लिए किया है। 
स्फोटवाद- 'स्फोटवाद' वैयाकरणों का प्रमुख सिद्धान्त 
है। स्फोट शब्द की व्युत्पत्ति 'स्फुटति अर्थः यस्मात्‌ स 
स्फोटः” इस प्रकार की जाती हे, अर्थात्‌ जिससे अर्थ की 
प्रतीति हो उसे स्फोट कहते हैं यह स्फोट पदस्फोट, वाक्यस्फोट 
आदि के भेद से आठ प्रकार का होता है । 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र-2)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-28 


. ' भासते प्रतिभासार! रसाभाताहताविभा। 
भावितात्मा शुभा वादे देवाभा बत ते सभा ॥' 


नामक पद्य मे चित्रबन्ध है- 


(A) खड्गबन्ध (B ) सर्वतोभद्र 
(0) मुरजबन्ध (D) पद्मबन्ध 
व्याख्या- 

> िह के भेद उदाहरण 


( अधम या अवर काव्य) 
(A) खड्गबन्ध मारिशिक्र....रामाणां शं 


दिश्यादुमादिमा।(का.प्र.उदा. 385) 


(B) सर्वतोभद्र रसासार! रसा सारसायताक्ष? 
क्षतायसा। (का.प्र.उदा.-389) 

(९) मुरजबन्ध सरला बहुलामन्दकरलाबहुलामला। 
(का.प्र.उदा.-287) 

D- पद्मबन्ध भासते प्रातिभासार 
रसाभाताहताविभा। 


(का.प्र.उदा.-388) 


अतः विकल्प 7 सही है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-436 


39. संयोगादि के द्वारा अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व 
के नियन्त्रित होने पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ की 
प्रतीति कराने वाले व्यापार को कहा जाता है- 

(5) अभिधा 

(D) लक्षणा 


(A) तात्पर्या 
(0) व्यञ्जना 
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व्याख्या- 
(^) आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के द्वितीयोल्लास में शब्दशक्तियों 
आदि का विवेचन करते हैं इसी क्रम में मीमांसको के मत 
को उद्धृत करते हैं- 
तात्पर्या्थोडपि केषुचितू।” (का.प्र.सूत्र -7) 
कुमारिलभट्ट के अनुयायी पार्थसारथिमिश्र आदि मीमांसक 
तात्पर्यार्थ को मानते हैं। 
(8) अभिधा शक्ति को आचार्य मम्मट परिभाषित करते हुए 
कहते हैं- 
“स मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते।' (का.प्र.सूत्र 
-) 
वह साक्षात्संकेतित अर्थ मुख्य अर्थ कहलाता है और उस 
का बोधन कराने वाली शक्ति अभिधा शक्ति कहलाती है। 
(0) व्यञ्जना शक्ति- 
अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रते। 
संयोगाद्यैरवाच्यर्थधीकृद्‌ व्यापृतिरञ्जनम्‌।। (का. ्र.सूत्र-32 ) 
संयोगादि के द्वारा अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व के नियन्त्रित 
हो जाने पर उससे भिन्न अवाच्य अर्थ की प्रतीति कराने 
वाला शब्द का व्यापार व्यञ्जना कहलाता है। 
अतः विकल्प € सही है। 
(D) लक्षणाशक्ति- 
मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया।।(का. प्र सूत्रः 
42) 
मुख्यार्थ बाध, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से सम्बन्ध, रूढि 
अथवा प्रयोजन विशेष के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है 
वह आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाता है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र-32)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-77 


40. रसनावृत्ति का उल्लेख किया है- 
(4) आचार्य विश्वनाथ ने 
(3 ) आचार्य मम्मट ने 


(0) आचार्य आनन्दवर्धन ने 
(0) आचार्य भामह ने 


व्याख्या- 

(^) आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के तृतीय परिच्छेद में रस 
का वर्णन करते हैं- 
विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा। 
रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌।। 

(सा.द. 3/]) 

सहदयों के हृदय में स्थित रति आदि स्थायीभाव-विभाव 
अनुभाव तथा संचारीभाव द्वारा अभिव्यक्त हुआ - रस 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


कहा जाता है। 
“रस्यते आस्वाद्यते इति रसः” अर्थात्‌ रसन प्रक्रिया को 
ही रस कहते हैं। अतः विकल्प 4 सही है। 

(8) आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के चतुर्थ उल्लास में रस को 
परिभाषित करते हैं- 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायीभावो रसः स्मृतः ।। 

(का.प्र.सूत्र -43) 

लोक में जो कारण, कार्य और सहकारी होते हैं वे काव्य 
में क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से 
अभिव्यक्त स्थायीभाव कहलाता है। 

(0) प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गन्तु रसादयः। 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः।। 

(ध्वन्या-2/5) 

जहाँ रसादि से भिन्न, रस या वस्तु अथवा अलङ्कार प्रधान 
वाक्यार्थ हो, और उसमें रसादि अङ्ग हों उस काव्य में 
रसादि अलङ्कार (रसवत्‌ , प्रेय, ऊर्जस्व,समाहित) होते 
हैं। 

(D) हीनता5सम्भवो लिङ्गवचोभेदौ विपर्ययः। 
उपमानाधिकत्वं च तेनासदृशतापि च।। (काव्यालङ्कार 
2/39-40) 
भामह ने सात प्रकार के उपमा दोषों का निरूपण किया 
है। 
. हीनता 2. असम्भव 3. लिङ्गभेद 4. वचनभेद 5. 
विपर्यय 6. उपमानाधिक्य 7. उपमानासादृश्य। 

स्त्रोत- साहित्यदर्पण-शालिग्राम शास्त्री, पेज-46 


4. “तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता’ पंक्ति 
ग्रहण की गयी है- 


(A) काव्यप्रकाश से (8 ) साहित्यदर्पण से 


(0) नाट्यशास्त्र से (0) वेदान्तसार से 


व्याख्या- 

(4) आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के अष्टम उल्लास में माधुर्य 
गुण को परिभाषित करते हुए कहते हैं- 
करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌। (का. त्र. सूत्र- 
90) 
माधुर्यगुण करुणरस, विप्रलम्भ शृङ्गार तथा शान्त रस में 
उत्तरोत्तर चमत्कार जनक होता है। 

(8) आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के तृतीय परिच्छेद में 
नाटक में करुण रस के विषय में कहते हैं- 


UP PGT (प्रवक्ता ) संस्कृत - 204 3 29] 


तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता। (सा.द.3/6) “त. घाल ठी छाता छ कुरि नातरी लारी जारा 
यदि करुणरस को दुःख का हेतु मानोगे तो करुणरस प्रधान हैं- 
रामायण आदि ग्रन्थ भी दुःख के ही हेतु मानने पड़ेगे। 
अतः विकल्प B सही है। 

(0) आचार्य भरतमुनि नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय में नाटक में 
आठ रस मानते हैं- अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः। (ना. शा. व्याख्या- 


6/5) आठ रसों के नाट्य में होने का विधान पाया (A) आनन्दवर्धन- काव्यस्यात्मा ध्वनिः (ध्वन्यालोक .]) 


(4) आनन्दवर्धन (5) क्षेमेन्द्र 
(0) पं. राजजगन्नाथ (D) वामन 


जाता है। त तला काव्य की आत्मा ध्वनि है। 

(0) सदानन्द प्रणीत वेदान्तसार में अनुबन्धो की संख्या चार है- (9) क्षेमेन्द्र- औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌। 
तत्रानुबन्धो नामाधिकारि-विषय-सम्बन्ध-प्रयोजनानि। (औचित्यविचार चर्चा-श्लोक-5) शृङ्गार रसों से प्रसिद्ध 
वेदान्तसार में अनुबन्धों की संख्या चार है- काव्य का जीवन औचित्य ही है। 
अधिकारी, विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन | (0) विश्वनाथ- वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌। (सा.द.-].3) 

स्त्रोत- साहित्यदर्पण (3/6) शालिग्राम शास्त्री, पेज-52 रसात्मक वाक्य ही काव्य है। 


42. अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य भेद (0) वामन- रीतिरात्मा काव्यस्य (काव्यालंकारसूत्र- 2.6) 


हैं- रीति काव्य की आत्मा है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 
ध्वन्यालोक (।/7)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-2 


(A) अभिधा के (8 ) लक्षणा के आ 
(0) ध्वनि के (D) तात्पर्या के 


ba छि के (^) दो (8 ) चार 
(4) आचार्य मम्मट ने अभिधा का भेद नहीं किया है। ८ है 
(0) दश (0) पाँच 
(उ) लक्षणा तेन षड्विधा (का.प्र.सूत्र-।7) 
आचार्य मम्मट ने लक्षणा के छः भेद किये हैं- व्याख्या- 
लक्षणा आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथम प्रकाश में कथावस्तु के 
(नि. दो भेद करते हैं- “वस्तु च द्विधा' (दश. ।.3]) 
शुद्द गौणी आधिकारिक कथावस्तु तथा प्रासङ्गिक कथावस्तु। 
न लत जाग या से आचार्य धनञ्जय में 
उर्पादान लक्षण शुद्धा ` शुद्धा > आचार्य धनञ्जय दशरूपक के द्वितीय प्रकाश में नायक के 


चार भेद को बताते हैं- 
'भेदैश्चतुर्धा ललितशान्तोदाततोद्धतैरयम्‌’ (दश. 2.3) 
धीरललित, धीरशान्त, धीरोदात्त, धीरोद्धत ये नायक के 


लक्षणा लक्षणा सारोपा साध्यवसाना 
(कुन्ताः (गङ्गायां (आयुर्घतम्‌) (आयुरेवेदम्‌) 


प्रविशन्ति) घोषः) चार भेद है 
5 ठ गण > दशरूपक के प्रथम प्रकाश में रूपक के दस भेदों का वर्णन 
सारोपा साध्यवसाना करते हैं- | | 
(गौर्वाहीकः) (गौरयम्‌) नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः। 


व्यायोगसमवकारौ वीथ्यङ्केहामृगा इति।। (दश. ].8) 
नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, 


(0) ध्वनि काव्य- अविवक्षितवाच्यध्वनि, विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि वीथी, अङ्क, इहामृग ये रूपक के दस भेद हैं 


(लक्षणामूलाध्वनि) (अभिधामूलाध्वनि) > दशरूपक के प्रथम प्रकाश में पाँच सन्धियों का वर्णन 

अर्थान्तरसंक्रमित, अत्यन्त तिरस्कृत, असंलक्ष्यक्रमध्वनि, किया गया है- 

संलक्ष्यक्रमध्वनि “मुखप्रतिमुखे गर्भ: सावमर्शोपसंहृतिः' (दशरूपक ।.24) 
(0) कुमारिलभट्टादि मीमांसक तात्पर्याशक्ति को मानते हैं। इसके अर्थात्‌ मुख सन्धि, प्रतिमुख सन्धि, गर्भ सन्धि, अवमर्श 

कोई भेद नहीं है। या विमर्श सन्धि, उपसंहति या निर्वहण सन्धि। 

अतः विकल्प € सही है। अतः विकल्प 2 सही है। 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र-39,40)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-9-93 स्त्रोत- साहित्यदर्पण- शालिग्राम शास्त्री, पेज-] 84 


45. अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथावस्तु के 
मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो 


उसके अविच्छेद का कारण होता है उसे कहते हैं- 
(A) बिन्दु (8 ) बीज 
(0) आरम्भ (00) फलागम 


व्याख्या- 
(A) बिन्दु- अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌। (दश.१/ 
|) 
अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथावस्तु के मुख्य प्रयोजन 
में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो उसके विच्छेद का कारण 
होता है उसे बिन्दु कहते हैं। बिन्दु की गणना अर्थप्रकृति के 
अन्तर्गत होती है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 
(8 ) बीज- स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद्धेतुर्बीज॑ विस्तार्यनेकधा (दश. 
किट) 
अल्परूप में संकेतित वह तत्त्व जो रूपक के फल का 
कारण है तथा इतिवृत्त में अनेक रूप में पल्लवित होता'हे 
बीज कहलाता है। 
बीज भी अर्थप्रकृति के अन्तर्गत परिगणित है। 
(0) आरम्भ- औत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय भूयसे (दश. 
/20) 
अत्यन्त फलभाग की उत्सुकता मात्र ही आरम्भ कहलाती 
है। आरम्भ की गणना कार्यावस्था के अन्तर्गत होती है। 
(D) फलागम- समग्रफलसम्पत्तिः फलयोगो यथोदितः। (दश. 
/22) 
समस्त फल की प्राप्ति हो जाने पर फलागम कहलाता है। 
फलागम की गणना कार्यावस्था के अन्तर्गत होती है। 
स्त्रोत- दशरूपक (/7)- केशवराव मुसलगाँवकर, पेज-27 


46. आचार्यो ने व्यभिचारी भावों की संख्या स्वीकृत 
की है- 

(A) अष्टादश 

(0 अष्ट 


(B ) त्रयस्त्रिंशत्‌ 
(D) पञ्च 


व्याख्या- 
(A) अष्टादश उपरूपक- ].नाटिका 2. त्रोटक 3. गोष्ठी 


4.सट्टक 5.नाट्यरासक 6.प्रस्थान 7.उल्लाप्य 8.काव्य 
9.प्रेङ्खण १0.रासक 4 .संलापक 72.श्रीगदित 4 3 .शिल्पक 
4.विलासिका 45. दुर्मलिलका 6.प्रकरणी 77.हृलीश 
8.भणिका। 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


(उ) त्रयस्त्रिंशत्‌ व्यभिचारीभाव ( संचारीभाव )- 7 .निर्वेद 
2 .ग्लानि 3.शङ्का 4.श्रम 5.धृति 6.जड़ता 7.हर्ष 8दैन्य 
9.उग्रता 0.चिन्ता .त्रास 2.असूया ॥3.अमर्ष 
44.गर्व १5.स्मृति 76.मरण 7.मद १8.सुप्त 9.निद्रा 
20.विबोध 27.व्रीडा 22.अपस्मार 23.मोह 24.मति 
25.आलस्य 26.आवेग 27.वितर्क 28.अवहित्था 
29.व्याधि 30.उन्माद 3.विषाद 32.औत्सुक्य 
33 .चपलता। अतः विकल्प ३ सही है। 

(८) अष्ट सात्त्विक भाव- 7.स्तम्भ 2.प्रलय (अचेतनता) 
3.रोमाञ्च 4.स्वेद 5.वैवर्ण्य (मुख आदि का अङ्ग फीका 
पड़ जाना) 6.वेपथु (कम्पन) 7 .अश्रु 8. वैस्वर्यं (आवाज 
में परिवर्तन) 

(0) पाँच - अर्थोपक्षेपक - 7 विष्कम्भक 2. प्रवेशक 3. 
चूलिका 4. अङ्कास्य 5.अङ्कावतार 


स्त्रोत- दशरूपक (चतुर्थ प्रकाश)- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-268 


47. रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीवादि का वृत्तान्त 
कहा जाता है- 


(A) प्रकरी 
(©) पताका 


(B ) पताकास्थानक 
(D) सन्धि 


व्याख्या- 

(^) आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथम प्रकाश में प्रकरी नामक 
अर्थप्रकृति का लक्षण करते हैं- 
“प्रकरी च प्रदेशभाक्‌' (दश. /3) 
एक देश में सीमित रहने वाला प्रासङ्गिक इतिवृत्त प्रकरी” 
कहलाता है। जैसे- रामायण में शबरी की कथा'। 

(उ) पताकास्थानक पताकास्थानक का लक्षण दशरूपक के 
प्रथम प्रकाश में निम्नवत्‌ है- 
प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुनोऽन्योक्तिसूचकम्‌। 
पताकास्थानकं तुल्यसंविधानविशेषणम्‌।(दश. /4) 
जहाँ भावी कथावस्तु के समय वृत्त या समान विशेषण द्वारा 
अन्योक्ति रूप में सूचना हो उसे पताकास्थानक कहते हैं। 
जैसे -रत्नावली' में उदयन कहते हैं-हे कमलनयने! मैं जा 
रहा हूँ। यह मेरे जाने का समय है कल प्रातः काल तुम्हें मे 
ही जगाऊंगा। 

(८) पताका- दशरूपक के प्रथम प्रकाश में पताका का लक्षण 
है- “सानुबन्धं पताकाख्यं’ (दश.।/3) 
प्रधान इतिवृत्त के साथ गौणरूप से दूर तक चलने वाला 
प्रासङ्गिक इतिवृत्त पताका कहलाता है। 


जैसै- रामायण में “सुग्रीव कथा? । 
अतः विकल्प ८ सही है। 


(00) सन्धि- सन्धि के भेद का निरूपण दशरूपक के प्रथम 


प्रकाश में उद्धृत है। 

मुखप्रतिमुखे गर्भ: सावमर्शोपसंहृतिः। (दश.।/24) 
मुखसन्धि, प्रतिमुखसन्धि, गर्भसन्धि, अवमर्शसन्धि, 
निर्वहणसन्धि ये सन्धि के पाँच भेद हैं। 
ऱ्य 

. मुख सन्धि 

. प्रतिमुख सन्धि 

. गर्भ सन्धि 

. अवमर्श सन्धि (विमर्श) 
5. उपसंहृति सन्धि (निर्वहण) 
स्त्रोत- दशरूपक- रमाशङ्कर त्रिपाठी, पेज- 5 


-> (७० ND > 


48. जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन 
से रहता हो तो उस नायिका को कहते हैं- 


(A) स्वाधीनपतिका (8 ) अभिसारिका 


(0) कलहान्तरिता (0) प्रोषितप्रिया 


व्याख्या- 
आचार्य धनञ्जय नायिकाओं का वर्णन दशरूपक के द्वितीय 
प्रकाश में करते हुए कहते हैं- 

(A) स्वाधीनपतिका- आसन्नायत्तरमणा हृष्टा स्वाधीनभर्तृका। 
(दश.2/24) 
जिस नायिका का पति पास में रहता है तथा उसके वश में 
एवं प्रसन्न रहा करती है वह स्वाधीनभर्तृका 
(स्वाधीनपतिका) कहलाती है। 

(3) अभिसारिका- कामार्ताऽभिसरेत्कान्तं सारयेद्वाभिसारिका। 
(दश. 2/27) 
जो नायिका कामार्त होकर अपने प्रियतम के पास स्वयं 
जाती है, अथवा उसे अपने पास बुलाती है, वह अभिसारिका 
कहलाती है। 

(©) कलहान्तरिता- कलहान्तरिताऽमर्षाद्विधूतेऽ नुशयार्तियुक्‌। 
(दश.2/26) 
जो नायिका क्रोध से अपराधी नायक का तिरस्कार कर दे 
और पश्चात्‌ पश्चात्ताप करती रहे, उसे “कलहान्तरिता” नायिका 
कहा जाता है। 

(D) प्रोषितप्रिया- दूरदेशान्तरस्थे तु कार्यतः प्रोषितप्रिया। 
(दश.2/27) 
जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता 
हो उसे प्रोषितप्रिया कहते हैं। 
अतः विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत- दशरूपक- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-।56 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 20 3 293 


49. नाटक में किसी पात्र के द्वारा मुँह फेरकर दूसरे 
व्यक्ति से रहस्यात्मक बात कही जाती है, उसे 
कहते हैं- 


(A) जनान्तिक 
(0) अपवारित 


(B) आकाशभाषित 
(D) अंकास्य 


व्याख्या- 

(A) जनान्तिक- 
'त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌। (दश.१/65) 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ । ।' 
चल रहे संवाद के बीच में, त्रिपताका का रूप हाथ की 
मुद्रा के द्वारा दूसरे पात्रों को बचाकर, कतिपय जनों के 
मध्य, दो पात्र आपस में जो बात-चीत करते हैं वह 
जनान्तिक कहलाता है। 

(B) आकाशभाषित- 
'किं ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रं ब्रवीति यत्‌। 
रुतवेवानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकाशभाषितम्‌। ।( दश./67 ) 
जहाँ कोई एक ही पात्र किसी दूसरे पात्र के बिना ही बात 
करता है तथा किसी के बिना कुछ कहे भी मानों सुनकर ही 
“क्या कह रहे हो?” इसप्रकार कथोपकथन करता है, वह 
आकाशभाषित होता है। 

(©) अपवारित- 
रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृत््यापवारितम्‌।' (दश./66) 
नाटक में किसी पात्र के द्वारा मुँह फेरकर दूसरे व्यक्ति से 
रहस्यात्मक बात कही जाती है, वह अपवारित कही जाती 
है। अतः विकल्प € सही है। 

(D) अंकास्य- 
'अङ्कान्तपात्रैरङ्कास्यं छिन्नाङ्कस्यार्थसूचनात्‌।' (दश./62) 
अङ्क के अन्त में अभिनय करने वाले पात्रों के द्वारा विछिन्न 
आगे आने वाले अङ्क के अर्थ की सूचना देने के कारण वह 
अङ्कास्य कहलाता है। 


स्त्रोत- दशरूपक (।/66)- रमाशङ्कर त्रिपाठी, पेज-06 


50. नाटक के मङ्गलाचरण को कहा जाता है- 
(A) मङ्गलाशासन (8 ) नन्दिताकरण 
(D) वेदस्तवन 


(0) नान्दी 
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संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्या- 
मङ्गलाचरण को मङ्गलाशासन भी कहते हैं। संस्कृत ग्रन्थों 
की परम्परा में ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मङ्गलाचरण 
का विधान किया जाता है। मङ्गलाचरण तीन प्रकार का 
होता है- 
 .नमस्कारात्मक 2.आशीर्वादात्मक 3.वस्तुनिर्देशात्मक। 
“आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्प्रयुज्यते । 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता।।(सा.द.6/24) 
देवता, ब्राह्मण तथा राजादिकों की आशीर्वादयुक्त स्तुति 
जिससे की जाती है, उसे नान्दी कहते हैं। नान्दी का प्रयोग 
केवल नाटकों में होता है जबकि मङ्गलाचरण का प्रयोग 
चम्पूकाव्य, महाकाव्य, गद्यकाव्य आदि सभी काव्यों में 
होता है- जैसा कि भावप्रकाश के सप्तम अधिकार में भी 
नान्दी के विषय में कहा गया है- 
देवतादिनमस्कारमङ्गलारम्भपाठकैः। 
या क्रिया नन्द्यते नाट्यारम्भे नान्दीति सा स्मृता।। 
(भावप्रकाश 7.99) 
नाटक के प्रारम्भ में देवता आदि के लिये नमस्कारात्मक 
या मंगलात्मक जो श्लोक पाठ पाठकों द्वारा किया-जाता 
है, आनन्द प्रदान करता है वह नान्दी कहा जाता है 
अतः विकल्प € सही है। 


52 . ' जनान्तिक' में एक मुद्रा का प्रकाशन होता है उसे 


कहते हैं- 
(A) चिन्मुद्रा 
(0) मत्तवारणी 


(B ) अंगुष्ठानामिके 
(D) त्रिपताकाकर 


व्याख्या- 
आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथम प्रकाश में जनान्तिक 
का लक्षण करते हैं- 

'त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌। 

अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌।।' (दश. 
I/65) 

पात्रों के मध्य में चल रहे संवाद या उक्ति प्रत्युक्ति के मध्य 
में ,त्रिपताकारूप हस्त मुद्रा के द्वारा अन्य पात्रों को अपवार्य 
अर्थात्‌ बचाकर, कुछ पात्रों के मध्य में दो पात्र परस्पर जो 
वार्तालाप करते हैं, वह जनान्तिक कहा जाता है। अतः 
विकल्प 9 सही है। 


स्त्रोत- दशरूपक (/65)- श्रीनिवास शास्त्री, पेज- 04 


53. रस सिद्धान्त के अन्तर्गत साधारणीकरण व्यापार 
का सर्वप्रथम उल्लेख किया है- 


(4) अभिनवगुप्त ने (8) भड्नायक ने 
(0) भड्टलोल्लट ने (9) श्रीशङ्कुक ने 


व्याख्या- 


स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-5 


आचार्य वाद/सिद्धान्त | व्यापार/सम्बन्ध 
5।. नाटक मे 'स्वगतम्‌' का अर्थ है- 4 अभिनवगुप्त | अभिव्यक्तिवाद | व्यङ्गय-व्यञ्जक 
(^) अश्राव्य (8 ) सर्वश्राव्य 3 भट्टनायक भुक्तिवाद भोज्य-भोजक 
(0) स्वागतयोग्य (0) स्वयं गाया हुआ C भट्टलोल्लट उत्पत्तिवाद उत्पाद्य-उत्पादक 
9 श्रीशङ्कक अनुमितिवाद अनुमाप्य-अनुमापक 


व्याख्या- 
आचार्य धनञ्जय दशरूपक के प्रथम प्रकाश में सर्वश्राव्य 
तथा अश्राव्य का लक्षण करते हैं- 
'सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यादश्राव्यं स्वगतं मतम्‌।'(दश./64) 
नाटक में सभी के सुनने योग्य वस्तु को प्रकाश” या 
सर्वश्राव्य तथा किसी के भी न सुनने योग्य वस्तु को 
“स्वगत? या 'अश्राव्य' कहते हैं। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- दशरूपक (/64)- रमाशङ्कर त्रिपाठी, पेज-] 05 


अतः विकल्प 5 सही है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश-आचार्य विश्वेश्वर, पेज-] 07 


समुल्लेख किया है- 
(8 ) भट्टनायक ने 
(0) नान्यदेव ने 


(A) शंकुक ने 
(0) भट्टुलोल्लट ने 


व्याख्या- 
(^) शङ्कुक ने नट में रस को अनुमेय माना है। अनुमान की 
सामग्री में, नट में चित्रतुरगन्याय' से राम बुद्धि का प्रतिपादन 


किया है। जैसे-घोड़े के चित्र को देखकर “यह घोड़ा है' 
इसप्रकार का व्यवहार होता है। परन्तु इस प्रतीति को न 
सत्य कहा जा सकता है, न मिथ्या, न संशयरूप और न 
ही सादृश्यरूप प्रतीति माना जा सकता है। चित्रस्थ तुरग में 
होने वाली बुद्धि इन चारों प्रकार की बुद्धियों से भिन्न होती 


है इसप्रकार नट में जो राम बुद्धि होती है वह ।.सम्यक्‌ 


2.मिथ्या 3.संशय तथा 4.सादृश्य इन चारों प्रकार की 
प्रतीतियों से विलक्षण होती है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

(8) भट्टनायक ने रसानुभूति के उपपादन के लिए एक नये मार्ग 
का अवलम्बन किया है उसे साहित्यशास्त्र में 'भुक्तिवाद' के 
नाम से कहा जाता है। उसका आशय यह है कि रस की 
“निष्पत्ति' न अनुकार्य राम आदि में होती है और न अनुकर्ता 
नट आदि में। अनुकार्य और अनुकर्ता दोनों तटस्थ हैं 
उदासीन हैं उनको रसानुभूति नहीं होती है। वास्तविक 
रसानुभूति सामाजिक को होती है। 

(0) भरत के रससूत्र के व्याख्याकारों में भट्टलोल्लट उत्पत्तिबाद 
को मानने वाले हैं। उनके मत में विभावादि के. संयोग से 
अनुकार्य राम आदि में रस की उत्पत्ति होती है। 

(D) रसोत्पत्ति के व्याख्याकारों में नान्यदेव का कोई सिद्धान्त 
प्राप्त नहीं होता है। 

स्त्रोत-काव्यप्रकाश(चतुर्थ उल्लास)-आचार्य विश्वेश्वर, पेज-] 03 


55. रस को 'पानकरसन्याय' से चर्व्यमाण स्वीकृत 
किया है- 

(५) भट्टलोल्लट ने 

(8 ) भट्टनायक ने 

(0) आचार्य शङ्कुक ने 

(D) श्रीमदभिनवगुप्तपाद ने 


व्याख्या 


(A) भट्टलोल्लट के अनुसार अनुकार्य रामादि में रस रहते हैं। 
अनुकर्ता नट आदि में इसकी प्रतीति मात्र होती है। 

(3) भट्टनायक के अनुसार भोज्य-भोजक व्यापार द्वारा सामाजिक 
में रस की प्रतीति होती है। 

(2) शङ्कक ने अनुमेय नट में जो राम बुद्धि होती है उसमें 
सम्यक्‌,मिथ्या,संशय एवं सादृश्य से विलक्षण 'चित्रतुरगन्याय' 
द्वारा रसोत्पत्ति मानते हैं। 

(D) श्रीमदभिनवगुप्तपाद ने रति आदि अपने आकार के समान 
अभिन्न रूप से अनुभूत होता हुआ भी आस्वादनमात्र 
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स्वरूपवाला, विभावादि की स्थिति पर्यन्त रहने वाला 
“पानकरस” के समान आस्वाद्यमान साक्षात्‌ रूप से प्रस्फुरित 
होता हुआ सा, हृदय में प्रवेश करता हुआ सा, समस्त 
अङ्गों में व्याप्त आलिङ्गन करता हुआ सा, अन्य सबको 
ढकता हुआ सा तथा ब्रह्मानुभव के आनन्द का सा अनुभव 
कराता हुआ अलौकिक चमत्कार करने वाला, शृङ्गारादि 
रस कहा जाता है। 

अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-30 


56. मम्मट ने विप्रलम्भ शृङ्गार के भेद स्वीकार किये 
हैं- 
(A) चार 
(0) आठ 


(B ) पाँच 
(D) दश 


व्याख्या- 

(A) आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के द्वितीयोल्लास में संकेतग्रह के 
विषय में कहते हैं- 

'' संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा।”(का.प्र.सूत्र-।0) 
संकेतित अर्थ के चार भेद हैं- 
॥. जाति 2. गुण 3. क्रिया 4. यदूच्छा। 

(8) आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के चतुर्थ उल्लास में शृङ्गार रस 
के भेदों का वर्णन करते हैं- 
“अभिलाषविरहेर्ष्याप्रवासशापहेतुक इति पञ्चविधः।' (का.प्र. 
चतुर्थं उल्लास) अर्थात्‌ विप्रलम्भ शृङ्गार के पाँच भेद होते 
हैं- ।. अभिलाषा 2.ईष्या 3.विरह 4.प्रवास 5.शाप 
अतः विकल्प B सही है। 

(0) आचार्य भरतमुनि नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय में रस के 
आठ भेद किए हैं- 

“शृङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः। 

बीभत्साद्धुतसंज्ञो चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः।।' 
(नाट्यशास्त्र 6.5) 

नाट्य में रसों की संख्या 8 है। 

॥. शृङ्गार 2.हास्य 3.करुण 4.रौद्र 5.वीर 6.भयानक 

7.बीभत्स 8.अद्भुत। 

(0) आचार्य वामन ने 0 शब्दगुण मानते हैं- 

. ओज 2. प्रसाद 3. श्लेष 4. समता 5. समाधि 
6. माधुर्य 
7. सौकुमार्य 8. उदारता 9. अर्थव्यक्ति 0. कान्ति 


स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-23 


57. 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


“काव्य रस कार्य नहीं है' इसको प्रमाणित करने 
हेतु कौन सा कथन सत्य है- 
(A) रस विभावानुभावव्यभिचारि भावों से निष्पन्न 
होता है। 


(8 ) लौकिक कारणों के समान ही रस के कारण 


कहे गये हैं। 

(0 विभावादि के नाश होने पर रस की स्थिति 
नहीं रहती है। 

(0) सहृदयों के हृदय में रस पहले से ही विद्यमान 
रहता है। 


व्याख्या- 


काव्यप्रकाश के चतुर्थ उल्लास में आचार्य मम्मट रस का 

लक्षण करते हुए कहते हैं- 

कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च । 

रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः।।' 

विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः। 

“व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः।।' 
(का.प्र.सूत्र-43) 

लोक में रति आदि रूप स्थायीभाव के जो कारण, कार्य 

और सहकारी होते हें वे यदि नाटक या काव्य में प्रयुक्त होते 

हैं तो क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव 

कहलाते हें और उन विभावादि रूप कारण, कार्य तंथा 

सहकारियों के योग से व्यक्त वह स्थायीभाव 'रस' कहलाता 

है। 

'काव्य रस कार्य नहीं है! इसको प्रमाणित करने हेतु आचार्य 

मम्मट ने कहा है कि लोक में जो कारण, कार्य एवं 

सहकारी होते हैं वे ही नाटक में विभाव,अनुभाव एवं 

व्यभिचारी भावों के योग से रसोत्पत्ति में सहायक होते हैं। 

अतः इन विभावादि के नाश होने पर रस की स्थिति नहीं 

रहती है। 

अतः विकल्प € सही है। 

काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर,पेज-409,॥0 


. निम्नलिखित तथ्यों का सही सुमेलन कीजिए- 


0) विश्वनाथ 
() शडःकुक 


अ- अनुमितिवाद 

ब- व्यक्तिविवेक 

स- वात्सल्यरस 

द- कवि-सृष्टि की श्रेष्ठता 


(i) महिमभइ 
(र) मम्मट 


१” ७ (90० > 


व्याख्यास्मि 


अ ब स द 
(i) (iD) (ii) (iv) 
(iv) (iii) 0) (iD) 
(i) (iv) (iii) 0) 
(i) (iii) (i) (iv) 


आचार्यभरतमुनिके रससूत्र 
विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' 

पर व्याख्या करने वाले आचार्य शङ्कुक द्वितीय आचार्य 
हैं। आचार्य शङ्कक संयोगाद्‌ शब्द का अर्थ अनुमाप्य- 
अनुमापक सम्बन्ध या साध्य-साधक सम्बन्ध तथा निष्पत्ति 
का अर्थ अनुमिति करते हैं अतः इनका सिद्धान्त 
'अनुमितिवाद' है। 

महिमभट द्वारा रचित व्यक्तिविवेक में ध्वन्यालोक तथा 
वक्रोक्तिजीवितम्‌ के मत का खण्डन किया है, जिसमें 
तीन विमर्श (अध्याय) हैं। आचार्य महिमभट्ट ने व्यक्तिविवेक 
में ध्वनि का खण्डन किया गया है। 

आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण के तृतीय परिच्छेद में 
वात्सल्य स्थायीभाव है जिसका, ऐसा वत्सल नामक रस 
को मानते हैं। 

आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के मङ्गलाचरण में सृष्टि की 
श्रेष्ठता से कवि सृष्टि की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं क्योंकि 
सृष्टि में छः रस होते हैं जबकि कवि सृष्टि में शृङ्गार आदि 
नौ रस होते हैं। अतः विकल्प 7 सही है। 


. समस्तवस्तु विषयक तथा एकदेशविवर्त्ति ये भेद 


हैं- 


(A) उपमालंकार के (8) उत्प्रेक्षालंकार के 


(0) सांगरूपक के (0) निरंगरूपक के 


व्याख्या- 

आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के दशम उल्लास में अर्थालड्कारों 
का विवेचन करते हैं- 

उपमा अलङ्कार- “साधर्म्यमुपमा भेदे’ (का.प्र.सूत्र 25) 
उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर दोनों के सादृश्य का 
वर्णन उपमा अलङ्कार है। पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा के भेद 
से उपमा के दो भेद हैं। 

उत्प्रेक्षा अलङ्कार- 'सम्भावनमथोठ्रेक्षा प्रकृतस्य समेन 
यत्‌।' (का.प्र.सूत्र -36) 

उपमेय की उपमान के साथ सम्भावना जहाँ की जाती है 
वहाँ उत्रेक्षा अलङ्कार होता है। 


> रूपक अलङ्कार- तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः 
(का.प्र.सूत्र 39) 
जो उपमान तथा उपमेय का अभेद का आरोप है, उसे 
रूपक कहते हैं। रूपक के भेद- 

6) समस्तवस्तुविषयक साङ्गरूपक- समस्तवस्तुविषयं श्रौता 
आरोपिता यदा (का.प्र.सूत्र -739) 
जब आरोपित उपमान शब्द द्वारा प्रतिपाद्य होता है वहाँ 
समस्तवस्तुविषयक रूपक होता है। अर्थात्‌ आरोप के विषय 
के समान आरोप्यमाण भी जब शब्द द्वारा ग्रहण किया 
जाता है तब “समस्त वस्तुएँ जिसका विषय है” 
ऐसा यह समस्तवस्तुविषयक होता है। 

(0) एकदेशविवर्ति साडुरूपक- श्रौता आर्थाश्न ते 
यस्मिन्नेकदेशविवर्ति तत्‌’ (का.प्र.सूत्र-]40) 
तथा कुछ अर्थ द्वारा प्रतिपाद्य अर्थात्‌ अर्थगम्य हो, वह एक 
देशविवर्तिरूपक होता है। 
अतः विकल्प € सही हैं। 
निरङ्कन्तु शुद्धम्‌ (का.प्र.सूत्र-।42) 
अर्थात्‌ आङ्गों के आरोप से रहित केवल अङ्गी का आरोप 
हो वह शुद्ध निरङ्ग रूपक होता है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-466 


60. बालक आदि की अपनी स्वाभाविक क्रिया या 


रूप का वर्णन कहा जाता है- 
(A) अतिशयोक्ति (8) परिसंख्या 
(0) स्वभावोक्ति (0) रसोक्ति 
व्याख्या- 
(A) अतिशयोक्ति- 


'निगीर्याध्यवसानन्तु प्रकृतस्य परेण यत्‌। 
प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्‌।।' (का.प्र.सूत्र- 
52) 
उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण करके जो कल्पित 
अभेद कथनरूप अध्यवसान करता है वह अतिशयोक्ति है। 
जैसे- कमलमनम्भसि................ परम्परा केयम्‌ 

(B) परिसंख्या- 
किंचित्पृष्टमपृष्ठं वा कथितं यत्प्रकल्पते। 
तादृगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता।।'(का.प्र.सूत्र- 
84) 
जहाँ कुछ पूछी गई अथवा न पूछी गई वस्तु शब्द के द्वारा 
कहीं जाकर उस जैसी किसी अन्य वस्तु के निराकरण में 
पर्यवसित हो जाती है, वहाँ परिसंख्या अलङ्कार जानना चाहिए। 
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उदाहरण- 

किमासेव्यं पुंसां? सविधमनवद्यं....निरवधिविमुक्त्यै प्रभवति ।। 
(0) स्वभावोक्ति- 

“स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्‌। (का. प्र.सूत्र- 
॥67) बालक आदि की अपनी स्वाभाविक क्रिया 
अथवा रूपादि का वर्णन स्वभावोक्ति अलङ्कार कहलाता 
है। 
अतः विकल्प ८ सही है। 
उदाहरण- पश्चादडघ्री प्रसार्य......... शयनादुत्थितः क्ष्मां 
खुरेण ।। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र-67) - आचार्य विश्वेश्वर, पेज-505 


67. “साधर्म्यमुपमा भेदे' में उपमा का लक्षण लिखा 
है- 


(A) आचार्य विश्वनाथ ने 


(8 ) आचार्य मम्मट ने 
(0) जयदेव ने 
(D) पण्डितराज जगन्नाथ ने 


व्याख्या- 

(^) विश्वनाथ- साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक्य उपमा द्वयोः’ 
(सा.द. 0/4) 
एक वाक्य में दो पदार्थो के वैधर्म्य रहित, वाच्य सदृश को 
उपमा कहते हैं। 

(8) मम्मट- “साधर्म्यमुपमा भेदे'(का.प्र.सूत्र- 24) 
उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर उनके साधर्म्य का 
वर्णन उपमा कहलाता है। 

(0) जयदेव- “उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः। 
हृदये खेलतोरुच्चैस्तन्वङ्गीस्तनयोरिव।।(चन्द्रा.5/]]) 
सुन्दरी नायिका के वक्षःस्थल पर छलकते हुए उभरे स्तनों 
की तरह जहाँ उपमान और उपमेय दोनों समानता की 
शोभा से विकसित हो उपमा अलंकार होता है। 

(D) जगन्नाथ- “सादृश्यसुन्दरवाक्यार्थोपस्कारमुपमालङ्कृती।' 
वाक्यार्थं को शोभित करने वाले सुन्दर सादृश्य का नाम 
उपमालंकार है। 
अतः विकल्प 5 सही है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र-।24)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-443 
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62. 'यस्य न साविधे दयिता दबदहनस्तुहिन- 
दीधितिस्तस्य। यस्य च सविधे दयिता दवदहन- 
स्तुहिनदीधितिस्तस्य॥' इस पद्य में अलंकार है- 


(8) श्लेष 
(0) लाटानुप्रास 


(५) यमक 
(0) वक्रोक्ति 


व्याख्या- 

(4) यमक- अर्थ सत्यर्थ भिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः 
यमकम्‌।' (का.प्र.सूत्र-6) 
अर्थभेद होने पर भिन्नार्थक वर्णों का उसी क्रम से पुनः 
श्रवण यमक नामक शब्दालङ्कार है। 
उदा.- सन्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम्‌। 

(उ) श्लेष- “श्लेषः स वाक्ये एकस्मिन्‌ यत्रानेकार्थता भवेत्‌।' 
(का.प्र.सूत्र-]46) 
जहाँ एक ही वाक्य में अनेक अर्थ हों वह श्लेष होता है। 
उदा.- उदयमयते दिड्मालिन्यं निराकुरुतेतरां । 

(0) वक्रोक्ति- यदुक्तमन्यथा वाक्यमन्यथा5न्येन योज्यते। 
श्लेषेण काक्वा वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा।।' ((का:प्र.सूत्र 
7) 
वक्ता के द्वारा अन्य अभिप्राय से जो वाक्य कहा गया है 
उसे किसी अन्य के द्वारा श्लेष अथवा काकु के-द्वारा 
अन्य अर्थ में लगा लिया जाता है वह वक्रोक्ति नामक 
शब्दालङ्कार होता है। 
उदा. अहो केनेदृशी बुद्धिर्दारुणा तव निर्मिता। 

(0) लाटानुप्रास- शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्यमात्रतः । 

(का.प्र.सूत्र- ) 
तात्पर्य मात्र से भेद होने पर शब्दानुप्रास लाटानुप्रास 
कहलाता है। 
यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य। 
यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधिस्तस्य।। 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-407 


63. यदि उपमेय की उपमान के साथ सम्भावना व्यक्त 
की जाए तो अलंकार होता है- 


(A) उत्प्रेक्षा 
(0) उपमेयोपमा 


(B ) रूपक 
(D) सन्देह 


व्याख्या- 
आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के दशम उल्लास में अर्थालङ्कार 
का वर्णन करते हैं- 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


(A) उत्त्रेक्षा- “सम्भावनमथोठेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌।' (का.प्र.सूत्र- 
36) 
जहाँ उपमेय की उपमान के साथ सम्भावना व्यक्त की 
जाय, वहाँ उत्रेक्षा अलङ्कार होता है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

(उ) रूपक- तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः।' (का.प्रसूत्र- 


]38) 
जो उपमान तथा उपमेय के अभेद का आरोप है, उसे 
रूपक कहते हैं। 

(0) उपमेयोपमा- “विपर्यास उपमेयोपमा तयोः।' (का.प्र.सूत्र- 
ओड) 


उपमान का उपमेय तथा उपमेय का उपमान रूप में वर्णन 
उपमेयोपमा अलङ्कार है। 
(0) सन्देह- “ससन्देहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः।' (का.प्र.सूत्र- 
437) 
उपमेय में उपमान रूप से संशय होने पर संदेह नामक 
अलङ्कार होता है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्रः।36)- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-460 


(^) चार (B) छः 


(D) दो 


(0) आठ 


व्याख्या- 
> परिसंख्या अलङ्कार के चार भेद हैं- 
]. प्रश्नपूर्वक प्रतीयमान 2.प्रश्नपूर्वक वाच्य 3.अप्रश्नपूर्वक 
प्रतीयमान 4.अप्रश्नपूर्वक वाच्य 
> उपमा अलङ्कार के अन्तर्गत परिगणित पूर्णोपमा के छः भेद 
हैं- 
4.तद्धितगा श्रौती 2.तद्धितगा आर्थी 3.समासगा श्रौती 
4.समासगा आर्थी 5.वाक्यगा श्रौती 6.वाक्यगा आर्थी 
श्लेष अलङ्कार के आठ भेद हैं- 
4 .वर्णश्लेष, 2.पदश्लेष 3.लिड्रश्लेष 4.भाषाश्लेष 
5.प्रकृतिश्लेष 6.प्रत्ययश्लेष 7 .विभक्तिश्लेष 8.वचनश्लेष 
वक्रोक्ति अलङ्कार के दो भेद हैं- 
 .श्लेषवक्रोक्ति 2.काकुवक्रोक्ति 
अतः विकल्प ८ सही है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज-475 
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इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। 
यमवर्ण- यम प्रत्याहार मे ये वर्ण हैं- 
यूव्‌, र्‌, ल्‌, ज्‌, म्‌, ङ्‌, ण्‌, न्‌। 
अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- गोविन्दप्रसाद शर्मा, पेज-20 


65. ' भक्तिर्भवे न विभवे व्यसनं शास्त्रे न युवतिकामास्त्रे 
चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदृश्यते महताम्‌।' 


प्रस्तुत पद्य में अलङ्कार है- 
(A) विरोधाभास (8 ) परिसंख्या 
(©) कारणमाला (0) भ्रान्तिमान्‌ 


या 67. ४क तथा ४ख का उच्चारणस्थान है- 
परिसंख्या अलङ्कार- (A) कण्ठ (B ) तालु 
'किञ्चित्पृष्टमपृष्ठं वा कथितं यत्प्रकल्पते। (0) ओष्ठ (0) जिह्वामूल 
तादृगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता।।' (का.प्र.सूत्र- 


व्याख्या- 


500 > अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः-अ, कवर्ग (क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌ 
जहाँ कुछ पूछी गयी अथवा न पूछी गयी वस्तु शब्द के ङ्‌) ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कण्ठ है। 

द्वारा कही जाकर उस जैसी किसी अन्य वस्तु के निराकरण > लतुलसानां दन्ताः- ला , तवर्ग (त्‌ थ्‌ द्‌ ध्‌ न) और स 
में पूर्ण या समाप्त हो जाती है वहाँ परिसंख्या अलङ्कार का उच्चारण स्थान दन्त है। 

होता है। > उपूपध्मानीयानामोष्ठौ- उकार, पवर्ग, उपध्मानीय 
उदाहरण- भक्तिर्भवे न विभवे व्यसनं शास्रे न युवति विसर्ग का उच्चारणस्थान ओष्ठ है। (प्‌ फ्‌ ब्‌ भ्‌ म्‌) 
कामास्रे। चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदृश्यते महतामा 0 जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌- ४क &ख का उच्चारण 
महापुरुषों की भक्ति शिव में देखी जाती है न कि सम्पत्ति स्थान जिह्यमूल है। 


आदि वैभव में, महापुरुषों कि रुचि शास्र में होती है न कि छत: विकल्प 9 सही है। 

रमणियों के कामरूप अख में, महापुरुषों की चिन्ता यश लि | कसिन गोविन्दप्रसाद शर्मा, पेज-20 
में होती है न कि शरीर में। 

उक्त पद्य में महापुरुषों की शिव के प्रति भक्ति आदि के 
कथन द्वारा वैभव आदि के प्रति आसक्ति का निषेध किया 


. ' अनुविष्णु' समस्तपद का विग्रह होगा- 
(A) अनुविष्णोः (8 ) विष्णोः पश्चात्‌ 
(0) अनुगर्ता विष्णुम्‌ 60) विष्णोरनुयायी 


गया है यहाँ कथन अप्रश्नपूर्वक है तथा निषेध द्वारा व्याख्या- 
कथित होने से वाच्य है अतः अप्रश्न पूर्विका वाच्यव्यवच्छेद्या अनुविष्णु- विष्णु के पीछे 
परिसंख्या अलङ्कार है। लौकिक विग्रह-'विष्णोः पश्चात्‌, अलौकिक विग्रह-विष्णु 
अतः विकल्प सही है। ङस्‌ अनु। पश्चात्‌ अर्थात्‌ पीछे इस अर्थ में अनु के साथ 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश (सूत्र-]84)- आचार्यं विश्वेश्वर, पेज-528 विष्णु+ङस्‌ का अव्ययं विभक्ति-समीप-समृदधि......आदि 
र सूत्र से समास हो गया। समास होने के बाद विष्णु+ङस्‌ 


66. प तथा ४फ को कहा जाता है- अनु इस समुदाय की 'कृत्तद्धितसमासाश्च' से प्रातिपदिक 
सञ्ज्ञा। 

ङस्‌ का “सुपोधातुप्रातिपदिकयोः' सूत्र से सुप्‌ का लुक्‌ 
विष्णु+अनु प्रथमानिर्दिष्ट अनु की प्रथमानिर्दिष्टं समास 


(A) पू तथा फ॒ (8) जिह्वामूलीय 
(0) उपध्मानीय (9) यम वर्ण 


व्याख्या- उपसर्जनम्‌’ से उपसर्जन सञ्ज्ञा तथा ‘उपसर्जनं पूर्वम्‌’ से 
जिह्वामूलीय- 'जिहयामूलीयस्य जिह्वमूलम्‌' जिह्वामूलीय उपसर्जन सञ्ज्क अनु का पूर्व प्रयोग-अनु विष्णु | 
विसर्ग का जिह्वामूल स्थान है क्योंकि इसका उच्चारण सीधे अव्ययीभावश्च' से अव्ययसज्ज्ञा, एक देशविकृतमनन्यवत्‌ 
जिह्वा के मूलभाग से होता है। इस परिभाषा से अनुविष्णु को प्रातिपदिक मानकर सु 


विभक्ति आई और उसका 'अव्ययादाप्सुपः' से लुक्‌ हुआ 
तो- अनुविष्णु प्रयोग सिद्ध हुआ। 
अतः विकल्प ४8 सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमीव्याख्या भाग-4) पेज-32 


उपध्मानीय- “उपूपध्मानीयानामोष्ठौ” अठारह प्रकार के 
उकार,पवर्ग, उपध्मानीय विसर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ 
है। उकार पवर्ग अर्थात्‌ प्‌ फ्‌ ब्‌ भ्‌ म्‌ और उपध्मानीय 
विसर्ग का उच्चारण होठों के टकराने से होता है, अतः 


300 संस्कृतगड़ा, दारागञ्ज, प्रयागराज 


69. 'पितरौ' समस्तपद का विग्रह होगा- 


(A) माता च पिता च (3) पिता च पिता च 
(©) मातृ च पितृ च 0)) मातृ च पिता च 


व्याख्या- 
पितरौ- माता च पिता च लौकिक विग्रह और मातृ सु पितृ 
सु अलौकिक विग्रह। 
चार्थे द्वन्द्व: से समास होकर प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, सुप्‌ का 
लुक्‌ करके “पिता मात्रा’ से एकशेष होकर सूत्र का शेष 
और मातृ का लोप हो जाता है और 'यः शिष्यते स 
लुप्यमानार्थाभिधायी' के अनुसार पितृ से माता का भी 
कथन होने से द्विवचन की प्रतीति हो रही है। अतः द्विवचन 
में “पितरौ” बन जाता है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी (भैमीव्याख्या भाग-4) पेज-239 


70. 'नक्तन्दिवम्‌' में समास होगा- 


(A) कर्मधारय (8 ) अव्ययीभाव 

(0 इन्द (D) तत्पुरुष 
व्याख्या- 

समास | सामासिक पद | लौकिक विग्रह 
(4) कर्मधारय | किंसखा कुत्सितः सखा 
(उ) अव्ययीभाव | अनुविष्णु विष्णोः पश्चात्‌ 
(0) इन्द्र नक्तन्दिवम्‌ नक्तं च दिवं च तयोः 


समाहारः 
धनैः अर्चिताः 


धनार्चिताः 
अतः विकल्प ८ सही है। 
स्त्रोत- किरातार्जुनीयम्‌- रामसेवक दुबे, पेज-66 


(D) तत्पुरुष 


7. 'नीलोत्पलम्‌' शब्द में समास है- 
(A) इन्द्र (8 ) अव्ययीभाव 
(D) बहुब्रीहि 


(0) कर्मधारय 


व्याख्यास्मि 
व्याख्या- 
समास | उदाहरण समास-विग्रह 
(A) द्रन्द्र धवखदि धवश्च खदिरञ्च 
त्वक्‌ च स्रक्‌ च 
अनयोः समाहारः 
छत्रोपानहम्‌ छत्र चोपानच्चानयोः 
समाहारः 
(3) अव्ययीभाव | अधिहरि हरौ इति 
अध्यात्मम्‌ आत्मनि इति 
सचक्रम्‌ चक्रेण युगपत्‌ 
ससखि सख्या सदृशः 
(0) कर्मधारय | नीलोत्पलम्‌ नीलम्‌ उत्पलम्‌ 
रक्तोपलम्‌ रक्तञ्च तदुत्पलम्‌ 
(D) बहुत्रीहि | द्विमूर्धः द्वौ मूर्धानौ यस्य सः 
त्रिमूर्धः त्रयो मूर्धानो यस्य सः 
सुपात्‌ शोभनौ पादौ यस्य सः 


अतः विकल्प ८ सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका-बाबूराम सक्सेना, पेज-249 


72. "मित्रावरुणौ' में समास होता है- 
(५) "इद्वृद्धौ ' सूत्र से 


(8 ) 'इदग्ने: सोमवरुणयोः ' सूत्र से 
(0 ' अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः 'सूत्र से 
(D) ' देवता द्वन्द्वे च' सूत्र से 


व्याख्या- 

(A) इद्‌ वृद्धौ ( 6.3.27 )- वृद्धि आदेश युक्त उत्तर पद के 
परे रहते देवताद्रन्द्र समास में अग्नि शब्द को इकारादेश 
होता है। जैसे- अग्निवारुणीम्‌, अग्निमारुतम्‌। 

(उ) ईदग्नेः सोमवरुणयोः ( 6.3.26 )- देवतावाची द्वन्द्व 
समास में सोम तथा वरुण शब्द उत्तरपद परे रहते अग्नि 
शब्द को ईकारादेश होता है। जैसे- अग्निषोमौ। 

(0 अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ( 8.3.82 )- संहिता के विषय 
में अग्नि शब्द से उत्तर स्तुत्‌, स्तोम तथा सोम शब्दों से 
सकार को मूर्धन्य होता है। जैसे- अग्नीषोमौ । 

(D) देवता दइन्द्रे च ( 6.3.25 )- देवतावाची शब्दों के द्वन्द्व 
समास में उत्तरपद रहते पूर्वपद को आनङ्‌ आदेश होता है। 
जैसे- ।.मित्रावरुणौ 2.इन्द्रावरुणौ 3.इन्द्रासोमौ 
अतः विकल्प 9 सही है। 

स्त्रोत- सिद्धान्तकौमुदी- गोविन्दाचार्य (भाग-2), पेज-833 


73. ' अनुर्लक्षणे' सूत्र विधायक है- 


(A) कर्मप्रवचनीय संज्ञा का 


(8) उपसर्गसंज्ञा का 
(0) गतिसंज्ञा का 
(00) निपातसंज्ञा का 


व्याख्या- 


(A) अनुर्लक्षणे ( /4/84 )- लक्षण विशेष हेतु द्योतित 


(छ) 


(८) 


होने पर अनु' शब्द की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती। 
उदाहरण- पर्जन्यो जपम्‌ अनु प्रावर्षत्‌। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

उपसर्गाः क्रियायोगे ( ]/4/59 )- क्रिया के योग में 
प्र आदि उपसर्ग संज्ञक होते हैं। 

गतिश्च ( .4.59 )- क्रिया के योग मे प्र आदि भी 
गतिसंज्ञा और उपसर्गसंज्ञा भी होती है। 


(D) प्रादयः ( .4.58 )- द्रव्य अर्थ न होने पर प्र आदि भी 


निपातसंज्ञक होते हैं। 


स्त्रोत-सिद्धान्तकोमुदी (कारक-प्रकरण)-राममुनि पाण्डेय,पेज-32 


74. “ग्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति' में ' तृण ' शब्दगत द्वितीया 


विभक्ति होती है- 

(A) “कर्मणि द्वितीया ' से 

(8 ) ' अकथितं च' से 

(0) “तथायुक्तं चानीप्सितम्‌’ से 
(0) ' अभिनिविशश्च’ से 


व्याख्या- 


(५) कर्मणि द्वितीया ( 2.3.2 )- अनुक्त कर्म में द्वितीया 


विभक्ति होती है। जैसे- भक्तः हरि भजति। भक्त हरि को 
भजता है। 


(उ) अकथितं च ( ].4.5 )- अपादानादि कारक विशेष 


के अविवक्षित होते हैं। वहाँ कर्मकारक संज्ञा होती है। 


(0 तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ ( ।.4.50 )- जिसप्रकार कर्ता 


का ईप्सिततम पदार्थ क्रिया के साथ युक्त होती है उसी 
प्रकार कर्ता द्वारा न चाहा जाने वाला पदार्थ भी क्रिया के 
साथ युक्त हो, तो उसकी भी कर्मसंज्ञा होती है। 

जैसे- ग्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति । वह गाँव जाते हुए तिनके 
को स्पर्श करता है। इस वाक्य में 'ग्राम' शब्द की 'कर्तुरीप्सितमं 
कर्म’ से कर्म संज्ञा तथा अनीप्सित कर्म तृण' शब्द की 
“तथायुक्तं चानीप्सितं’ से कर्मसंज्ञा तथा कर्मणि द्वितीया’ से 
द्वितीया विभक्ति हुई है। 


(D) 
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अतः विकल्प € सही है। 

अभिनिविशश्च ( ].4.47 )- यदि विश्‌ धातु के पूर्व 
अभि और नि ये दोनों उपसर्ग क्रमशः लगे हों तो क्रिया के 
आधार की कर्मसंज्ञा होती है। 

जैसे- अभिनिविशते सन्मार्गम्‌। 

अष्टाध्यायी (/4/50)- ईश्वरचन्द्र, पेज-28 


, अपादान कारक में विभक्ति होती है- 
(A) चतुर्थी 


(8 ) पञ्चमी 


(A 


छ 


क 


Ne 


(C) तृतीया (D) सप्तमी 


व्याख्या- 
चतुर्थी- चतुर्थी सम्प्रदाने (2.3.।3) अनभिहित सम्प्रदान 
कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। विप्राय गां ददाति। 

विप्र (ब्राह्मण) को गाय देता है। 

पञ्चमी- अपादाने पञ्चमी (2.3.28) अनभिहित अपादान 
में पञ्चमी विभक्ति होती है। ग्रामादायाति। गाँव से आता है। 
तृतीया- कर्तृकरणयोस्तृतीया (2.3.8) अनुक्त कर्त्ता 
तथा करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। रामेण 
बाणेन हतो वाली। राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। 
सप्तमी सप्तम्यधिकरणे च (2.3.36) 
अधिकरणकारक में सप्तमी विभक्ति होती है। कटे आस्ते। 
वह चटाई पर बैठता है। अतः विकल्प 8 सही है। 
अष्टाध्यायी (2/3/28)- ईश्वरचन्द्र, पेज-203 


. ‘क्रोशेन अनुवाकोऽधीतः ' में तृतीया विभक्ति का 


प्रयोग किया गया है- 
(A) “सहयुक्तेऽप्रधाने ' सूत्र से 
(8) ' इत्थम्भूतलक्षणे ' सूत्र से 


(0) 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌' सूत्र से 
(0) ' अपवर्गे तृतीया' सूत्र से 


व्याख्या- 
सहयुक्तेऽप्रधाने ( 2.3. 9 )- सह के अर्थवाची शब्दों 
के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। 

उदाहरण- पुत्रेण सह आगतः पिता, (पुत्र के साथ पिता 
आये) उपर्युक्त उदाहरण में पिता का आगमन क्रिया के 
साथ सीधा सम्बन्ध है वही प्रधान है। अतः पुत्र अप्रधान 
हुआ इसलिए पुत्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। 
इत्थम्भूतलक्षणे ( 22.3.2॥ )- किसी प्रकार विशेष 
(धर्म-विशेष) को प्राप्त हुए व्यक्ति अथवा वस्तु के लक्षण 
(ज्ञापक चिन्ह) से तृतीया विभक्ति होती है। 


© 


(0 


की, 


स्त्रोत- 
. कृ + ण्वुल्‌' प्रत्यय के संयोग से शब्द बनता है- 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


उदाहरण- जटाभिस्तापसः (जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता 
है) इस उदाहरण में इत्थम्भूत 'तपस्विता' का लक्षण 'जटा' 
है अर्थात्‌ जटा से तापस लक्षित किया जा रहा है अतः 
प्रकृत सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई। 

प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌-प्रकृति आदि शब्दों से तृतीया 
विभक्ति होती है। 

उदाहरण- प्रकृत्या चारु (स्वभाव से सुन्दर) इस उदाहरण 
में सम्बन्ध अर्थ में तृतीया हुई है। 

अपवर्गे तृतीया ( 2.3.6 )- अपवर्ग का अर्थ है क्रिया 
की समाप्ति होने पर फल की प्राप्ति। अपवर्ग द्योतित होने 
पर काल और मार्गवाची शब्दों से अत्यन्त संयोग गम्यमान 
होने पर तृतीया विभक्ति होती है। 

क्रोशेन अनुवाकोऽधीतः - कोश भर में अनुवाक याद कर 
डाला। यहाँ अध्ययन क्रिया कोस तक लगातार चलती 
रही अनुवाक समाप्त हो गया तथा अध्ययन का फल 
स्मरण करना भी प्राप्त हो गया अतः तृतीया विभक्ति का 
विधान हुआ। 

अतः विकल्प 7 सही है। 

डा. राममुनि पाण्डेय- कारक प्रकरण, पेज-60 


(8) कर्त्ता 


(D) कृतिः 


(A) कारकः 


(८) कृण्बुल्‌ 


व्याख्या- 


कृ धातु से 'ण्वुल्तृचो' सूत्र से ण्वुल्‌ प्रत्यय = कृ +ण्बुल्‌, 
ण्वुल्‌ प्रत्यय का अनुबन्ध लोप - कृ+वु 

वु के स्थान पर “युवोरनाकौ” सूत्र से अक आदेश-कृ+अक। 
अक की 'आर्धधातुकं शेषः’ से आर्धधातुक राज्ज्ञा 
परन्तु इसका कोई फल नहीं है, ण्वुलू प्रत्यय णित्‌ 

है। स्थानिवद्‌-भाव से णित्व अक्‌ में भी आ गया अतः 
'अचोञ्णिति' से कृ को 'उरण रपरः” की सहायता से आर्‌ 
वृद्धि होकर- “क्‌ + आर्‌ + अक = कारक’ रूप बना- 
पुनः कारक की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा आदि कार्य होकर 
कारकः रूप सिद्ध हुआ। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

कृ धातु से ण्वुल्तृचौ’ सूत्र से तृच्‌ प्रत्यय = कृ + तृच्‌ 
तृच्‌ के चकार की इत्सञ्ज्ञा तथा लोप = कृ + तृ 

तृ की आर्धधातुकसञ्ज्ञा और कृ का सार्वधातुकार्धधातुकयोः 


स्त्रोत 


(A 


(B) 


. 'पृष्टवान्‌' शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय है- 


Ns 


व्याख्यास्मि 


से अर्‌ गुण हुआ- कृ+अर्‌+तृ =कर्तृ 

कर्त की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा तथा सु विभक्ति, ऋकारान्त की 
तरह ऋकार के स्थान पर 'ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसाञ्च' से 
अनङ्‌ आदेश अनुबन्ध लोप, कर्तू+अन्‌ +स्‌। वर्णसम्मेलन 
होकर कर्तन्‌ स्‌ बना। 

त के अकार की 'अलोऽन्त्यात्पूर्व उपधा’ से उपधा सञ्ज्ञा 
करके 'अप्तृन्तृच्स्वसृनप्तृनेष्ट्ट त्वष्टक्षतृहोतृपोतृप्रशास्तृणाम्‌ 
से दीर्घ- कर्तान्‌ स्‌ बना अपृक्तएकालूप्रत्ययः” से सकार 
की अपृक्तसज्ज्ञा करके लोप आदि कार्य कर्तान्‌ बना, 
नकार का नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से लोप हुआ तो 
कर्ता रूप सिद्ध हुआ 

कृ+क्तिन्‌ सकृ*तिम्नकृतिः 

कृति की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा सु विभक्ति आदि कार्य तथा 
लोप होकर कृतिः” रूप बना। 
लघुसिद्धान्तकोमुदी(भैमीव्याख्या भाग-3),पेज-36-37 


(^) प्रच्छ + क्तवतु 
(0) प्रच्छ + क्त 


(B ) प्रष्ट + वान्‌ 
(0) प्रच्छ्‌+मतुप्‌ 


व्याख्या- 


प्रच्छ धातु से क्तक्तवतू निष्ठा’ (..26) सूत्र से क्तवतु 
प्रत्यय प्रच्छ्‌ + क्तवतु - क्तवतु का अनुबन्ध लोप तवत्‌ शेष 
बचा। 
'ग्रहि-ज्या-वयि-व्यधि-वष्टि-विचति-वृश्चति-पृच्छति-भृज्जतीनां 
ङिति च” सूत्र से प्रच्छ का पृच्छ आदेश पृच्छ्‌ + क्तवतु 
क्तवतु का अनुबन्ध लोप आदि कार्य होकर पृष्टवत्‌ बना 
प्रथमा एकवचन में पृष्टवान्‌” रूप बनेगा 

अतः विकल्प 4 सही है। 
लघुसिद्धान्तकोमुदी(भैमीव्याख्या भाग-3), पेज-07 


. दा + यत्‌ प्रत्यय के संयोग से शब्द निर्मित होगा- 


(8 ) देयम्‌ 
(D) दत्त्वा 


(A) दायः 


(८) दानम्‌ 


व्याख्या- 

ददातिदधात्योर्विभाषा ( 3..।39 ) - उपसर्ग रहित 
दा व था धातुओं के विकल्प से “श” प्रत्यय होता है- 
जैसे- दधः, दायः। 

अचो यत्‌ ( 3..97 ) अच्‌ प्रत्याहार के वर्ण आदि में 
हों ऐसे धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता है। 
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ईद्यति (6.4.65) यत्‌ प्रत्यय के परे होने पर धातु के व्याख्या- 
अन्त मे विद्यमान आकार के स्थान पर ईकार आदेश होता 'लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे’ (3.2.24) 
है। जैसे- दा+यत्‌ = देयम्‌। अप्रथमान्त अर्थात्‌ द्वितीयान्त आदि पदों के साथ यदि लट्‌ 
अतः विकल्प B सही है। के समानाधिकरण हो तो लट्‌ के स्थान पर शतृ और 

(0) कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ( 3.3.73 ) कृत्यसंज्ञक प्रत्यय शानच्‌ प्रत्यय होते हैं। 
और ल्युट्‌ प्रत्यय बहुल से होते हैं। परस्मैपदी धातुओं में शतृ तथा आत्मनेपदी धातुओं में 
दा + ल्युट्‌ = दानम्‌ शानच्‌ प्रत्यय आदेश होता है। 

(D) समानकर्तृकयोः पूर्वकाले ( 3.4.2 ) यदि दो धातुओं कृ + शतृ = कुर्वती। पठ्‌ + शतृ = पठन्‌, पठन्ती,पठत्‌ 
के अर्थां का कर्ता एक ही हो और किसी धातु का अर्थ अतः विकल्प ८ सही है। 
पूर्वकाल में स्थित हो तो उस पूर्वकाल में स्थित धातु से स्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी- (भैमीव्याख्या भाग-3), पेज-32 
क्त्वा प्रत्यय होता है 
जैसे- दा + क्त्वा = दत्त्वा शुष्‌ + तत्त ' प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा- 

स्त्रोत- संस्कृतव्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज-476 (A) शुष्कः (B) शुष्थ 


80. "एधनीयम्‌' पद में प्रत्यय है- (८) शुष्तः (0) शुष्वः 


(A) ईय (8 ) अनीयर्‌ व्याख्या- 
(८) तव्यत्‌ (D) ढक्‌ शुषः कः = (8.2.57) 
व्याख्या “शुष्‌’ धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को ककार होता है। 
“आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌' (7..2) प्रत्यय ककार मे अकार उच्चारणार्थ है। 
के आदि में जो फ्‌ , ढ्‌ , खू , छ्‌ तथा घ्‌ इन्हें यथासंख्य शुष्‌ + क्त 
करके आयन्‌ , एय्‌ , ईन्‌ , ईय्‌ तथा इय्‌ आदेश होते हैं। शुष्‌ 3) 
उदाहरण- मालीयः, अर्जुनीयः आदि। शुष्‌ + क सु = शुष्कः 
> तव्यत्तव्यानीयरः ( 3..96 )- धातु से तव्यत्‌ , तव्य पच्‌ + क्त = पक्वः 
तथा अनीयर्‌ प्रत्यय होते हैं- अतः विकल्प 4 सही है। 
उदाहरण - एध्‌+ अनीयर्‌ = एधनीयम्‌ स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- (भैमीव्याख्या, भाग-3) पेज-72 
शी + अनीयर्‌ = शयनीयम्‌। 
गम्‌ + तव्यत्‌ = गन्तव्यः . बह्‌ धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय लगने पर रूप होगा- 
पठ्‌ + तव्यत्‌ = पठितव्यः (^) बहितुम्‌ (8) बहेतुम्‌ 
अतः विकल्प 3 सही है। (0) वोष्ति (0) बोढुम्‌ 


> स्त्रीभ्यो ढक्‌ ( 4..20 )- अपत्य अर्थ में ख्रीप्रत्ययान्त व्याख्या 
प्रातिपदिक से ढक प्रत्यय होता है। 
उदाहरण- वैनतेयः, द्रौपदेयः, सारमेयः आदि। 
स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी (भैमीव्याख्या भाग-3), पेज-27 


'तुमन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌’ (3.3.0) 
क्रियार्था क्रिया के उपपद रहते भविष्यत्‌ में धातु से 
“तुमुन'और ण्वुल” प्रत्यय होते हैं। 
8।. 'कृ' धातु से स्त्रीलिंग में शतृ प्रत्यय लगाने पर बहू धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय अनुबन्ध लोप आदि कार्य होकर 
रूप बनेगा- 'वोढुम्‌' रूप बनेगा। 
(4) कुर्वनी (8) कुर्वन्ती अतः विकल्प 7 सही है। 
(0 कुर्वती (0) कुर्वन्ता स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-206 
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जैसे- दक्षस्य अपत्यं पुमान्‌ दक्ष + इज्‌ = दाक्षिः 
दशरथस्य अपत्यं पुमान्‌ = दशरथ +इञ्‌ = दाशरथिः। 


84. अधोलिखित शब्दों तथा उनके प्रत्ययों के साथ 


सुमेलित कीजिए- (> लुक स्त्रियाम्‌ ( 4.।.।09 ) आङ्गिरस गोत्र वाच्य होने 
(अ) शिक्षकः OS पर विधीयमान यज्‌ प्रत्यय का लुक होता है स्री अभिधेय 
(ब) अजा (7) वुन्‌ हो तो। 
(स) बुद्धिमान्‌ (छ) टाप्‌ जैसे- वतण्ड + ई = वातण्डी। 
be 0४) मतुप्‌ स्त्रोत- अष्टाध्यायी (4//20)- ईश्वरचन्द्र, पेज-456 
A) 60) (ए) ऐश 86. ' अद्‌' धातु से लिटलकार प्रथमपुरुष एकवचन में 
(उ) 0) () 0४) रूप बनता है- 
© Iv) 0) (i (A) अत्तः (8) आदत्‌ 
D) 0) GD (४) (ट) जघास (D) अत्ता 
व्याख्या- प्रत्ययों का सुमेलित क्रम- व्याख्या- 
अ शिक्षकः ( वुन्‌ (क्रमादिभ्योवुन्‌) अद्‌ भक्षणे (अदादिगण), अनिट्‌ , सकर्मक, परस्मैपद 


न अजा 0) टाप्‌ (अजाद्यतष्टाप्‌) लट्‌ लकार 


स बुद्धिमान्‌ (ऐश) मतुप्‌ 

द याचमानः (¡४) शानच्‌ 

नोट- उपर्युक्त विकल्पों में विकल्प 7 का क्रम सुमेलित है 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमी व्याख्या, पेज-5/9 0 ,6/4- तात 
3/0357:5/700 आत्तमू 

आद्व 


लङ लकार 


सूत्र से- 


(७) ' तस्यापत्यम्‌' सूत्र से आता 


जघसिथ 
जघास/जघस 


(उ) 'स्त्रीभ्यो ढक' सूत्र से 
(©) 'अत इज्‌' सूत्र से 
(0) ' लुक्‌ स्त्रियाम्‌' सूत्र से 


व्याख्या- 
(A) तस्यापत्यम्‌ ( 4..92 )- षष्ठ्यन्त कृत सन्धिकार्य समर्थ 
प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में इस सूत्र से पहले कहे गये 


प्रत्यय और आगे आने वाले प्रत्यय होते हैं। लुट्‌ लकार 

(उ) स्त्रीभ्यो ढक्‌ ( 4..20 ) अपत्य अर्थ में स्रीप्रत्ययान्त अत्ता अत्तार: 
म त ढक्‌ प्रत्यय होता है। जैसे- कुन्ती + ढक्‌ (एय) आ अनोखे 
र :। 


अतः विकल्प 5 सही है। अत्तास्मि र अत्तास्मः 
(0) अत इञ्‌ ( 4..94 ) अपत्य अर्थ में हस्व अकारान्त अतः विकल्प ८ सही है। 
षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से इज्‌ प्रत्यय होता है। स्त्रोत- रूपचन्द्रिका- ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, पेज-246 
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व्याख्या- 
भू धातु, अकर्मक, अनिट्‌, परस्मैपद भ्वादिगण 


लिट्लकार 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 


87. 'हु' धातु से लोट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन में 
रूप बनता है- 

(A) हेर्धि (8) जुहाव 

(0) हूयात्‌ (D) जुहोतु 


व्याख्या- 
हु धातु, जुहोत्यादिगण, सकर्मक, अनिट्‌ , परस्मैपद 
> लिट्‌ लकार- उत्तम पुरुष एकवचन- 
जुहाव,जुहव जुहुविव जुहुमिम 
> आशीर्लिङ्‌ लकार- प्रथम पुरुष एकवचन- 
हूयात्‌ हूयास्ताम्‌ हूयासुः 
> लोट्लकार- प्रथम पुरुष एकवचन- 
जुहोतु, जुहुतात्‌ जुहुताम्‌ जुहृतु 
अतः विकल्प 7 सही है। 
स्त्रोत- रूपचन्द्रिका- ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, पेज-298 


अभूताम्‌ 
अभूतम्‌ 
अभूव 
अतः विकल्प B सही है। 
स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-।45 


90. “पुष्पा स्वलेखन्या पत्रं लिखति' वाक्य का वाच्य 
परिवर्तन होगा- 

(A) पुष्पा स्वलेखनीं पत्रं लिखति। 

(B) पुष्पया स्वलेखन्या पत्रं लिख्यते। 

(C) पुष्पया स्वलेखन्या पत्रेण लिख्यते। 

(D) पत्रेण पुष्पा स्वलेखन्या लिख्यते। 


88. 'क्री' धातु से लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन में 
रूप बनता है- 


(A) क्रेष्यति (8) क्रीणाति 
(0) क्रेषोष्ट (0) क्रीणीतः 


व्याख्या- 

डुक्रीज्‌ धातु, अनिट्‌ , सकर्मक, उभयपदी व्याख्या- 

कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय क्रिया कर्म 
एकवचन द्विवचन का अनुगमन करती है अर्थात्‌ क्रिया के द्वारा कर्म उक्त 
क्रीणाति होता है और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। 
क्रौणासि 'कर्तृकरणयोस्तृतीया' (2.3.8) से अनुक्त कर्ता तथा 
क्रौणामि करण में तृतीया विभक्ति होती है। 

लट्‌ लकार कर्तृवाच्य- पुष्पा स्वलेखन्या पत्रं लिखति। (पुष्पा अपनी 

लेखनी से पत्र लिखती है।) 

कर्मवाच्य- पुष्पया स्वलेखन्या पत्रं लिख्यते। 

अतः विकल्प B सही है। 


अतः विकल्प 8 सही है। स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी - कपिलदेव द्विवेदी, पेज-7 
स्त्रोत- रूपचन्द्रिका- ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, पेज-53 


9. “आभा पुष्पं जिघ्रति’ का हिन्दी अनुवाद होगा- 
(५) आभा फूल खाती है। 
(8) आभा फूल से नफरत ( ईर्ष्या ) करती है। 


. “बभूव' रूप बनता है- 
“भू' धातु लोट्लकार प्रथमपुरुष एकवचन में 
' भू' धातु लिट्लकार प्रथमपुरुष एकवचन में 


(८) आभा पुष्प पसन्द करती है। 


' भू' धातु लङ्लकार मध्यमपुरुष द्विवचन में सँघती 
000. ड (0) आभा फूल सूँघती है। 


'भू' धातु लुङ्लकार प्रथमपुरुष एकवचन में। 
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व्याख्या- 
आभा पुष्पं जिघ्रति। 
इस वाक्य का हिन्दी अनुवाद होगा - आभा फूल सूँघती 
है। 
वाक्य में क्रिया जिप्रति' का अर्थ सूँघना है। 
प्रा धातु लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचन | 
अन्य वाक्यों का अनुवाद- 
> आभा पुष्पं अत्ति। 
> आभा पुष्पाय ईर्ष्यति। 
> आभा पुष्पाय स्पृहयति। 
अतः विकल्प ] सही है। 
स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-]5 १ 


92. अशुद्ध वाक्य बतलाइये- 

(4) रमेशः पठितवान्‌ 

(उ) राधा अहं च पठावः 

(0) रामश्च अहं च त्वं च पठसि 
(D) मीना नृत्यं चकार 


व्याख्या- 
(0) रामश्च अहं च त्वं च पठसि। 
प्रथम पुरुष + मध्यम पुरुष = क्रिया मध्यम पुरुष की होगी 
वचन कर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार | 
वह और तुम पढ़ते हो। 
> सः त्वं च पठथः। 
> तौ त्वं च लिखथ। 
> सः यूयं च गच्छथ। 
अर्थात्‌ प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष ही 
शेष रहेगा। अतः विकल्प € सही है। 
नोट- रमेशः पठितवान्‌। राधा अहं च पठावः। मीना नृत्यंचकार 
आदि वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। वाक्य में प्रथम 
पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता एक साथ 
आयें तो क्रिया उत्तमपुरुष के लिङ्ग वचन के अनुसार 
होगी। जैसे- रामश्च अहं च त्वं च पठामः। इसलिए व्याकरण 
की दृष्टि से “रामश्च अहं च त्वं च पठसि’ यह वाक्य अशुद्ध 
है। इसलिए विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी-कपिलदेव द्विवेदी, पेज-]02 


93. कौन सा शब्द संस्कृत में अशुद्ध है- 
(A) मयंक 


(8) शशाङ्क 


(C) कलङ्क (D) भुजङ्ग 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 

मयंक शब्द का अर्थ 'चन्द्रमा' है। पाणिनि की दृष्टि में यह 
अव्युत्पन्न शब्द है। इसलिए इस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत 
शब्दकोशों में नहीं प्राप्त होती है। अतः यह शब्द संस्कृत 
की दृष्टि से अशुद्ध है। 

शश्‌ + अच्‌ + अङ्क = शशाङ्क: जिसका अर्थ है चन्द्रमा’ 
कल्‌ + क्विप्‌ = 'कलङ्कः' जिसका अर्थ- धब्बा, चिन्ह, 
काला धब्बा। 

भुजः सन्‌ गच्छति गम्‌ + खच्‌ मुम्‌ डिच्च = भुजङ्गः’ 
जिसका अर्थ है “साँप' 

जैसे - भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत्‌। (भर्तृहरि- 
नीतिशतकम्‌) 

अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- (संस्कृत - हिन्दी शब्दकोश -वामन शिवराम आप्टे) 


(A) 


(B) 
(८) 


(2) 


. कौन सा वाक्य अशुद्ध है- 

(५) राधा कृष्णेन सह बनं जगाम 
(8) सुधा रामायणं पठितवती 

(८) पिता पुत्रं प्रश्नं पृच्छति 

(D) शोभा मोहनेन जलं याचयामास 


'व्याख्या- 


राधा कृष्णेन सह बनं जगाम- कृष्ण के साथ राधा 
वन गई, प्रस्तुत उदाहरण में सहयुक्तेऽप्रधाने (2.3.49) 
सूत्र से सह के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति हुई है। 
सुधा रामायणं पठितवती- सुधा रामायण पढ़ चुको। 
इस उदाहरण में 'क्तवतु' प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जो 
भूतकाल का द्योतक है क्तवतु प्रत्यय में स्रीलिङ्ग का डीप्‌ 
प्रत्यय लगाकर पठितवती प्रयोग बना। 

पिता पुत्रं प्रश्नं पृच्छति- पिता पुत्र से प्रश्न पूछता है 
इस उदाहरण में अकथितं च (१.4.5) सूत्र से कर्मसञ्ज्ञा 
होकर द्वितीया विभक्ति का विधान हुआ। 

शोभा मोहनेन जलं याचयामास- यह वाक्य संस्कृत 
की दृष्टि से अशुद्ध है इसका शुद्ध वाक्य होगा- 

“शोभा मोहनात्‌ जलं याचयामास' अर्थात्‌ शोभा मोहन से 
जल माँगती है- 

अपादान की अविवक्षा में “अकथितं च' से कर्मसञ्ज्ञा 
होकर “शोभा मोहनं जलं याचयामास” भी प्रयोग बनेगा | 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- अष्टाध्यायी(।.4.24)- 


(A) 


(B) 


भाषा प्रतीकों की एक व्यवस्था है। 
जिन प्रतीकों से भाषा का निर्माण होता है 


(A) 
(B ) 


उन्हे वाक प्रतीक कहते हैं। 
प्रत्येक समुदाय में भाषा एक होती है। 
भाषा सम्बन्धी प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। 


(© 
(0) 


व्याख्या- 

भाषा प्रतीकों की एक व्यवस्था है। 

जिन प्रतीकों से भाषा का निर्माण होता है उसे वाक्‌ - 
प्रतीक कहते हैं। 

भाषा सम्बन्धी प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। 

प्रत्येक समुदाय में एक भाषा नहीं अपितु अनेक भाषाएँ हो 
सकती हैं क्योंकि किसी व्यक्ति के भाषा प्रयोग के आधार 
पर उस व्यक्ति के सामाजिक स्तर तथा व्यक्तित्व के विषय 
में काफी कुछ सुनने वाले को भाषा से पता चल जाता है। 
अतः विकल्प € सही है। 

भाषाविज्ञान- डॉ. भोलानाथ तिवारी, पेज-5 


. आभ्यन्तर परिवर्तन के द्वारा एक दूसरे से सम्बद्ध 

ध्वनियों तथा रूपिमों के मध्य के प्रत्यावर्तन के 
अध्ययन को कहते हैं- 
(५) रूपध्वनिम विज्ञान 
(0) शब्द विज्ञान 


(उ) ध्वनि विज्ञान 
()) वाक्य विज्ञान 


व्याख्या- 

रूपध्वनिम विज्ञान- रूपस्वनिम-विज्ञान या रूप-ध्वनिग्राम- 
विज्ञान रूपविज्ञान की ही एक शाखा है। इसको अंग्रेजी में 
मार्फोफोनीमिक्स कहते हैं इसका अर्थ है- मार्फो- रूपसम्बन्धी 
फोनीमिक्स - ध्वनिविकार। इस प्रकार मार्फोफोनीमिक्स 
का अर्थ होता- दो रूपों या दो शब्दों के मिलने से होने 
वाले परिवर्तनों का अध्ययन। यह 

रूपविज्ञान का ही एक अंग है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

ध्वनि बिज्ञान- ध्वनिविज्ञान भाषाशास्त्र का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण अंग है इसके लिए अंग्रेजी में फोनोलॉजी और 
फोनेटिक्स दो शब्द प्रचलित हैं। दोनों शब्दों का सम्बन्ध 
ग्रीकफोन शब्द से है। फोन का अर्थ है ध्वनि। यह शब्द 
संस्कृत भण्‌ धातु का ही परिवर्तित रूप है। 

शब्द विज्ञान- शब्द का विज्ञान हे. इसमें शब्द और 
उसके सम्बद्ध उन सारे अध्ययनों को रखा जा सकता है जो 


(A 


Ne 


(B) 


(८) 
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भाषा विज्ञान की पारस्परिक शाखाओं-ध्वनि विज्ञान रूपविज्ञान 
तथा अर्थविज्ञान में नहीं रखे जा सकते। 

(0) वाक्यविज्ञान- भाषा में प्रयुक्त विभिन्न पदों के परस्पर 
सम्बन्ध का विचार किया जाता है। इसमें वाक्य का स्वरूप, 
वाक्य की परिभाषा, वाक्य की रचना, वाक्य के अनिवार्य 
तत्त्व, वाक्य में पदों का विन्यास आदि विषय समावेश 
होता है। 


स्त्रोत-भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-286 


97. भाषाविज्ञान के अनुसार व्यंजनों के मूल चार 
प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं आता है- 

(B) संघर्षी 

(0) कम्पनयुक्त 


(A) स्पर्शी 
(0) निःश्वासी 


व्याख्या- 

(A) स्पर्शी- स्पर्श उन ध्वनियों को कहते हैं, जिन ध्वनियों के 
उच्चारण में अन्दर से आने वाली वायु मुख-विवर में किसी 
स्थान विशेष पर पूर्णतया अवरुद्ध होकर बाहर निकलती है 
जैसे- क्‌ च्‌ ट्‌ त्‌ प्‌। 

(8) | संघर्षी या ऊष्म व्यंजन- संघर्षी उन व्यञ्जनों को कहते 
हैं जिनके उच्चारण में मुख-विचार का कोई स्थान विशेष 
इस प्रकार संकुचित हो जाता है कि उसमें एक पतली दरार 
या नाली के आकार की शेष रहती है। जिससे अन्दर से 
आने वाली वायु रगड़कर निकलती है जैसे- स, श,ज, 
आदि। 

(0) निःश्वासी- जब स्वरतंत्रियाँ श्वास लेते समय की तुलना में 
कुछ निकट होती है। स्वरतंत्रियों का मुख कुछ कम चौड़ा 
हो जाता है। निःश्वासी स्वर का भेद है जबकि ।.स्पर्श 
2 .संघर्षी 3 .नासिक्य 4.पार्श्चिक 5. लुंठित या कंपित व्यञ्जन 
के भेद हैं स्वर के नहीं। 
अतः विकल्प € सही है। 

(>) लुण्ठित या कम्पनयुक्त- उन ध्वनियां को कहते हैं 
जिनके उच्चारण में अन्दर से आने वाली वायु जिह्वा में 
शीघ्रता से होने वाला कम्पन्न उत्पन्न करे। जैसे- र 
व्याख्या से स्पष्ट है कि स्पर्शी, संघर्षी, कम्पन्नयुक्त ये चार 
व्यञ्जनों के भेद के अन्तर्गत आते हैं जबकि निःश्वासी इसके 
अन्तर्गत नहीं आता है। 

स्त्रोत-भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र-कपिलदेव द्विवेदी, पेज- 68 
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98. भाषाविज्ञान के अनुसार स्वर के उच्चारण से सम्बद्ध 


चार प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है- 

(A) पार्श्विक (उ) नासिक्यरंजन 

(0) प्रतिवेष्टन (0) तनन 

व्याख्या- 

प्रयत्न के आधार पर व्यञ्जनों को मुख्यतया पाँच भागों में 
बाँटा जाता है- 


१. स्पर्श 2.संघर्षी या ऊष्म 3.पाश्विंक 4.लुंठित 5.नासिक्य 
नासिक्यरंजन प्रतिवेष्टन एवं तनन ये सभी उच्चारण से 
सम्बद्ध स्वर के भेद हैं। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र-कपिलदेव द्विवेदी, पेज-] 68 


99. भाषाविज्ञान के अन्तर्गत अध्ययन का क्षेत्र नहीं 
ठ 
(A) अर्थपरिवर्तन 


(B) ध्वनिपरिवर्तन 
(0) काव्य ध्वनिनिरूपण 
(D) पदविज्ञान 


व्याख्या- 
प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है किन्तु यह अर्थ हमेशा 
एक नहीं रहता उसमें परिवर्तन होता रहता है। जिस प्रकार 
ध्वनियों में परिवर्तन होता रहता हे, उसीप्रकार प्रत्येक भाषा 
के शब्दों के अर्था में भी परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण- 
प्राचीनकाल में मन्दिर शब्द का प्रयोग प्रत्येक घर के लिए 
होता था परन्तु आजकल इसका प्रयोग देवालय के लिए 
होता है उसीप्रकार संस्कृत में मृग' का अर्थ था जंगली पशु 
परन्तु आज मृग का प्रयोग हिरण के लिए होता है। 
भाषा का प्रमुखतत्त्व ध्वनि है। वक्ता इसका उच्चारण 
करता है और श्रोता इसे सुनता है। वक्ता की ध्वनि पर दो 
प्रकार का प्रभाव पड़ता है 
१ .आभ्यन्तर 2.बाह्य। वक्ता और श्रोता से सम्बद्ध कारणों 
को आभ्यन्तर कारण कहते हैं। जैसे- प्रयत्नलाघव, मुखसुख, 
आज्ञान आदि। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों को बाह्य 
कारण कहते हैं। ये कारण बाहर से ध्वनि को प्रभावित 
करते हें जैसे- सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक आदि | 
उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि अर्थपरिवर्तन, ध्वनिपरिवर्तन, 
पदविज्ञान ये तीनों भाषाविज्ञान के अन्तर्गत आते हैं जबकि 
काव्य ध्वनिनिरूपण काव्यशास्त्र के अन्तर्गत आता है। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र- कपिलदेव द्विवेदी, पेज-8 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


00. भाषाविज्ञान में अग्रस्वरों के उच्चारण में जिह्वा 
की चार कोटियों में कौन नहीं है- 
(A) उच्च (B) उच्चमध्य 
(८) निम्नमध्य (D) निम्नोच्च 


व्याख्या- 
ईषद्विवृत एँ,ओ तालु संवृत ई ऊ (हृस्व) जिह्ला की 
उच्चतम स्थिति आ विवृत जिह्वा की उच्चमध्य स्थिति 
ए,ओ, इषत्संवृत जिह्वा की निम्नमध्य स्थिति। 
जिह्वा की निम्नतम स्थिति। 

नोट- भाषाविज्ञान में अग्रस्वरों के उच्चारण में जिह्वा की उच्चतम 
स्थिति, उच्चमध्य स्थिति, निम्नमध्य स्थिति तथा निम्नतम 
स्थिति आती है किन्तु निम्नोच्च स्थिति नहीं आती है। 
अतः विकल्प 7 सही है। 

स्त्रोत- भाषाविज्ञान-कर्णसिंह, पेज- 54 


07. सांख्य में तत्त्वों की संख्या है- 
(A) पच्चीस (B) सात 
(0) एकादश (D) सोलह 
व्याख्या- 
(^) ईश्वरकृष्ण’ कृत “सांख्यकारिका” में 25 तत्त्वों का विवेचन 
हुआ है- 


'्रकृतेर्महाँस्ततोऽ हङ्कारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः । 

तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि। (सा.का-22) 
मूलप्रकृति से महान्‌ अर्थात्‌ महत्‌ की, महत्‌ से अहङ्कार 
की,अहङ्कार से सोलह पदार्थो का समूह उत्पन्न होता है। 
उसी सोलह के समूह में से पाँच तन्मात्रा से पाँच महाभूत 
उत्पन्न होते हैं। 

पुरुष का प्रकाश...... मूलप्रकृति-अहङ्कार-पञ्चतन्मात्रा+ एकादश 
इन्द्रियाँ-पञ्चमहाभूत 

पञ्च तन्मात्रा हैं- शब्द, स्पर्श,रूप, रस, गन्ध। 

पञ्च महाभूत हैं- आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी। 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं- श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक्‌ रसना। 

पाँच कर्मेन्द्रिय हैं- वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। 
मन उभयात्मक इन्द्रिय है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- सांख्यकारिका (कारिका-3) राकेश शास्त्री, पेज-8 


NV 


V V NNN 


॥02. 'सांख्यदर्शन' कहा जाता है- 
(५) अद्वैतवादी (8) द्वैताद्वैतवादी 
(©) विशिष्टाद्वैतवादी (0) द्वैतवादी 
व्याख्या- 
| क वाद/सिद्धान्त 
(A) दर्शन/ शङ्कराचार्य अद्वैतवाद 
(3) द्वैतवेदान्तदर्शन/निम्बार्काचार्य वैताद्वैत/ भेदाभेदवाद 
(0) विशिष्टाद्वैतवेदान्त/ रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत 
(D) सांख्यदर्शन/कपिल द्वैतवाद 


अतः विकल्प D सही है। 
स्त्रोत- भारतीयदर्शन-चन्द्रधर शर्मा,पेज- 39 


]03. कौन सा कथन असत्य है- 
(A) प्रकृति बद्ध होती है और मुक्त होती है। 
(8 ) प्रकृति से सुकुमार कोई वस्तु नहीं है। 
(0) प्रकृति ईश्वर है तथा पुरुष जीव है। 
(0) ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। 


व्याख्या- 


संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः । 
(सां.का--62) 

अनेक आश्रयों वाली प्रकृति ही संसरण करती है, बँधती है 

और मुक्त होती है। 

प्रकृतेः सुकुमारतरं न किंचिदस्तीति मे मतिर्भवति। (सां.का.- 

6]) 

प्रकृति से सुकुमार कोई वस्तु नहीं है। 

2 व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌। (सां.का.-2) 

व्यक्त, अव्यक्त (प्रकृति) एवं ज्ञ (पुरुष) के ज्ञान से अपवर्ग 

की प्राप्ति होती हे । 

सांख्यकारिका में प्रकृति ईश्वर है तथा पुरुष जीव है इस 

प्रकार का विवेचन नहीं प्राप्त होता हे । 

अतः विकल्प ८ सही है। 

स्त्रोत- भारतीयदर्शन- सतीशचन्द्र चट्टोपाध्याय, पेज-276 


॥04. सांख्यदर्शन में रजोगुण होता है- 
(A) स्थिर 


(8) उपष्टम्भक तथा चल 
(0) अनुपष्टम्भक तथा अचल 
(0) लघु तथा प्रकाशक 
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व्याख्या- 
गुणों का विवेचन करते हुए सांख्यकारिका में ईश्वरकृष्ण 
कहते हैं- 
सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकै चलं च रजः। 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः।।(सां.का.- 
3) 
सत्त्व- लघु, प्रकाशक 
रजस्‌- प्रेरक, चञ्चल (उपष्टम्भक, चल) 
तमस्‌- भारी, नियामक 
अतः विकल्प ४8 सही है। 

स्त्रोत- सांख्यतत्त्वकौमुदी प्रभा (का.-3)- आद्याप्रसाद मिश्र, 
पेज-86 

05. सांख्यदर्शन में महदादि प्रकृति के विकार कहे 

गये हैं- 


(A) द्वादश 
(0) षोडश 


(8) त्रयोदश 
(D) एकविंशति 


व्याख्या- 
ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में पदार्थ का विवेचन करते हैं- 
मूलप्रकृतिरविकृतिरमहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः।। (सां.का.3) 
मूलप्रकृति किसी का विकार नही है, महद्‌ आदि सात तत्त्व 
प्रकृति और विकृति दोनों हैं सोलह गणों का समुदाय केवल 
विकार है, पुरुष न प्रकृति है न विकृति। 
> महद्‌ आदि सात तत्त्व हैं-- महत्‌, अहङ्कार, पञ्चतन्मात्रा। 
> सोलह गणों का समुदाय है- पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ, पञ्चमहाभूत, मन 
अतः विकल्प € सही है। 
> पुरुष न ही प्रकृति है और न ही विकृति। 
> मूलप्रकृति किसी की विकृति नहीं है। 
स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.-22)- राकेश शास्त्री, पेज-70 


06. न्यायदर्शन के अनुसार कारण का लक्षण है- 
(A) अन्यथासिद्ध नियतपूर्वभावित्व 
(B) अनन्यथासिद्ध नियतपूर्वभावित्व 


(0) अन्यथासिद्ध नियतपश्चाद्भधावित्व 
(0) अनन्यथासिद्ध नियतपश्चाद्भावित्व 


व्याख्या- 
आचार्य केशवमिश्र कारण का लक्षण करते हैं 
“अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावित्वं कारणत्वम्‌।”' 


3I0 


अनन्यथासिद्ध का अर्थ है- जो अन्य प्रकार से उपयुक्त या 
चरितार्थ न हो । भाव यह है कि किसी कारण में कार्य के 
उत्पादन की कोई शक्ति होती है वह शक्ति जब किसी कार्य 
के प्रति उपयुक्त हो चुकती है तो वह कारण अन्य कार्य के 
प्रति अन्यथासिद्ध कहलाता है। 
इसके विपरीत जो अन्यथासिद्ध नहीं होता वही अनन्यथासिद्ध 
कहलाता है जैसे- तन्तु पट का कारण है और वह तन्तु का 
नियतपूर्ववर्ती है तथा अनन्यथासिद्ध भी है अतः तन्तु पट 
का कारण है अतः विकल्प B सही है। 

> कार्य का लक्षण- “अनन्यथासिद्धनियतपश्चादभावित्वं 
कार्यत्वम्‌।” अनन्यथासिद्ध का नियतपश्चातृभावी कार्य 
कहलाता है जैसे- तन्तु पट का कारण है किन्तु पट तन्तु 
का कार्य है। 
कारण-कार्य में अन्तर सिर्फ इतना है कि कारण नियत 
पूर्वभावी होता है किन्तु कार्य नियतपश्चातृभावी होता है। 

स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-]8 


07. तर्कभाषा के रचयिता का नाम है- 
(A) अक्षपादगौतम (8) वात्स्यायन 
(0) वाचस्पति मिश्र (D) केशवमिश्र 


अनुमानित समय 


(A) 3 न्यायदर्शन 

(B) वात्स्यायन न्यायभाष्य तीसरी शताब्दी 
(0) वाचस्पति मिश्र | सांख्यतत्त्वकौमुदी | नवीं शताब्दी 
(D) केशव मिश्र तर्कभाषा बारहवीं शताब्दी 


अतः विकल्प 7 सही है। 
स्त्रोत- तर्कभाषा-केशवमिश्र, भू. पेज-28 


08. यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में 
कहा गया है- 
(A) प्रमाण 

(0) प्रमा 


(B) स्मृति 
(D) करण 


व्याख्या- 


आचार्य केशवमिश्र प्रमाण को परिभाषित करते हुए कहते 
हैं- 

प्रमाण- “प्रमाकरणं प्रमाणम्‌” 

प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। 


(A) 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


(उ) स्मृति- “ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृतिः’? 
स्मृति वह ज्ञान है जिसका विषय पहले से ही ज्ञात होता है। 
(0 प्रमा- “यथार्थानुभवः प्रमा” 
यथार्थ अनुभव प्रमा है। 
अतः विकल्प € सही है। 
(D) करण- “साधकतमं करणम्‌' 
साधकतम को करण कहा जाता है। 
स्त्रोत- तर्कभाषा-श्रीनिवास शास्त्री, पेज-,2,।3,7 


09. न्यायदर्शन के अनुसार लिड्डत्व का लक्षण है- 
(५) उपाधित्वं लिङ्गत्वम्‌ 

(8 ) अव्याप्तिवनार्थगमकं लिङ्गत्वम्‌ 

(0) व्याप्तिबलेनार्थगमकत्वं लिङ्गत्वम्‌ 

(D) धूमाग्नोः स्वाभाविकः सम्बन्धः लिङ्गत्वम्‌ 


व्याख्या- 
केशवमिश्र अनुमान प्रमाण को परिभाषित करते हुए 
कहते हैं- “लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम्‌' (लिङ्ग परामर्श ही 
अनुमान है) पुनः लिङ्ग क्या है? इस को परिभाषित 
करते हैं- '"व्याप्तिबलेनार्थगमकं लिङ्गम्‌'' 

व्याप्ति के बल से अर्थ का बोध कराने वाला लिङ्ग 
कहलाता है। 

अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- तर्कभाषा-श्रीनिवास शास्त्री, पेज-7 9 


]0. अनुमान प्रमाण के भेद हैं- 
(4) उपमान तथा प्रत्यक्ष 
(B) अर्थापत्ति तथा अभाव 


(0) स्वार्थ तथा परार्थ 
(D) षोढासन्निकर्ष तथा व्याप्ति 


व्याख्या- 
तर्कसंग्रहकार आचार्य अन्नम्भट्ट प्रमाणों को परिभाषित करते 
हुए कहते हैं- 

> प्रत्यक्ष प्रमाण- 'इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌।' 
अर्थात्‌ इन्द्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष (सम्बन्ध) से उत्पन्न 
ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यह प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार 
का होता है- निर्विकल्पक और सविकल्पक। 

> अनुमान प्रमाण- 'अनुमितिकरणमनुमानम्‌।' “परामर्शजन्यं 
ज्ञानम्‌ अनुमितिः।' अनुमानं द्विविधम्‌ - स्वार्थं परार्थं च। 
अर्थात्‌ अनुमिति के असाधारण कारण को अनुमान कहते 
हैं। परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। अनुमान 


दो प्रकार का होता है- स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। 
उपमान प्रमाण- 

'उपमितिकरणमुपमानम्‌। संज्ञासंशिसम्बन्धज्ञानम्‌ उपमितिः ।' 
अर्थात्‌ उपमिति के करण (असाधारण कारण) को उपमान 
कहते हैं। सञ्ज्ञा (पद) और सज्ज्ञी (पदार्थ) के सम्बन्धज्ञान 
को उपमिति कहते हैं। 

अर्थापत्ति- आचार्य केशवमिश्र तर्कभाषा में अर्थापत्ति 
नामक प्रमाण को मानने वाले मीमांसकों के मत का खण्डन 
करते हुए उसे अनुमान प्रमाण में अन्तर्भूत करते हैं। 

' अनुपपद्यमानार्थदर्शनात्‌ तदुपपादकी भूतार्थान्तर- 
कल्पनम्‌ अर्थापत्तिः।' तथाहि, “पीनो देवदत्तो दिवा न 
भुङ्क्ते' । अर्थात्‌ अनुपपद्यमान (न बन सकने वाले) अर्थ 
को जानकर उसके उपपादक अर्थ की कल्पना अर्थापत्ति 
कहलाती है, जैसे कि- देवदत्त पुष्ट(पीनः) है किन्तु दिन में 
नहीं खाता यह देखने पर या सुनने पर उसके रात्रिभोजन 
की कल्पना कर ली जाती है। दिन में न खाने वाले*का 
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> प्रत्यक्ष प्रमाण- 'साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌।' अर्थात्‌ 


साक्षात्कार करने वाली प्रमा का करण प्रत्यक्ष कहलाता है। 
और साक्षात्कार करने वाली प्रमा वह है जो इन्द्रिय से 
उत्पन्न होती है। 

अर्थापत्ति प्रमाण- मीमांसक अर्थापत्ति को पृथक्‌ प्रमाण 
मानते हुए कहते हैं- आनुपपद्चमानार्थदर्श॑नात्‌ 
तदुपपादकीभूतार्थान्तरकल्पनम्‌ अर्थापत्तिः। तथाहि, “पीनो 
देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' इति दृष्टे श्रुते वा रात्रिभोजनं 
कल्प्यते। अर्थात्‌ अनुपपद्यमान (उपपन्न न होने वाले) 
अर्थ को जानकर उसके उपपादक अर्थ की कल्पना अर्थापत्ति 
कहलाती है। जैसे कि 'देवदत्त पुष्ट है, किन्तु दिन में नहीं 
खाता’ यह देखने या सुनने पर उसके रात्रिभोजन की 
कल्पना कर ली जाती है। 

आचार्य केशवमिश्र चार प्रमाण (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
तथा शब्द) ही स्वीकार करते हैं। अर्थापत्ति प्रमाण का 
अनुमान प्रमाण में अन्तर्भाव हो जाता है। 


पुष्ट होना रात्रिभोजन के बिना उपपन्न नहीं होता इसलिये: स्त्रोत= तर्कभाषा - श्रीनिवास शास्त्री , पेज-]9 
पीनत्व की अन्य प्रकार से अनुपपत्ति से होने वाली अर्थापत्ति 
ही रात्रि-भोजन में प्रमाण हो जाती है। 
अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत- तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री, पेज-9१ 


42. ' अनुपणद्यामानार्थदर्शनात्‌ तदुपपादकी 
भूतार्थान्तरकल्पनम्‌' यह लक्षण है- 


(8 ) अर्थापत्ति का 
(D) असमवायिकारण का 


(A) अभाव का 
(0) शरीर का 


. “यथा गौस्तथा गवयः' उदाहरण है- 


Ue OE कान केशव र प्रमाणों के सन्दर्भ में नैयायिकों के मत 
आचा श्र U र - गय म 

€) प्रत्यक्ष का अर्थापत्ति का हे 

(८) प्रत्यक्ष 00) का उदाहरण देते हुए कहते हैं- 


व्याख्या- 

आचार्य केशवमिश्र तर्कभाषा में प्रमाणों को परिभाषित 
करते हैं- 

उपमान प्रमाण- अतिदेशवाक्यार्थस्मरणसहकृतं 
गोसादृश्यविशिष्टपिण्ड-ज्ञानमुपमानम्‌। यथा गौः तथा गवयः। 
अर्थात्‌ अतिदेश वाक्य के अर्थ का स्मरण करने के साथ 
गौ की समानता से युक्त पिण्ड(शरीर,आकृति) का ज्ञान ही 
उपमान प्रमाण है। उदाहरण- जैसी गाय वैसी नीलगाय। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

अनुमान प्रमाण- लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम्‌। यत्र यत्र धूमस्तत्र 
तत्र अग्निः। अर्थात्‌ लिङ्गपरामर्श ही अनुमान प्रमाण है। 


नैयायिक अभाव को पृथक्‌ प्रमाण नहीं मानते हैं अपितु 
प्रत्यक्ष प्रमाण से ही अभाव का ग्रहण कर लेते हैं। 
नन्वभावाख्यमपि पृथक्‌ प्रमाणमस्ति। प्रत्यक्षेणैवा भावग्रहणात्‌। 
अर्थापत्ति- अनुपपद्यमानार्थदर्शनात्‌ तदुपपादकीभूतार्थान्तर 
कल्पनम्‌ अर्थापत्तिः। 

उपपन्न न होने वाले अर्थ को जानकर उसके उपपादक 
अर्थ की कल्पना अर्थापत्ति कहलाती है। 
“यत्समवायिकारणप्रत्यासन्रमवधृतसामर्थ्यं तदसमवायिकारणम्‌' 
जो समवायिकारण में प्रत्यासन्न होता है और जिसकी कार्य 
के प्रति सामर्थ्य निश्चित होती हे। वह असमवायि कारण है। 
अतः विकल्प 3 सही है। 


जिससे अनुमिति की जाती है, वह अनुमान है। जैसे- जहाँ- स्त्रोत-तर्कभाषा- श्रीनिवास शास्त्री,पेज-]38 


जहाँ धूम होता है, वहाँ-वहाँ अग्नि होती है। 


43. तर्कभाषा में शब्द प्रमाण का लक्षण है- 
(A) आप्तवाक्यं शब्दः(8) वेदोक्तं वाक्यं शब्दः 


(0 शास्त्रोक्तं शब्दः (D) लोकवाक्यं शब्दः 


व्याख्या- 
तर्कभाषा में शब्द प्रमाण- का लक्षण करते हुए आचार्य 
केशवमिश्र कहते हैं- “ आप्तवाक्यं शब्दः '' 

भः आप्त का वाक्य शब्दप्रमाण कहलाता है। 
आप्त वाक्य का लक्षण करते हुए आचार्य केशवमिश्र 
कहते हैं- 

'' आप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा पुरुषः '' 
जैसा पदार्थ है उसका उसी रूप में उपदेश करने वाला 
पुरुष आप्त कहा जाता है। 

* वाक्य का लक्षण करते हुए आचार्य केशवमिश्र कहते हैं- 
“वाक्यं त्वाकाङक्षायोग्यतासन्निधिमतां पदानां 
समूहः।'' 
आकाङ्क्षा योग्यता तथा सन्निधि वाले पदों का समूह वाक्य 
कहलाता है। 
अतः विकल्प & सही है। 

स्त्रोत- तर्कभाषा-श्रीनिवास शास्त्री, पेज-4 38 


4. प्रत्यक्ष का लक्षण है- 
(A) असाक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ 


(8 ) साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ 
(0) इन्द्रियजं प्रत्यक्षम्‌ 
(0) यद्‌ दृश्यते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ 


व्याख्या- 
केशवमिश्र तर्कभाषा में प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण करते हैं- 
' साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌? 
साक्षात्कार करने वाली प्रमा का करण प्रत्यक्ष कहलाता है। 
साक्षात्कार करने वाली प्रमा है जो इन्द्रिय से उत्पन्न होती 
है। सविकल्पक तथा निर्विकल्पक भेद से प्रत्यक्ष दो प्रकार 
का होता है। 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत-तर्कभाषा-श्रीनिवास शास्त्री, पेज-5] 


45. 'तत्त्वमसि' वाक्य के अर्थ बोध हेतु स्वीकार 
की जाती है- 
(A) जहल्लक्षणा 
(0) भागलक्षणा 


(8 ) अजहल्लक्षणा 
(D) व्यञ्जना 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 
घ उदाहरण 

* जहल्लक्षणा गङ्गायां घोषः 
अजहल्लक्षणा शोणो धावति 
जहदजहल्लक्षणा तत्त्वमसि, 
(भागलक्षणा, भागत्यागलक्षणा) | सोऽयं देवदत्तः 


अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- वेदान्तसार-सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज- 27 


6. वेदान्तदर्शन में असर्पभूत रज्जु में सर्प के आरोप 


को कहा जाता है- 
(५) भ्रम (8) अध्यारोप 
(0) मायाजन्य (0) आभास 
व्याख्या- 
विवर्त ( भ्रम )- वेदान्तसार में विवर्त्त को भ्रम कहा जाता है- 
“अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्त्त इत्युदाहतः |” 


किसी वस्तु का मिथ्यारूप से अन्य वस्तु के रूप में भासित 
होना 'विवर्त्त' कहा गया है। 

विकार- सतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीरितः |” 
किसी वस्तु का वस्तुतः अन्यरूप से प्रसिद्ध होना विकार 
कहा गया है। 

अध्यारोप- 
“असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवद्‌ वस्तुन्यवस्त्वारोपो5ध्यारोपः ।” 
साँप की सत्ता रहित रस्सी में सर्प का आभास होने के 
समान किसी वस्तु में अन्य वस्तु के आरोप को अध्यारोप 
कहते हैं। 
वेदान्त में माया को अध्यास, अविद्या, अज्ञान, अवस्तु 
आदि नाम से कहा गया है। 
अतः विकल्प 5 सही है। 

स्त्रोत- वेदान्तसार-सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-37 


37. वेदान्तसार के रचयिता हैं- 


(A) सदानन्द (8 ) रामानुजाचार्य 
(C) बादरायण (D) विद्यारण्य 
व्याख्या- 
जा ज्ग ग्र्न्थ 

(A) सदानन्द 

(3) रामानुजाचार्य श्रीभाष्य 

(0) बादरायण उत्तरमीमांसा 

()) विद्यारण्य पञ्चदशी,विवरणप्रमेयसंग्रह 


अतः विकल्प ५ सही है। 
स्त्रोत- वेदान्तसार- सन्तनारायण श्रीवास्तव, भू. पेज-22 


।8. अनुबन्धचतुष्टय में क्या नहीं आता है- 
(५) विषय (8) सम्बन्ध 
(0) पूर्वपक्ष 


(८) प्रयोजन 


व्याख्या- 
अनुबन्ध चतुष्टय- सदानन्दकृत वेदान्तसार में चार अनुबन्ध 
“अनुबन्धो नामाधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि।” 
अधिकारी, विषय, सम्बन्ध,प्रयोजन ये चार अनुबन्ध हैं। 
, अधिकारी- अधिकारी तु ....... साधनचतुष्टयसम्पन्नः 
प्रमाता। 
साधन चतुष्टय से सम्पन्न प्रमाता ही वेदान्त का अधिकारी 
है। 
. विषय- विषयो जीवब्रह्मेक्‍्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं तत्रैव वेदान्तानां 
तात्पर्यात्‌। 
जीव और ब्रह्म की एकता अर्थात्‌ अभेद का वर्णनही 
वेदान्त का विषय है। 
. सम्बन्ध- सम्बन्धस्तु तदैक्यप्रेमयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत्प्रमाणं 
च बोध्यबोधकभावलक्षणः। 
जीव और ब्रह्म की एकतारूप प्रमेय का और-उसका 
प्रतिपादन करने वाले उपनिषद्‌ रूप प्रमाण का परस्पर 
बोध्य-बोधक भाव ही इस शास्त्र का सम्बन्ध है। 
4. प्रयोजन- प्रयोजनं तु तदैक्यप्रमेयगताज्ञाननिवृत्तिः 
स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्च। 
जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय के सम्बन्ध में जो 
अज्ञान है उसकी निवृत्ति होना वेदान्त का प्रयोजन है। 
भः वेन्दान्त में पूर्वपक्ष नामक कोई अनुबन्ध नही है 
अतः विकल्प 7 सही है। 
स्त्रोत- वेदान्तसार-सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-9 


9. अज्ञान की दो शक्तियाँ वेदान्त में कही गयी 
हैं- 
(4) आवरण तथा विक्षेप 
(8) माया तथा अविद्या 


चो 


>> 


७० 


(0) इन्द्रिय तथा शरीर 
(0) जड़ तथा चेतन 


UP PGT (प्रवक्ता ) संस्कृत - 20 3 
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व्याख्या- 
सदानन्दकृत “वेदान्तसार” में अज्ञान की दो शक्तियाँ कही 
गयी हैं- .आवरण 2. विक्षेप 
“आज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्ति शक्तिद्वयम्‌।” 
वेदान्त में आज्ञान को ही माया, अविद्या आदि नामों से भी 
जाना जाता है। 
वेदान्त में एकादश इन्द्रियों तथा दो प्रकार के शरीर का 
वर्णन है- 
(0) इन्द्रियाँ- पञ्चकर्मेन्द्रियाँ, पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ और मन। 
(D) वेदान्त में जड़ को अवस्तु तथा चेतन को वस्तु कहा गया 
है। 
वस्तु- “वस्तु सच्चिदानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्म |” 
सच्चिदानन्द अनन्त अद्वैत ब्रह्म ही वस्तु है। 
अवस्तु- “अज्ञानादिसकलजडसमूहोऽ वस्तु ।” 
अज्ञान से लेकर सकल जडसमुदाय अवस्तु है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- वेदान्तसार-सन्तनारायण श्रीवास्तव, पेज-56 


(A) 


(B) 


20. ' अन्तवन्त इमे देहा' का तात्पर्यं है कि- 


(A) ये शरीर नाशवान्‌ है। 


(8 ) आत्मा अजर-अमर है। 
(0) आत्मा नश्वर है। 
(D) शरीर का अन्त हो चुका है। 


व्याख्या- 
भगवद्‌गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन 
से शरीर की नश्वरता के विषय में कहते हैं- 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत॥ (गीता 2/ 
8) इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यस्वरूप जीवात्मा के ये 
सब शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं। इसलिए हे भरतवंशी 
अर्जुन! तुम युद्ध करो। 
अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत- श्रीमद्भगवद्गीता (2/8 )- गीताप्रेस गोरखपुर 


2. 'योगः कर्मसु कौशलम्‌’ योग का लक्षण है- 
(A) योगसूत्र में 
(B) हठयोगप्रदीपिका में 


(0) श्रीमद्भगवद्गीता में 
(0) सांख्यतत्त्वकौमुदी में 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्या- 

महर्षि पतञ्जलिकृत योगसूत्र के समाधिपाद में योग का 

लक्षण है- 

“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।' (योग.]/2) 

चित्तवृत्ति निरोध रूप साधन को योग कहते हैं। 

भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण योग को 

परिभाषित करते हुए कहते हैं- 

योगस्थः कुरु कमीणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। 

सिद्भयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ 
(गीता.2.48) 

हे अर्जुन! जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग 

कर समभाव से अपना कर्म करो ऐसी समता योग कहलाती 

है। 

तथा- बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌॥(2.50) 

भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा-बुरे 

कार्यो से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए 

प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। 

अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- श्रीमद्भगवद्गीता (2/50)- गीताप्रेस गोरखपुर 


. श्रीमदभगवद्गीता में माया का कौन सा गुण 


नहीं है- 


(A) दैवी (३ ) दुरत्यया 


(0) गुणमयी (D) असती 

व्याख्या- 

भगवद्गीता के सातवें अध्याय में प्रकृति के तीन स्वरूपों 
का वर्णन है। 

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।। (गीता.7/4) 
क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्यया है अर्थात्‌ पार 
पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरणागत होते हैं वे 
इस माया को पार कर जाते हैं। 

माया के स्वरूपों में असती का वर्णन नहीं है 

अतः विकल्प 7 सही है। 


स्त्रोत- श्रीमद्भगवद्गीता (7/74)- गीताप्रेस गोरखपुर 


23. गीता में मूल प्रकृति के प्रकार है- 


(५) आठ (B) दो 


(0) पाँच (D) दश 


व्याख्या- 
भगवद्गीता के सातवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण मूल 
प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥ (गीता-7/4) 
१ .पृथ्वी 2.जल 3.अग्नि 4.वायु 5.आकाश 6.मन 7.बुद्धि 
8.अहङ्कार ये आठ प्रकृतियाँ हैं। 

अतः विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत- श्रीमद्भगवद्गीता (7/4)- गीताप्रेस, गोरखपुर 
24. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' 


पंक्ति ली गयी है- 
(B) वेदान्तसार से 


(A) तर्कभाषा से 
(0 श्रीमदभगवद्गीता से (0) सांख्यकारिका से 


च्याख्या- 

भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सत्‌ 

एवं असत्‌ की सत्ता की विद्यमानता का वर्णन करतें हैं- 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः॥ 
(गीता2/6) 

असत्‌ का तो भाव (सत्ता) विद्यमान नहीं है और सत्‌ का 

अभाव विद्यमान नहीं है तत्त्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों 

का तत्त्व देखा अर्थात्‌ अनुभव किया है। 

ईश्वरकृष्णकृत “सांख्यकारिका” में भी सत्कार्यवाद के पाँच 

सिद्धान्त दिये गये हैं- 

असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌। 

शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌॥ 

(सा.का.-9) 
अतः विकल्प € सही है। 


स्त्रोत- श्रीमद्भगवद्गीता (2/ 6)- गीताप्रेस, गोरखपुर 


UP PGT (प्रवक्ता ) संस्कृत - 20 3 


25.श्रीमद्धगवदगीता में भीम के शंख का नाम था- ई] ई शङ्ख 
(A) पाञ्चजन्य (उ) पौण्डू श्रीकृष्ण पाञ्चजन्य 
(0) देवदत्त (D) दिव्य अर्जुन देवदत्त 
भीम पौण्डू 
SR के ee युधिष्ठिर अनन्तविजय 
पाञ्जजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः। ल 
पौण्डुं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः।। (गीता].]5) प 
र | सहदेव मणिपुष्पक 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 


नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ।। (गीता-।.6) अतः विकल्प 8 सही ही। 


स्त्रोत- श्रीमद्‌भगवद्‌गीता (/75) 


उत्तरमाला 


॥.5 2.8 3.C 4.A S.A 6.D 7.45 8.C १.C I0.B ILC १२2.€ 
I3.C€ I4.B I5.C I6.C I7.B I8.A I9D 20.6 2I.B 22D 23.C 24.B 
25.6. 26.56 27.65 28.20 29.8 30.4 3I.A 32.0 33.B 34.C उ5.8 36.8 
37. 38. 39.60 40.4 4I.B 42.0 543.4 44.0 45.4 46.53 47.6 48.90 
49.6. 50.6 SIA 52D 53.8 54.6 55.0 56.3 57.6 58.0 59.९0 60.0 
6Il.B 62D 63.64 64.C 65.8 _66.C- 67.90 68.B 69.64 70.6 LC 72.0 
73.65 74.6. 75.8 76.0 77.6 TSA 79:38 80.3 8I.C€ 82.5 83.02 84.D 
85.B 86.6. 87.7 88.8 89.8 90.8 5 9I.D 92.6 १३. 94.0 95.6. 96.4 


97... 98.4 99.6 ।00.0 0].A ।02.)0 ।03.८ I04.B I05.C ।06.3 I07.D ।08.6 
I09.C II0.C III.A II2.B II3.A II4.B]II5.C II6.B II7.A II8.D II9.A I20.A 


I2I.C I22.D I23.A 224.८ I25.B 


mlm 


TGT, PGT, UGC, C-TET, DSSSB, UP-TET 
सर्वश्रेष्ठ 0n। ९ कक्षाओं से जुड़ने के लिए 


सम्पर्क सूत्र- 780038404, 9839852033 


36 संस्कृतगङ्का, दारागञ्ज, प्रयागराज 


40. 0. प्रवक्ता (PGT) संस्कृत 


“यथा गौस्तथा गवयः' यह उदाहरण है? 
(A) उपमान का (B) अनुमान का 
(C) प्रत्यक्ष का (D) बुद्धिव्यवसाय का 
व्याख्या- आचार्य गौतम प्रणीत न्यायदर्शन का प्रकरणग्रन्थ 
तर्कभाषा है। तर्कभाषा में षोडश पदार्थो में प्रथम पदार्थ प्रमाण 
है, प्रमाण के अन्तर्गत चार प्रमाण बताये गये हैं, वह चार 
क्रमशः प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द हैं। जिसमें 
उपमान प्रमाण का लक्षण करते हुए कहते हैं कि- 
अतिदेशवाक्यार्थस्मरणसहकृतं गोसादृश्यविशिष्टपिण्ड- 
ज्ञानम्‌ उपमानम्‌ । यथा गवय जानन्नपि नागरिको 
“यथा गौस्तथा गवय' इति.... 

प्रत्यक्ष और अनुमान के बाद तीसरा प्रमाण उपमान है। अतः 
उसके स्वरूप और प्रक्रिया को बताया जा रहा है। 

“यथा गौः तथा गवयः' जैसी गाय, वैसा गवय-..इस 
अतिदेश वाक्य के अर्थ का स्मरण करने के साथ गोसादृश्यविशिष्ट 
पिण्ड (गाय की समानता से युक्त पिण्ड शरीर या आकृति) 
अर्थात्‌ गवय पशुप्राणी का जो ज्ञान होता है वही उपमान 
प्रमाण है। 

उदाहरण- गवय (नीलगाय) को न जानने वाला कोई नागरिक 
आदमी किसी वनवासी आदमी से यथा गौस्तथा गवयः 
(जैसी गाय होती है वैसा ही गवय होता है) यह वाक्य सुनकर 
जब कभी वह वन में जाता है और “यथा गौस्तथा गवयः? इस 
प्रकार वनवासी आदमी से पहले सुने हुए वाक्य के अर्थ को 
याद करके साथ ही गोसादृश्यविशिष्टपिण्ड गाय को देखता है 
ऐसी आकृति को देखकर उस अतिदेश वाक्य के अर्थ का 
जब उसको स्मरण हो जाता है तब वह वाक्यार्थ के स्मरण 
सहित जो उसे गोसादृश्यविशिष्टपिण्ड का ज्ञान होता है, तब 
वही ज्ञान उपमिति संज्ञासंजिसम्बन्ध बोधरूप फल का कारण 
कहलाता है। उसी ज्ञान को उपमान प्रमाण कहते हैं। 
गोसादृश्यविशिष्टपिण्ड का ज्ञान होने के बाद 'अयमसौ 
गवय शब्दवाच्यः' यह आकृति पिण्ड ही गवय शब्द का 
वाच्य अर्थ है। इस प्रकार से संज्ञा-संज्ञि-सम्बन्ध की जो 
प्रतीति होती है, वह प्रतीति ही उपमान प्रमाण का फल है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि 'यथा गौस्तथा 
गवयः? यह उदाहरण उपमान प्रमाण का है। 

अतः विकल्प 4 सही है। 

स्रोत - तर्कभाषा गजाननशास्त्री - मुसलगाँवकर - पेज 79 


*“चतुर्वर्ग-फलप्राप्तिः' यह काव्य प्रयोजन स्वीकृत है: 
(A) मम्मट द्वारा (B) दण्डी द्वारा 

(ट) विश्वनाथ द्वारा (D) आनन्दवर्धन द्वारा 
व्याख्या- * आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के प्रथम 
काव्य-प्रयोजन का लक्षण करते हैं- 

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥ 

काव्य से यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, 
अनिष्ट का नाशक, पढ़ने या सुनने के साथ ही परम आनन्द 
को देने वाला और स्त्री के समान उपदेश प्रदान करने वाला 
होता है। यह छः काव्य के प्रयोजन हैं। 

विश्वनाथ- आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के प्रथम परिच्छेद 
में काव्य-प्रयोजन का लक्षण करते हैं- 

चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि। 

काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते॥ 

अल्प बुद्धि वालों को भी सुख से बिना किसी विशेष परिश्रम 
के चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, रूप फल की प्राप्ति 
काव्य के ही द्वारा हो सकती है। 

आनन्दवर्धन- ध्वन्यालोक में काव्य की परिभाषा करते हैं- 
“काव्यस्यात्मा ध्वनिः' काव्य की आत्मा ध्वनि है। 
दण्डी- काव्य की परिभाषा करते हैं- “शरीरं तावदिष्टार्थ 
व्यवच्छिन्ना पदावली।' इष्ट और मनोरम हृदयाह्णादक 
अर्थ से युक्त पदावली (शब्द समूह) दोनों मिलाकर ही काव्य 
का शरीर है। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि 'चतुर्वर्गफल प्राप्तिः” 
यह काव्यप्रयोजन विश्वनाथ द्वारा स्वीकृत है। 

अतः विकल्प € सही है। 

स्रोत - साहित्यदर्पण (.2) - शालिग्राम शास्त्री, पेज 07 


काव्यप्रकाश के अनुसार श्लेष ' अलङ्कार' के भेद है- 
(4) आठ 


(B) दश 
(८) ग्यारह (D) सात 

व्याख्या- मम्मट कृत काव्यप्रकाश वे 

श्लेषालङ्कार की चर्चा करते हुये कहते हैं- 

श्लेष- वाच्यभेदेन भिन्ना यद्‌ युगपद्भाषणस्पृश:। 
श्लिष्यन्ति शब्दाः शलेषोऽसावक्षरादिभिरष्टधा॥ 


अक्षर आदि के भेद से श्लेष के आठ प्रकार होते हैं। 
“वर्ण-पद-लिङ्ग-भाषा-प्रकृति-प्रत्यय-विभत्तिवचनानां 
भेदादष्टधा।' 

श्लेष- 7. वर्णश्लेष 2. पदश्लेष 3. लिङ्गश्‍्लेष 4. भाषाश्लेष 
5. प्रकृति श्लेष 6. प्रत्ययश्लेष 7. विभक्तिश्लेष 8. वचनश्लेष 
विरोध- जातिश्चतुर्भिर्जात्याद्यैर्विरूद्धा स्यात्‌ गुणस्त्रिभिः। 
क्रिया द्वाभ्यामपि द्रव्यं द्रव्येणैवेति ते दश॥ 

जाति का जाति आदि चार (जाति, गुण, क्रिया तथा द्रव्य) 
के साथ विरोध हो सकता है, गुण का गुणादि (गुण, क्रिया, 
द्रव्य) तीन के साथ, क्रिया का क्रिया तथा द्रव्य दो के साथ 
और द्रव्य का केवल द्रव्य के साथ विरोध हो सकता है। इस 
प्रकार ये दस प्रकार का विरोध या विरोधाभास अलङ्कार होता है। 


. जाति का - जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य = 4 
2. गुण का - गुण, क्रिया, द्रव्य 3 
3. क्रिया का - क्रिया, द्रव्य क? 
4. द्रव्य का - द्रव्य व्य 


=> अनुप्रास- छेकवृत्तिगतो द्विधा 
वर्णानुप्रास के छेकानुप्रास और वृत्यनुप्रास ये दो भेद होते हैं। 


अनुप्रास 

. वर्णानुप्रास 

2. पादानुप्रास (लाटानुप्रास) (तदेवं पञ्चधा मतः) 
]. वर्णानुप्रास 

() छेकानुप्रास 

(7) वृत्यनुप्रास 


2. पादानुप्रास ( लाटानुप्रास ) तदेवं पञ्चधा मतः 
(ै) अनेक पदों की आवृत्ति रूप 

(।) एक पद की आवृत्ति रूप 

(777) एक समास में आवृत्ति रूप 

(₹) भिन्न समासों में आवृत्ति रूप 

(४) समास तथा असमास दोनों में आवृत्ति रूप 

उपमा- मम्मट के अनुसार उपमा के भेद करते हैं- 
पूर्णोपमा के 6, लुप्तोपमा के 29 = 25भेद 

इसप्रकार उपमा के कुल 25 भेद हुए हैं। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि- काव्यप्रकाश 
के अनुसार मम्मट ने श्लेषालङ्कार के 8 भेद किये हैं। अतः 
विकल्प “A सही है। 

स्रोत- काव्यप्रकाश - आचार्य विश्वेश्वर, पेज 475 


UP PGT (प्रवक्ता ) संस्कृत - 206 


3I7 


4. द्रक्ष्यति यह धातु रूप है- 
(A) दृक्ष धातु का लट्लकार का प्रथमपुरुष एकवचन 
(उ) पश्य धातु का लट्लकार का प्रथमपुरुष एकवचन 
(0) दृश्‌ धातु का लट्लकार का प्रथमपुरुष एकवचन 
(0) द्रक्ष्य धातु का लोट्लकार का प्रथमपुरुष एकवचन 
व्याख्या- 'दृश्‌' धातु परस्मैपदी 


लट्लकार 
एकवचन द्रिबचन बहुवचन 
प्रथमपुरुष पश्यति पश्यतः पश्यन्ति 
मध्यमपुरुष पश्यसि पश्यथः पश्यथ 
उत्तमपुरुष पश्यामि पश्यावः पश्यामः 
लृट्लकार 
एकवचन द्विबचन बहुवचन 
प्रथमपुरुष द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति 
मध्यमपुरुष द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ 
उत्तमपुरुष द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः 
लोटलकार 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमपुरुष पश्यतु, तात्‌ पश्यताम्‌ पश्यन्तु 
मध्यमपुरुष पश्य, तात्‌ पश्यतम्‌ पश्यत 
उत्तमपुरुष पश्यानि पश्याव पश्याम 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'द्रक्ष्यति' 
रूप दृश्‌” धातु लट्लकार, प्रथमपुरुष, एकवचन का है। 
अतः विकल्प “€? सही है। 

स्रोत- रूपचन्द्रिका - ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, पेज 54 


“याच्‌' में शानच्‌ प्रत्यय होने पर रूप बनता है? 

(A) याचन्‌ (B) याचयन्ती 

(€) याचशान्‌ (D) याचमानः 
व्याख्या- सूत्र- लटः शतुँशानचावप्रथमासमानाधिकरणे 
( 3.2.24 ) 
अप्रथमान्त अर्थात्‌ द्वितीयान्त आदि पदों के साथ यदि लट्‌ 
का समान अधिकरण हो तो लट्‌ के स्थान पर शतृँ और 
शानच्‌ आदेश होते हैं। 

> शतृ और शानच्‌ दोनों प्रत्यय वर्तमानकालिक कृदन्त के अन्तर्गत 
गिने जाते हैं। परस्मैपदी से शतृ प्रत्यय और आत्मनेपदी से शानच्‌ 
प्रत्यय होता है किन्तु उभयपदी धातुओं से दोनों प्रत्यय होता है। 

> शतृ प्रत्यय का अन्तिम ऋकार “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌’ से 
इत्संज्ञा और आदि शकार “लशक्वतद्धिते” द्वारा इत्संज्ञक 
होकर लोप हो जाता है, _अत्‌' मात्र शेष रहता है। 


3I8 


श्र 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


शानच्‌ का आदि शकार “लशक्वतद्धिते” द्वारा तथा अन्तिम 
चकार 'हलन्त्यम्‌' द्वारा इत्संज्ञक होकर लोप हो जाता है। 
“आन' मात्र शेष बचता है, इसीलिये शतृ और शानच्‌ शित्‌ 
प्रत्यय होने से सार्वधातुक संज्ञा के कारण शप्‌ आदि का 
विकरण हो जाते हैं। 
शतृ और शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के रूप तीनों लिङ्गों में और 
सातों विभक्तियों में चलते हैं। 

शानच्‌ प्रत्यय के कुछ उदाहरण 
याच्‌+ शानच्‌ = याचमानः 
वृध्‌ + शानच्‌ = वर्धमानः 
कृ + शानच्‌ = कुर्वाणः 
भाष्‌ + शानच्‌ = भाषमाणः 
आस्‌ + शानच्‌ = आसीनः 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि याच्‌ धातु से 
शानच्‌ प्रत्यय लगाने पर पुँल्लिङ्ग में याचमानः” बनेगा। 
स्त्रीलिङ्ग में “याचमाना' और “नपुंसकलिङ्ग” में “याचमानम्‌' 
बनेगा। अतः विकल्प “9?” सही है। 
स्त्रोत- रचनानुवादकोमुदी - कपिलदेव द्विवेदी, पेज 204 


(B) कौन्तेयः 


(A) कुन्ताढः 
(८) कौन्तेयाढ्यः (D) कुन्तीढः 

व्याख्या- आचार्य वरदराज कृत लघुसिद्धान्तकोमुदी के तद्धित 
प्रकरण के अन्तर्गत अपत्याधिकार प्रकरण में ढक्‌ प्रत्यय को 
बताया गया है। 

सूत्र- “स्त्रीभ्यो ढक्‌’ (4/7/20)- अपत्य अर्थ में स्री 
प्रत्ययान्त शब्दों से ढक्‌ प्रत्यय होता है। 

ढक्‌ में ककार की “हलन्त्यम्‌” से इत्संज्ञा होती है। कित्‌ होने 
के कारण "किति च' सूत्र से आदिवृद्धि होगी। ढकार की 
'चुटू' से इत्संज्ञा प्राप्त होती है किन्तु उसे बाधकर 
' आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌' (7..2) 
उसके स्थान पर एय्‌ आदेश का विधान होता है। ढ में केवल 
ढू के स्थान पर ही एय्‌ होगा। ढ का अकार बचा हुआ है। 


जैसे- कौन्तेयः - कुन्ती की सन्तान। कुन्त्याः अपत्यं पुमान्‌ => 


लौकिक विग्रह है और अलौकिक विग्रह है- कुन्ती डस्‌ । 
“्रीभ्यो ढक से ढक्‌ “आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌’ 
से एय्‌ आदेश प्रातिपदिकसंज्ञा, सुप्‌ का लुक्‌ हुआ, कुन्ती + 
एय बना। 

कित्‌ होने के कारण 'किति च' से आदिवृद्धि करने पर 


व्याख्यास्मि 


ककारोत्तरवर्ती उकार के स्थान पर औकार आदेश और 
भसंज्ञक ईकार का यस्येति च' से लोप करने पर 

कौन्त्‌ + एय बना, वर्णसम्मेलन हुआ कौन्तेय बना। 
एकदेशविकृतन्याय प्रातिपदिक मानकर सु, रुत्वविसर्ग करके 
“कौन्तेयः? सिद्ध हुआ। अन्य उदाहरण- वैनतेयः, राधेयः 
आदि। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुन्ती में ढक्‌ 
प्रत्यय के योग से 'कौन्तेयः' पद बनेगा। अतः विकल्प 8 
सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी-भैमी व्याख्या (भाग-5), पेज 42,43 
कादम्बरी कथामुख में वर्णन हुआ? 

(A) आगस्त्याश्रम का (8) हारीताश्रम का 
(©) जाबाल्याश्रम का (0) उपर्युक्त तीनों का 
व्याख्या- बाणभट्ट कृत कादम्बरी कथामुख में शूद्रक वर्णन, 
विन्ध्याटवी वर्णन, पम्पासरोवर वर्णन, प्रभातवर्णन, मृगयावर्णन, 
शबरसेनापतिवर्णन, शबरचरित्रवर्णन, शुकशावकनिपातवर्णन, 
हारीतवर्णन, जाबालि आश्रमवर्णन, उज्जयिनीवर्णन, 
त्ारापीडवर्णन, शुकनासवर्णन आदि वर्णन प्रमुखरूपेण प्राप्त 
होते हैं। 

अगस्त्य वर्णन- नहुषप्रकटप्रभावस्य भगवतो महामुनेरगस्त्यस्य 
भार्यया लोपामुद्रया स्वयमुपरचितालवालकैः........ नहुष को 
स्वर्ग में गिराने से आपने प्रभाव को प्रकट किया था ऐसे अति 
माहात्म्य वाले महर्षि अगस्त्य की धर्मपत्नी लोपामुद्रा द्वारा...। 
हारीत आश्रम वर्णन- नातिदूरवर्त्तिनि तपोवने जाबालिर्नाम 
महातपाः मुनिः प्रतिवसति स्म। तत्तनयश्च हारीतनामा मुनिकुमारकः 
जना ब. brent | 
पम्पासरोवर से दूर नहीं स्थित अर्थात्‌ समीप में ही वर्तमान 
तपोवन में जाबालि नामक एक महान्‌ तपस्वी रहते थे और 
उस तपस्वी का पुत्र हारीत नाम का तपस्वी कुमार जो 
सनत्कुमार के समान, अपने समान अवस्था वाले दूसरे 
मुनिकुमारों से अनुगम्यमान उसी सरोवर में स्नान करने की 
इच्छा वाला उसी मार्ग से वहाँ आ गया। 

जाबालि आश्रम- शून्यनगरमिव दीनानाथविपन्नशरणम्‌ 
पशुपतिमिव भस्मपाण्डु-रोमाश्लिष्टशरीरं भगवन्तं 
जाबालिमपश्यम्‌। सूना नगर जिस प्रकार दीनों, अनाथों और 
विपन्न लोंगो के शरणों घरों से युक्त होता है उसी प्रकार 
जाबालि दीनों अनाथों और विपन्नों के कारण रक्षक थे, 
भगवान्‌ शंकर जिस प्रकार भस्म से पाण्डु वर्ण और उमा से 
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आलिङ्गित शरीर वाले हैं अथवा भस्म के समान पाण्डु वर्ण (४) रम्या रामायणी कथा (।/।] ) 


वाली उमा से आलिङ्गित शरीर वाले हैं। उसी प्रकार (जाबालि) 
भी भस्म में पाण्डुर वर्ण वाले रोमों से युक्त शरीर वाले थे इस 
प्रकार के भगवान्‌ तपस्वी जाबालि का दर्शन किया। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कादम्बरी 
कथामुख में अगस्त्याश्रम, हारीताश्रम, जाबालि आश्रम उपर्युक्त 
तीनों का वर्णन प्राप्त होता है। अतः विकल्प 9) सही है। 
स्त्रोत- कादम्बरी-जयशङ्कलाल त्रिपाठी, पेज 69,82,799 


. “करोति कस्य नाह्लादं कथा कान्तेव भारती ' यह उक्ति 
किस कवि की है? 
(A) बाणभट्ट की (उ) त्रिविक्रमभट्ट को 
(C) शूद्रक की (D) कालिदास की 
व्याख्या- त्रिविक्रमभट्ट- चम्पूकार त्रिविक्रमभट्ट द्वारा विरचित 
प्राचीन चम्पू काव्य नलचम्पू है, इसका दूसरा नाम दमयन्ती 
कथा है। नलचम्पू में सात उच्छवास हैं और नल तथा 
दमयन्ती की कथा वर्णित है। नलचम्पू के प्रथमोच्छ्वास में 
महाभारत की प्रशंसा करते हुए चम्पूकार त्रिविक्रमभट्ट जी 
कहते हैं कि 
कर्णान्तविभ्रमभ्चान्तकृष्णार्जुनविलोचना। 
करोति कस्य नाह्लादं कथा कान्तेव भारती॥ (773) 
कर्ण का विनाश हो जाने पर आश्चर्य से चञ्चल कृष्ण, अर्जुन 
तथा धृतराष्ट्र वाली महाभारत की कथा किसको आनन्दित नहीं 
करती? 


अन्य प्रमुख सूक्तियाँ- 

() सर्व सहाः सूरयः ( /5 ) 
विद्वान्‌ सब कुछ सहन कर लेते हैं अर्थात्‌ विद्वान्‌ सभी का 
समादर करते हैं। 

(४) नैको रसः कवेः ( /।6 ) 
कवि को एक ही रस प्रिय नहीं होता है अर्थात्‌ जिस कवि की 
जिस रस में अभिरुचि होती है, वह उसी के अनुरूप अपनी 
रचना सहृदय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। 

(प) परस्परहृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः ( ]/5 ) 
कवि के उस काव्य का क्या लाभ? जो दूसरे श्रोता के हृदय 
से लगकर उसे प्रभावित न कर दे तथा धनुर्धारी के उस 
बाण से क्या लाभ? जो शत्रु के हृदय से लगकर उसके 
मस्तक को हिला न दे अर्थात्‌ बाण से आहत होकर मूर्च्छित 
होकर भूमि पर लोटने न लग जाय, अर्थात्‌ वेदना के मारे 
तड़प उठे। 


दूषण तथा खर नामक राक्षसों से युक्त होने पर भी निर्दोष 

तथा सुकोमलभावों से युक्त रमणीय रामायण की कथा जिस 

कवि ने रची, उस आदिकवि वाल्मीकि को प्रणाम है। 

बाणभट्ट- बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी कथामुख में 

बाणभट्ट द्वारा गुरु की वन्दना की गयी है- 

नमामि भर्वोश्चरणाम्बुजद्वयं सशेखरैः मौखरिभिः कृतार्च्चनम्‌। 

(कादम्बरी) 

गुरुदेव भर्वु (भत्सु) के चरणकमल-युगल की मैं (बाणभट्ट) 

वन्दना करता हूँ। 

कथा की प्रशंसा के सन्दर्भ में यह श्लोक- 

() स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति रागं 

हृदि कौतुकाधिकम्‌। ( कादम्बरी- 8 ) 

यह कादम्बरी कथा स्फुट एवं सुन्दर शब्द रचना के माधुर्य के 

कारण रमणीय तथा गुम्फन को स्वयं प्राप्त होती हुई नवीन 

कथावधू के समान रस के द्वारा लोगों के हृदय में कुतूहलपूर्ण 

रूचि उत्पन्न कर देती है। 

(#) धिया निबद्धेयमतिद्टयी कथा। ( कादम्बरी- 2 0 ) 

उस ब्राह्मण (बाणभट्ट) ने अप्रगल्भ बुद्धि के द्वारा यह दो 

(बृहत्कथा और वासवदत्ता) को मात देने वाली कथा कादम्बरी 

रची है। 

शूद्रक- शूद्रक द्वारा प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ में वसन्तसेना 

चारुदत्त के पुत्र रोहसेन के विषय में कहती है- 

' अनलंकृतशरीरोऽपि चन्द्रमुख आनन्दयति मम हृदयम्‌।' 

आभूषणरहित शरीर वाला भी चन्द्रमा जैसा मुख वाला यह 

मेरे हदय को आनन्दित कर रहा है। (मृच्छकटिकम्‌ अङ्क-6) 

इयमिदमतीव लोके प्रियं नराणां सुहृच्च वनिता च॥ 
(4/25) 

शर्बिलक कहता है कि इस दुनिया में मित्र और स्त्री दोनों ही 

मनुष्यों को बहुत प्रिय हैं। 

तस्य दर्शनेन मृगलाञ्छनस्येव कुमुदिनीमानन्दय माम्‌ 

( मृच्छ. ) 

बसन्तसेना का कथन है- (चारुदत्त) उनके दर्शन से मुझे 

इस प्रकार आनन्दित करो जैसे चन्द्रमा के दर्शन से कुमुदिनी 

आनन्दित होती है। 

कालिदास- कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में राजा 

दुष्यन्त शकुन्तला के विषय में कहता है- 

इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं य 

इच्छति। 


संस्कृतगड्ठा, दारागञ्ज, प्रयागराज 


ऋषि (कण्व) स्वभाव से ही सुन्दर इस (शकुन्तला) के शरीर 
को, खेद हे कि तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि 'करोति कस्य 
नाह्लादं कथा कान्तेव भारती' यह उक्ति त्रिविक्रमभट्ट की है। 
अतः विकल्प 3 सही है। 

स्त्रोत- नलचम्पू (/3) - रामनाथ त्रिपाठी, पेज 43 


9. त्रिविक्रमभट्ट ने नलचम्पू में सबसे पहले स्तवन किया है- 


(A) कामदेव का (8) विष्णुदेव का 
(€)) गिरिसुता का (D) भगवान्‌ शङ्कर का 
व्याख्या- त्रिविक्रमभट्ट द्वार रचित नलचम्पू चम्पूकाव्य हे 
जिसमें सात उच्छ्वास हैं। नलचम्पू का नायक राजा नल 
तथा नायिका दमयन्ती हैं। नलचम्पू श्रुद्भार रस से युक्त 
चम्पूकाव्य है। त्रिविक्रमभट्ट ग्रन्थ के प्रारम्भ में श्लेष के 
माध्यम से भगवान्‌ शङ्कर की वन्दना करते हुए नमस्कारात्मक 
के साथ-साथ वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण भी किया है- 
जयतु गिरिसुतायाः कामसन्तापवाहि- 

न्युरसि रसनिषेकश्चान्दनश्चन्द्रमौलिः। 

तदनु च विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीना- 
मसकृदमृतबिन्दुस्यन्दिनो वाग्विलासाः॥ (नलचम्मू.7.7) 
गिरिसुता पार्वती के कामसन्तप्त वक्षस्थल पर चन्दन-रस-के 
धार के सदृश शीतलता प्रदान करने वाले चन्द्रशेखर भगवान्‌ 
शंकर सर्वोत्कृष्ट हैं तथा भीम की पुत्री भैमी के वक्षःस्थल पर 
चन्दनरस के सिञ्चन के समान शीतलता के दायक चन्द्रबंशीय 
राजाओं में शिरोमणि नल सर्वोत्कृष्ट हैं उसके पश्चात्‌ कवियों 
के अविराम गति से सुधा बिन्दु की वर्षा करने वाली वाणी के 
विलास (आनन्दानुभव) सर्वोत्कृष्ट है। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नलचम्पू के 
मङ्गलाचरण में त्रिविक्रमभट्ट ने सर्वप्रथम भगवान्‌ शङ्कर की 
स्तुति की है। अतः विकल्प 9) सही है। 

स्त्रोत- नलचम्पू (/4 )- रामनाथ त्रिपाठी, पेज 3 


, “गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः ' में अनूरुसारथिः' पद का 
अर्थ है? 

(A) नारद (B) सूर्य 

(C) हविर्भुक्‌ (00) पङ्गु 

व्याख्या- महाकवि माघ द्वारा विरचित 20 सगां वाला 
शिशुपालवध महाकाव्य जो कि बृहत्रयी के अन्तर्गत आता है। 
गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः 

प्रसिद्धमूर्ध्वज्चलनं हविर्भुजः। 


व्याख्यास्मि 


पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः 
किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः॥ ( ।/2 ) 

सूर्य की गति तिरछी प्रसिद्ध है, और अग्नि का ऊपर की 
और जलना प्रसिद्ध है, किन्तु सब और फैलने वाला यह 
तेज नीचे आ रहा है। यह क्या है? इसप्रकार लोगों ने 
व्यग्रतापूर्वक देखा। 

द्वारिकापुरी स्थित नगरवासियों ने आकाश मार्ग से आते हुए 
नारद को अत्यन्त आश्चर्य और व्याकुलता के साथ देखा। 
शिशुपालवधम्‌ में प्रयुक्त शब्दार्थ- 

सूर्यः - अनूरुसारथिः, भानुः, रविः, अहस्करः सहस्ररश्मिः 
अग्नि - तनूनपात्‌, हविर्भुक्‌ 

आकाश - व्योम्नि, नभ 

पृथ्वी - धरा, महीतलम्‌ 

स्वर्ग - त्रिदिवात्‌ 

देवता - त्रिदश, सुरा, नाकिनाम्‌ 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'अनूरुसारथि' 
पद सूर्य का पर्यायवाची है। अतः विकल्प “३3” सही है। 
स्रोत- शिशुपालवधम्‌ (/2) - तारिणीश झा, पेज 06 


. “हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः ' यह पद्यांश है- 


(A) शिशुपालवधम्‌ का 

(8) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का 

(€) श्रीमदभगवद्गीता का 

(D) मृच्छकटिकम्‌ का 

व्याख्या- महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपालवध महाकाव्य 
के प्रथमसर्ग में भगवान्‌ श्रीकृष्ण महर्षि नारद के दर्शन का 
महत्त्व बताते हुए कहते हैं कि- 

हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः 

शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः 

शरीरभाजां भवदीयदर्शनं 

व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌॥ ( शिशु.] /2 6 ) 
आपका दर्शन शरीरधारियों की त्रिकाल (वर्तमान, भविष्यत्‌ 
तथा भूतकाल) में भी योग्यता को व्यक्त करता है। वर्तमान 
में पाप को हरता है, आने वाले शुभ का हेतु है, पहले 
आचरण किये हुए शुभ कर्मों से सम्पादित है। 

महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 

के चतुर्थ अंक में प्रियवंदा अपनी सखी अनसूया से कण्व 
की बात बताती है- 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 2046 32। 


दुष्यन्तेनाहितं तेजो, दधानां भूतये भुवः 
अवेहि तनयां ब्रह्मन्नग्निगर्भा शमीमिव॥(अभि.शा.4/4) 
हे ब्रह्मन्‌, दुष्यन्त के द्वारा स्थापित तेज (वीर्य) को पृथ्वी के 
कल्याण के लिए धारण करने वाली आपनी पुत्री को छिपी 
हुई अग्नि से युक्त शमीवृक्ष के तुल्य समझो। 
> महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत के भीष्मपर्व से उद्धृत 
है श्रीमद्भगवद्गीता जिसमें 78 अध्याय हैं। गीता के 
ग्यारहवें अध्याय में अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं- 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌। 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌॥ 
(गीता 7/8) 
आपको आदि, अन्त और मध्य से रहित, अनन्त सामर्थ्य से 
युक्त, अनन्त भुजावाले चन्द्रसूर्य रूप नेत्रां वाले, प्रज्वलित 
अग्निरूप मुखवाले और अपने तेज से इस जगत्‌ को संतप्त 
करते हुए देखता हूँ। 
> शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम्‌ 70 अङ्को का एक प्रकरण 
ग्रन्थ है। इसके चतुर्थ अंक में शर्विलक कहता हैः 
गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यो न किंचिदप्राप्यतमं गुणानाम्‌ 
गुणप्रकर्षादुडुपेन शम्भोरलङ्घघमुल्लङ्कितमृत्तमाङ्गम्‌॥ 

(मृच्छ. 4/23) 
मनुष्यों को हमेशा अच्छी आदतों (गुणों) को पाने के लिए 
प्रयत्न करना चाहिए क्‍योंकि गुणवान्‌ दरिद्र भी गुणहीन 
धनिकों के समान नहीं बल्कि उनसे बढ़कर हैं। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि “हरत्यघं सम्प्रति 
हेतुरेष्यतः यह शिशुपालवध की सूक्ति है। 
अतः विकल्प “^सही है। 
स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌ (/26) - तारिणीश झा पेज 57 


॥2. दरिद्रता के वर्णन से पूर्ण रूपक प्रणीत किया है- 


(A) बाणभट्ट ने (उ) माघ ने 

(८) त्रिविक्रमभट्ट ने (D) शूद्रक ने 
व्याख्या- मृच्छकाटिकम्‌ शूद्रक प्रणीत संस्कृत का एक 
अद्भुत रूपक है जिसे कल्पित कथानक के कारण प्रकरण की 
श्रेणी में रखा जाता है। इसमें विप्र वणिक्‌ चारुदत्त का चरित्र 
अंकित किया गया है। इसमें कोई धीरोदात्त नायक नहीं है- 
सामान्य जनता का धीरप्रशान्त नायक है, पात्र भी राजमार्ग 
पर साधारणतः दिखायी पड़ने वाले ही हैं। ब्राह्मण होते हुए 
भी व्यापार से जीविका चलाने वाला एवं अपनी दानशीलता 
के कारण निर्धन बन चुका चारुदत्त अपने गुणों से उज्जयिनी 


श्र 
) 


की वैभव सम्पन्न गणिका वसन्तसेना का हृदय चुरा लेता है 
कथानक का अन्त उसे वधूपद की प्राप्ति कराता है। 
प्रथम अङ्क (अलङ्कारन्यास) में चारुदत्त अपनी दरिद्रता का 
मार्मिक चित्रण करता है। 
चारुदत्त के पूर्वज प्रसिद्ध व्यापारी थे। उन लोगों ने विशाल 
धनराशि अर्जित की थी। 
चारुदत्त का विशाल घर उसके पूर्वजों की समृद्धि का स्मारक है। 
चारुदत्त उदार हृदय वाला होने के कारण सारी सम्पत्ति 
निर्धनों को दे देता है। 
धन के कारण उसने कभी किसी का अपमान नहीं किया है। 
इस श्लोक में चारुदत्त को दरिद्र बताया जा रहा है- 


अवन्तिपुर्या द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः। 
गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसन्तशोभेव वसन्तसेना। 


(१/6) 
उज्जयिनी नगरी में व्यापारी ब्राह्मण अथवा धनदान के द्वारा 
ब्राह्मणों का पोषक किन्तु बाद में निर्धन युवक चारुदत्त 
जिसके गुणों से आनुरक्त वसन्त ऋतु की शोभा के समान 
वसन्तसेना नाम की वेश्या भी वहाँ थी। 


=ॐ चारुदत्त अपनी दरिद्रता के विषय में कहता है- 


शून्यमपुत्रस्य गृहं चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम्‌ । 


मूर्खस्य दिशः शून्याः सर्व शून्यं दरिद्रस्य।। (]/8) 


पुत्रहीन व्यक्ति का घर सूना होता है सच्चे मित्र के अभाव में 
सारा जीवन सूना है। मूर्ख के लिए सभी दिशाएँ सूनी हैं, 
और दरिद्रों के लिए सारा संसार सूना है। 

बाणभट्ट- बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कादम्बरी कथामुख है। 
जिसमें शाल्मलीवृक्ष वर्णन, जाबालि वर्णन, अगस्त्यवर्णन, 
अच्छोद-सरोवर वर्णन, शुकवर्णन, चाण्डालकन्या आदि वर्णन 
प्रमुख हैं। 

माघ- माघ कृत एकमात्र महाकाव्य शिशुपालवध है। 
शिशुपालवध महाकाव्य में रैवतक पर्वत का विशद वर्णन 
किया गया है। 

रैवतक पर्वत पर सूर्योदय का दृश्य है लम्बी-लम्बी और 
ऊपर की ओर रस्सी के समान फैली हुई किरणों वाले सूर्य 
के उदय एवं चन्द्रमा के अस्त होने के समय यह पर्वत 
लटकने वाले दो घण्टाओं से युक्त गजराज के सदृश शोभा 
पा रहा है। 

इस वर्णन से माघ को 'घण्टामाघ' की उपमा दी गयी। 
उदयति विततार्ध्वरश्मिरज्जा......वारणेन्द्रलीलाम्‌ ( 4/20 ) 
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ऱ्ऱ्> 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


त्रिविक्रमभट्ट- त्रिविक्रमभट्ट कृत नलचम्पू संस्कृत का 
सर्वप्रथम चम्पूकाव्य है। यह सात उच्छ्वासों का चम्पूकाव्य 
है जिसमें नल-दमयन्ती की प्रणयकथा वर्णित है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नायक 
चारुदत्त की दरिद्रता के वर्णन से पूर्णरूपक शूद्रक ने प्रणीत 
किया है अतः विकल्प 9) सही है। 

स्रोत- मृच्छकटिकम्‌ - रमाशङ्कर त्रिपाठी, पेज भू. (99) 


. प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः? यह भरतवाक्य किस 


ऱ्ऱ्> 


नाटक में प्रयुक्त हुआ है? 

(A) मृच्छकटिकम्‌ में 

(3) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में 

(€) नलचम्पू में 

(D) उत्तररामचरितम्‌ में 

व्याख्या- शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ दस अङ्कां वाला एक 
प्रकरण ग्रन्थ है जिसमें चारुदत्त के द्वारा भरतवाक्य कहा गया 
है- संहार नामक दशवें अङ्क में - 

क्षीरिण्यः सन्तु गावो, भवतु वसुमती सर्वसम्पन्जसस्या, 
पर्जन्यः कालवर्षी, सकलजनमनोनन्दिनो वान्तु वाताः 

( मृच्छ.।0.//6.) 

गायें दुधारू हों, हर तरह की फसलों से धरती भरी हो;-मेघ 
समय पर पानी दे, सबके मन को हरने वाली हवा बहे, 
संसार में जन्म देने वाले सभी प्राणी सुखी हों, लोग सदा 
सबके समादरणीय एवं सदाचारी हों, लक्ष्मीवान्‌ शत्रुओं का 
शमन करने वाले हों तथा धार्मिक राजा धरती का शासक 
हो। 

आभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- महाकवि कालिदास द्वारा 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के सातवें अङ्क के अन्तिम श्लोक में 
भरतवाक्य राजा दुष्यन्त के द्वारा उद्घोषित हुआ है- 
प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः 

सरस्वती श्रुतमहतां महीयताम्‌। 

ममापि च क्षपयतु नीललोहितः 

पुनर्भवं परिगत-शक्तिरात्मभू:॥ ( अभि.7/35 ) 
राजा प्रजा के हित के लिये प्रयत्नशील हों। ज्ञान-गरिष्ठ 
कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार हो। सर्वशक्तिमान्‌ स्वयं 
शिव मेरे पुनर्जन्म को निवृत्त कर दें। अतः विकल्प B 
सही है। 


स्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (7/3 5)-कपिलदेव द्विवेदी, पेज 453 


॥4. ब्रह्मजिज्ञासा के साधन चतुष्टय में निम्न में से किसका 


श्र 


ग्रहण नहीं हुआ है? 

(A) नित्यानित्यवस्तुविवेक 

(8) इहामुत्रार्थफलभोगानुराग 

(€) शमादिषट्क सम्पत्ति 

(00) मुमुक्षुत्व 

व्याख्या- श्रीसदानन्दयोगीन्द्र द्वारा विरचित वेदान्तदर्शन का 
प्रकरणग्रन्थ है वेदान्तसार । 

'साधनचतुष्टयसम्पन्न प्रमाता’ वेदान्त का अधिकारी होता है 
साधन चतुष्टय का वर्णन किया जा रहा है- 


नित्यानित्यवस्तुविवेकेहामुत्रार्थफलभोगविरागशमादिषट्क- 
सम्पत्ति मुमुक्षुत्वानि। 


- नित्यानित्यवस्तुविवेक 

2- इहामुत्रार्थफलभोगविराग 

3- शमादिषट्कसम्पत्ति 

4- मुमुद 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि साधनचतुष्टय 
के अन्तर्गत इहामुत्रार्थफलभोगानुराग नहीं है अपितु 
इहामुत्रार्थफलभोगविराग है। अतः विकल्प “8? सही है। 
स्त्रोत- वेदान्तसार - राकेश शास्त्री, पेज ।32 


(A) दृष्ट 
(C) आप्त 


(8) अनुमान 

(D) अर्थापत्ति 
व्याख्या- ईश्वरकृष्ण प्रणीत सांख्यकारिका की चौथी कारिका 
में बताया गया है- 

दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌। 
त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धधि॥ 


(सा.का. 4 ) 
सभी प्रमाणों का अन्तर्भाव होने से प्रत्यक्ष, अनुमान और 
शब्द तीन प्रकार के प्रमाण ही अभिप्रेत हैं, क्योंकि प्रमाणों से 
ही प्रमेयसिद्धि होती है। 

चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। 
जैन, बौद्धदर्शन दो प्रमाण = प्रत्यक्ष, अनुमान को प्रमाण 
स्वीकार करता है। 

सांख्य, योग = तीन प्रमाण- प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द मानते 
हैं 

न्याय-वैशेषिक- चार प्रमाण - प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द मानते हैं। 


श्र 


श्रे 


प्राभाकर-मीमांसक-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति- 
पाँच प्रमाण मानते हें । 

भाट्ट-मीमांसक- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, 
अभाव छः प्रमाण मानते हैं। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हे कि सांख्यशास्त्री 
तीन प्रमाण दृष्ट, अनुमान और आगम (आप्त या शब्द) 
स्वीकार करते हैं। अतः विकल्प “0? सही है। 

स्रोत- सांख्यकारिका (का.4) - रमेशचन्द्र पाण्डेय, पेज 42 


निम्न में से कौन सा सिद्धान्त श्रीमद्भगवदगीता में 


नहीं कहा गया है? 

(A) पुनर्जन्मसिद्धान्त (3) आत्मा की नित्यता 

(0) सांख्ययोग सिद्धान्त (D) अधर्मोत्थान सिद्धान्त 

व्याख्या- महाभारत के भीष्मपर्व से श्रीमद्भगवद्गीता ग्रन्थ 

लिया गया है। गीता के अन्तर्गत पुनर्जन्मसिद्धान्त, आत्मा 

की नित्यता और सांख्ययोग सिद्धान्त, धर्म का उत्थान आदि 

का उल्लेख प्राप्त होता है। 

पुनर्जन्म सिद्धान्त- 

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। 

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।। (गीता 2/27) 

जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु-के 

पश्चात्‌ पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य 

कर्तव्यपालन में तुम्हें (अर्जुन) शोक नहीं करना चाहिए। 

आत्मा की नित्यता- 

न जायते प्रियते वा कदाचित्‌-- न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 
(गीता 2/20) 

आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु! 

वह न तो जन्म लेता है, न लेगा। वह अजन्मा, नित्य, 

शाश्चत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा 

नहीं जाता। 

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌। 

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।। (2/9) 

“यह आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है।' 

सांख्ययोग सिद्धान्त- 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः॥ 

(गीता2/१6) 

तत्त्वदर्शियों ने यह निकर्ष निकाला है कि असत्‌ (भौतिक 

शरीर) का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किन्तु सत्‌ (आत्मा) 

अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के 

अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। 


UP PGT (प्रवक्ता ) संस्कृत -20 6 


* 


. राजा नल की नगरी का नाम था- 
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एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। (गीता 2/3) 
यहाँ मैंने तेरे लिए सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। 
धर्मोत्थान सिद्धान्त- 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌।। (4/7) 

हे भरतवंशी! जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और 
अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि श्रीमदभगवद्गीता 
में अधर्मोत्थान सिद्धान्त की चर्चा नहीं की गयी है। 

अतः विकल्प (0) सही है। 

स्त्रोत- श्रीमद्भगवद्गीता - गीताप्रेस, पेज भू. 0-72 


(A) अवन्ती (B) विशाला 
(ट) निषधा (D) काशी 
व्याख्या- त्रिविक्रमभट्ट द्वारा रचित नलचम्पू में राजा नल 
की नगरी निषधा का वर्णन है- 

निषधा- तस्य निषधो नामास्ति जनपदः प्रथितः। (/29) 
आर्यावर्त देश के बीच में प्रसिद्ध निषध नामक जनपद 


तस्यामासीन्षिजभुजयुगलबलविदलितसकलवैरिवृन्द- 
सुन्दरीनेत्र.... 


उस निषध नगरी में नल नामक राजा रहता था। 

इस पंक्ति से सिद्ध होता है कि राजा नल की नगरी निषधा थी। 

अवन्ती-विशाला- कालिदास कृत मेघदूतम्‌ में अवन्ती 

प्रदेश में विशाला नगरी है। विशाला को उज्जयिनी नाम से 

भी जाना जाता है। 

उज्जयिनी (विशाला) राजा उदयन की नगरी है- 

प्राप्याबन्तीनुदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्‌, 

पूर्वोद्दिष्टामुपसर पुरीं श्रीविशालां विशालाम्‌। 

(पूर्वमेघ-३3 ) 

मृच्छकटिकम्‌ में चारुदत्त की नगरी उज्जयिनी 

अवन्तिपुर्य्या द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः। 
(मृच्छ. /6 ) 

विदिशा- बाणभट्ट कृत कादम्बरी में राजा शूद्रक को 

राजधानी विदिशा है- 'बेत्रवत्या परिगता विदिशाभिधाना 

नगरी राजधान्यासीत्‌ 

विदर्भ- राजकुमारी दमयन्ती की नगरी विदर्भ देश के 

कुण्डिनपुर में थी। 

देशानां दक्षिणो देशस्तत्र वैदर्भमण्डलम्‌। 

तत्रापि वरदातीरमण्डलं कुण्डिनं पुरम्‌॥(नलचम्पू 2/28) 
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वहाँ देशों में महान्‌ देश वैदर्भमण्डल है। उस वैदर्भमण्डल 
में भी वरदा नदी के तट का अलङ्खारस्वरूप कुण्डिननगर है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि राजा नल की 
नगरी निषधा थी। अतः विकल्प “(” सही है। 

स्रोत- नलचम्पू (/29) - रामनाथ त्रिपाठी, पेज 48 


॥8. राजा नल की कथा किस ग्रन्थ में नहीं है? 

(A) रामायण में (B) स्कन्दपुराण में 

(D) मत्स्यपुराण में 
व्याख्या- अठारह पुराण मत्स्यपुराण १ 
सूर्यवंशानुकीर्तन नामक बारहवें अध्याय के इक्यावनवें श्लोक 
में राजा नल के विषय में बताया गया है- 
“नलस्तुनैषधस्तस्मान्नभास्तस्मादजायत ' 
महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि इन रामचन्द्र जी के 
लव और कुश यह दो पुत्र इक्ष्वाकुवंश को बढ़ाने वाले हुए, 
कुश से अतिथि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, अतिथि से निषध 
नामक पुत्र हुआ, निषध से नल नामक पुत्र हुआ और नले से 
नभा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 

* स्कन्दपुराण- स्कन्दपुराण में विभिन्न स्थलों पर नल की 
चर्चा की गयी है- 
रामं च लक्ष्मणं नलं नीलं गवाक्षं च गवयं गन्धमादनम्‌ 
(..5.40) 
नलस्तानि समादाय चक्रे सेतुं महोदधौ (3.4.755) 

* वाल्मीकि रामायण- वाल्मीकि कृत रामायण के युद्धकाण्ड 
में समुद्र की सलाह के अनुसार नल के द्वारा सागर पर सौ 
योजन लम्बे पुल का निर्माण तथा उसके द्वारा श्रीराम आदि 
सहित वानरसेना का उस पार पहुँचकर पड़ाव डालना आदि 
का वर्णन किया गया है। 
अयं सौम्य नलो नाम तनयो विश्वकर्मणः 
पित्रा दत्तवरः श्रीमान्‌ प्रीतिमान्‌ विश्वकर्मणः 

(6/22/45) 
सौम्य आपकी सेना में यह नल नामक कान्तिमान्‌ वानर है, 
साक्षात्‌ विश्वकर्मा का पुत्र है। इसे इसके पिता ने यह वर दिया 
है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्पकला में निपुण 
होओगे। 

* विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌- बिल्हण ने विक्रमाङ्कदेवचरित नामक 
महाकाव्य 8 सर्गो में प्रायः 7085 ई. में लिखा है। यह 
ऐतिहासिक महाकाव्य है। कल्याण के चालुक्य राजा 
विक्रमादित्य (षष्ठ) के ऐतिहासिक चरित का इसमें वर्णन है। 


(८) विक्रमाङ्कदेवचरित में 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि प्रश्न में पूछे 
गये राजा नल की कथा रामायण में और विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌ 
में नहीं प्राप्त होता परन्तु नल रूपी वानर की चर्चा रामायण 
में है। अतः विकल्प 4 और € सही होना चाहिए। 
नोट :- उपर्युक्त प्रश्‍न में उचित विकल्प न होने के कारण 
आयोग ने इस प्रश्‍न के उत्तर को F मान लिया है। 
स्त्रोत- संस्कृतसाहित्य का इतिहास-उमाशङ्कर शर्मा,पेज 30 

॥9. राजा नल के मन्त्री का नाम था? 

(8) श्रुतशील 

(0) बाहुक 


(A) बालाहक 
(ट) विदध 
व्याख्या- त्रिविक्रमभट्ट द्वारा प्रणीत नलचम्पू चम्पूकाव्य का 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इनके पात्र-परिचय निम्नलिखित हैं- 


वीरसेन - निषधराज, नायक नल के पिता 

नल - नायक, राजा वीरसेन के पुत्र 

श्रुतशील - नल का महामन्त्री, सालङ्कायन का पुत्र 

सालङ्कायन - वीरसेन के महामन्त्री 

बैतालिक - नल का सेवक 

बाहुक - नल का सेनापति 

भीम - कुण्डिनपुर के राजा, नायिका दमयन्ती के 
पिता 

दमयन्ती - नायिका, कुण्डिननरेश भीम की पुत्री 

प्रियङ्गुमञ्जरी - दमयन्ती की माता, राजा भीम की राजमहिषी 

विहङ्गवागुरिका - दमयन्ती की किन्नरी 

रूपवती - राजा वीरसेन की पत्नी, नल की माता 

लवङ्गिका - नल के सरोवर की रक्षिका 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि राजा नल के 
मन्त्री श्रुतशील हैं और बाहुक नल का सेनापति था। बालाहक 
और विदध ये दोनों पात्र नलचम्पू में नहीं हैं। अतः 
विकल्प “8? सही है। 

स्त्रोत- नलचम्पू - रामनाथ त्रिपाठी, पेज भू. 77 


20. ' बृहत्कथामञ्जरी' का विभाजन है- 
(A) लम्बकों में (उ) लावाणकों में 


(0) उच्छवासं में (D) निःश्वासं में 
व्याख्या- 
ग्रन्थ - ग्रन्थकार - विभाजन 


बृहत्कथामञ्जरी-क्षेमेन्द्र-।9 लम्बकों (अध्याय),7500 श्लोक 
हर्षचरितमू-बाणभट्ट-8 उच्छ्वास 
शिवराजविजय- अम्बिकादत्तव्यास- 3 विराम- 42 निःश्वास 


(|) रसगङ्गाधर - पण्डितराज जगन्नाथ- 4 आनन 
(7) दशरूपक - धनञ्जय - 4 प्रकाश 
(॥) व्यक्तिविवेक - महिमभट्ट - 3 विमर्श 
() चन्द्रालोक - जयदेव - 0 मयूख 
(४) राजतरङ्गिणी - कल्हण - 8 तरङ्ग 


(५) कथासरित्सागर-सोमदेव- 8लम्बक, 2 4तरड्ग, 22000 पद्य 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'बृहत्कथा- 
मञ्जरी” का विभाजन 9 लम्बकों (अध्यायों) में हुआ है।अतः 
विकल्प “4? सही है। 

स्त्रोत - संस्कृतसाहित्य का इतिहास-उमाशंकरशर्मा ऋषि, पेज 424 


2]. ' यष्टयः प्रविशन्ति’ में लक्षणा है? 


(A) उपादानलक्षणा (B) लक्षणलक्षणा 
(८) शुद्धा सारोपा (D) गौणी साध्यव 
व्याख्या- आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के द्वितीयोल्लास 
में लक्षणा की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि- 
मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया॥ 
मुख्यार्थं का बाध होने पर उस मुख्यार्थं के साथ अन्य अर्थ 
का सम्बन्ध होने पर रूढि से अथवा प्रयोजन विशेष से जिस 
शब्दशक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है वह आरोपित 
व्यापार लक्षणा कहलाता है। 
उदाहरण- ' कर्मणि कुशलः।' काम में कुशल है इत्यादि 
उदाहरण में “कुशान्‌ लाति आदत्ते इति कुशलः? इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार कुशों को लाने का कोई सम्बन्ध न होने पर 
मुख्यार्थ का बाध हुआ और 'गड्जायां घोषः? इत्यादि में गङ्गा 
पद के जलप्रवाह रूप मुख्यार्थ आदि में घोष आदि का 
आधारत्व सम्भव न होने से मुख्यार्थ का बाध हुआ। 
स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम्‌ । 
उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा॥ 
लक्षणा के उपादान लक्षणा तथा लक्षण-लक्षणा नाम से 
पहले दो भेद करते हैं। अपने अन्वय की सिद्धि के लिए 
अन्य अर्थ का आक्षेप करना उपादान लक्षणा और दूसरे 
अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्य अर्थ का परित्याग करना 
लक्षण लक्षणा कहलाता है। इस प्रकार वह शुद्धालक्षणा ही 
दो प्रकार की कही गयी है। 

=> उपादानलक्षणा के दो उदाहरण- 
कुन्ताः प्रविशन्ति। (भाले प्रवेश कर रहे हैं।) 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत -20 6 
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यष्टयः प्रविशन्ति। (लाठियाँ प्रवेश कर रही हैं।) 
इत्यादि वाक्यों में कुन्त आदि पदों के द्वारा अपने प्रवेश” 
क्रिया की सिद्धि के लिए अपने से संयुक्त अर्थात्‌ कुन्तधारी 
पुरुषों का आक्षेप द्वारा अर्थ बोध कराया जाता है। 
इसलिए स्वार्थ का परित्याग किये बिना अन्य अर्थ के ग्रहणरूप 
अथवा स्वार्थ के भी ग्रहणरूप उपादान से यह लक्षणा है। 
अतः यह उपादान लक्षणा कहलाती है। 
मम्मट के अनुसार लक्षणा के छः भेद किये गये हैं- 

=> लक्षणा तेन षड्विधा- 
॥. शुद्धा उपादान लक्षणा- कुन्ताः प्रविशन्ति/यष्टयः प्रविशन्ति। 
2. शुद्धा लक्षणलक्षणा- गङ्गायां घोषः 
3. शुद्धा सारोपा लक्षणा- आयुर्घृतम्‌ 
4. शुद्धा साध्यवसाना- आयुरेवेदम्‌ 
5. गौणी सारोपा लक्षणा- गौर्वाहीकः 
6. गौणी साध्यवसाना लक्षणा- गौरयम्‌ 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि “यष्टयः प्रविशन्ति’ 
येह. उपादान लक्षणा का उदाहरण है। 
अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत - काव्यप्रकाश-श्रीनिवासशास्त्री, पेज 59 


. शिशुपालवध की कथा का आधार है? 


(A) महाभारत 
(C) विष्णुपुराण 
व्याख्या- 
ग्रन्थ - ग्रन्थकार - उपजीव्य ग्रन्थ - विभाजन 
शिशुपालवधम्‌ - माघ - महाभारत का सभापर्व - 20 सर्गो में 
किरातार्जुनीयम्‌ -भारवि - महाभारत का वनपर्व- 48 सर्गो में 
नैषधीयचरितम्‌ - श्रीहर्ष - महाभारत का वनपर्व-22 सर्गो में 
कुमारसंभवम्‌ - कालिदास-श्रीमद्‌भागवत महापुराण-7 सर्ग 
रघुवंशम्‌ - कालिदास - वाल्मीकीय रामायण - ।9 सर्ग 
बुद्धचरितम्‌ - अश्वघोष - बौद्धग्रन्थ -28 सर्ग 
सौन्दरनन्द - अश्वघोष - इतिहासप्रसिद्ध -8 सर्ग 
भट्टिकाव्य -भट्टि-रामायण-22 सर्ग 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हे कि शिशुपाल की कथा का 
आधार महाभारत” का सभापर्व' हे। अतः विकल्प “4? सही है। 
स्त्रोत- संस्कृतसाहित्य का इतिहास-उमाशङ्करशर्मा ऋषि, पेज 263 


(उ) श्रीमद्भगवद्गीता 
(0) दशावतार 


23. किस ग्रन्थ की गणना बृहत्त्रयी के अन्तर्गत नहीं है- 
(8) शिशुपालवधम्‌ 
(00) रघुवंशम्‌ 


(A) किरातार्जुनीयम्‌ 
(0) नैषधीयचरितम्‌ 
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व्याख्या- बृहत्त्रयी 

]. किरातार्जुनीयम्‌ 2. शिशुपालवधम्‌ 3. नैषधीयचरितम्‌ 
लघुत्रयी 

॥. रघुवंशम्‌ 2. कुमारसम्भवम्‌ 3. मेघदूतम्‌ 
गद्यबृहत्त्रयी 

।. वासवदत्ता 2. कादम्बरी 3. दशकुमारचरितम्‌ 

उपजीव्यग्रन्थत्रयी 
।. रामायणम्‌ 2. महाभारतम्‌ 3. भागवतपुराणम्‌ 
प्रस्थानत्रयी 
१. ब्रह्मसूत्र 2. उपनिषद्‌ 3. गीता 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि बृहत्रयी के 
अन्तर्गत रघुवंशम्‌’ नहीं आता। अतः विकल्प “)" सही है। 
स्त्रोत- संस्कृतसाहित्य का इतिहास-उमाशङ्करशर्मा ऋषि, पेज 208 


24. नीचे लिखे गये ग्रन्थों में कौन सा ग्रन्थ काव्यशास्त्र 
का नहीं है? 
(A) ध्वन्यालोक 


(B) सरस्वतीकण्ठाभरण 

(€) कविकर्णाभरण 

(D) कविकण्ठाभरण 

व्याख्या- 
काव्यशास्त्रीयग्रन्थ -ग्रन्थकार- विभाजन 
नाट्यशास्त्र - भरतमुनि - 36 अध्याय 
काव्यादर्श - दण्डी - 3 परिच्छेद, 660 श्लोक 
काव्यालङ्कार - भामह - 6 परिच्छेद, लगभग 400 श्लोक 
काव्यालङ्कारसारसंग्रह-उद्‌भट- 6 वर्ग, 79 कारिका 
काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति-वामन- 5 अधिकरण,2अध्याय 
काव्यालङ्कार-रुद्रट- ।6 वर्ग, 734 श्लोक 
ध्वन्यालोक-आनन्दवर्धन- 4 उद्योत, 7 कारिकायें 
काव्यमीमांसा-राजशेखर- 3 अध्याय/अवशिष्ट 5अध्याय 
अभिधावृत्तिमातृका-मुकुलभट्ट- ।5 कारिका 
दशरूपक-धनञ्जय/धनिक- 4 प्रकाश 
वक्रोक्तिजीवितम्‌-कुन्तक- 4 उन्मेष 
व्यक्तिविवेक-महिमभट्ट- 3 विमर्श (अध्याय) 
कविकण्ठाभरण-क्षेमेन्द्र- 55 कारिका 
सरस्वती कण्ठाभरण-भोजराज- 5 परिच्छेद 
काव्यप्रकाश-मम्मट- 0 उल्लास 
चन्द्रालोक-जयदेव- 0 मयूख 
साहित्यदर्पण-विश्वनाथ- 0 परिच्छेद 


संस्कृतगड्ठा, दारागञ्ज, प्रयागराज 


व्याख्यास्मि 


कुवलयानन्द-अप्पयदीक्षित 

चित्रमीमांसा-अप्पयदीक्षित 

रसगङ्गाधर-पण्डितराज जगन्नाथ- -4 आनन 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 'कर्णाभरण' ही 
ऐसा है जो काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है। 
अतः विकल्प `€? सही है। 

स्त्रोत- संस्कृतशास्त्र का इतिहास-बलदेव उपाध्याय, पेज 22,228 


5. निम्नलिखित में से जो न्यायसूत्रकार के मत में नहीं है? 
(A) अनुमान (8) उपमान 

(८) प्रत्यक्ष (D) परोक्ष 
व्याख्या- गोतम प्रणीत न्यायसूत्र में प्रमाणानि चत्वारि” से 
प्रमाणों का विवेचन प्राप्त होता है। 
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि। 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द यह चार प्रमाण स्वीकृत हैं। 
स्पष्टीकरण- इससे स्पष्ट होता है कि परोक्ष न्यायसूत्रकार 
गौतम के मत में प्रमाण नहीं है। अतः विकल्प 'D' सही है। 
स्त्रोत- तर्कभाषा - गजाननशास्तरी मुसलगाँवकर, पेज 59 


26. पञ्चतन्मात्राओं से उत्पत्ति होती है? 
(A) पञ्च प्राणों की (B) पञ्च मकारों की 
(€) पञ्च इन्द्रियों की (D) पञ्च उपचारों की 
ब्याख्या- आचार्य कपिल द्वारा प्रणीत सांख्यदर्शन का 
प्रकरण ग्रन्थ सांख्यकारिका है जो ईश्वरकृष्ण द्वारा रचित है। 
इसमें प्रकृति के द्वारा उतपन्न कार्यो का विवरण दिया गया है। 
मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्ती 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥(कारिका 3) 
मूल प्रकृति किसी का विकार अथवा कार्य नहीं है, महत्‌ 
इत्यादि सात तत्त्व कारण और कार्य दोनों हैं। सोलह तत्त्वों 
का समुदाय तो केवल कार्य ही है, पुरुष न कारण ही है और 
न कार्य ही। 

* सांख्यकारिका में पच्चीस तत्त्वों की चर्चा की गयी है उन सब 
तत्त्वों का मूल प्रकृति है जो तालिका द्वारा समझाया गया है - 

सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया 


ति 
महत्‌ (बुद्धि) 


अहङ्कार 


तामसिक अहङ्कार 
पाँच तन्मात्रा 
पाँच महाभूत 


सात्विक अहङ्कार 
5 ज्ञानेद्रियाँ 


5 कर्मेन्द्रियाँ 
| गन 


पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ-श्रोत्र,त्वक्‌ ,चक्षु ,रसना,प्राण 
पञ्च कर्मेन्द्रियाँ - वाक्‌,पाणि, पाद, पायु ,उपस्थ 
पञ्चतन्मात्राये - शब्द ,स्पर्श,रूप,रस,गन्ध 
पञ्चमहाभूत- आकाश,वायु, अग्नि, जल, पृथिवी 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मूलप्रकृति से महत्‌, 
महत्‌ से अहङ्कार, अहङ्कार से पञ्चतन्मात्रायें, पञ्चतन्मात्राओं से 
पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। 
नोट :- इस प्रश्न के चारों विकल्पों में “महाभूत” का विकल्प न 
होने के कारण यह प्रश्‍न विवाद की श्रेणी में है। अतः आयोग के 
द्वारा इस प्रश्‍न का उत्तर F माना गया है। 

स्त्रोत- सांख्यकारिका (का.-22)- राकेश शास्त्री, पेज 70 


27. विश्वपा शब्द के पञ्चमी एकवचन का रूप है? 


(A) विश्वपा (B) विश्वपः 

(९) विश्वपाः (D) विश्वपि 
व्याख्या- विश्वपा = संसार का रक्षक अजन्त पुल्लिङ्ग प्रकरण 
विभक्ति एकवचन द्रिवचन बहुवचन 
प्रथमा विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः 
द्वितीया विश्वपाम्‌ विश्वपौ विश्वपः 
तृतीया विश्वपा विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभिः 
चतुर्थी विश्वपे विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः 
पञ्चमी विश्वपः विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः 
षष्ठी विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम्‌ 
सप्तमी विश्वपि विश्वपोः विश्वपासु 
सम्बोधन हे विश्वपाः! हे विश्वपौ! हे विश्वपाः! 
इसी प्रकार सोमपा = सोम रस पीने वाला 
गोपा = गायों का रक्षक 
धूमपा = धुआँ (तमाखू) पीने वाला 
शङ्खध्मा = शंख बजाने वाला 


बलदा = बल देने वाला का रूप चलेगा। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि विश्वपा' शब्द के 
पञ्चमी एकवचन का रूप है -विश्वपः। अतः विकल्प 433” सही है। 
स्त्रोत- रूपचन्द्रिका - ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, पेज 07 
28. शिशुपालवध में ' हिरण्यगर्भाङ्गभूः' कहा गया है? 
(A) नारद को 
(B) श्रीकृष्ण को 


(ट) बलराम को 
(D) गर्ग को 
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व्याख्या- शिशुपालवधम्‌ में प्रयुक्त नाम 

नारद - हिरण्यगर्भाङ्गभूः, तपोनिधिः, धातुःसुतः 

श्रीकृष्ण - अच्युतः, देवकीसुतम्‌, आदिपूरुषः, पुराविदः, उपेन्द्रः, 
रथाङ्गपाणिः, शारङ्गिणः, कंसकृषः, हरिः, पुण्डरीकाक्षः। 


बलराम - शितिवासाः 

शिव - भूतिसितेन, पिनाकिनम्‌, शूलिनः, शम्भुना 
यम - परेतभर्तुः, कीनाशः 

इन्द्र - अहिद्विषः, महेन्द्रः, नमुचिद्विषा, कौशिकः, पुरन्दरः 


स्पष्टीकरण- हिरण्य-गर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः’ इस वर्णन से 
स्पष्ट है कि हिरण्यगर्भाङ्गभू:” पद से “नारद' का बोध हो रहा है। 
अतः विकल्प “4? सही है। 

स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌ (/7 )- तारिणीश झा, पेज 02 


29. ' अथवाऽनार्यः परदारव्यवहारः’ यह उक्ति है? 
(A) कण्व को 
(९) इन्द्र की 


(8) माधव्य की 

(0)) दुष्यन्त की 

व्याख्या- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ मे दुष्यन्त का कथन- 
“अथवाऽनार्यः परदारव्यवहारः ' (अभि.-7) परस्त्री के 
विषय में बात करना अशिष्टता है। 

() - 'स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया ' (अभि, - 
7/24) अन्धा आदमी शिर पर डाली हुई फूलों की माला 
को भी साँप समझकर फेंक देता है। 

() 'उदेति पूर्व कुसुमं ततः फलं घनोदयः प्राक्‌ तदनन्तरं 
पयः।' पहले फूल आते हैं, फिर फल होते हैं। पहले बादल 
आते हैं, तत्पश्चात्‌ वर्षा होती है। (अभि०7/30) 

() ' कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु सन्नद्धम्‌।' (अभि, / 
24) अंगों में फूल की तरह मनोहर यौवन व्याप्त है। 

(४) 'न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌' (अभि,/ 
26) कान्ति से देदीप्यमान्‌ तेज (विद्युत्‌) भूतल से उत्पन्न 
नहीं होता है। 

(४) “कामी स्वतां पश्यति’ (अभि,2/2) कामी व्यक्ति सर्वत्र 
अपनी ही बात देखता है। 

(रा) “ईदृग्‌ विनोदः कुतः' (अभि,2/5) इतना मनोरंजन और 
कहाँ? 


कण्व का कथन- 
(0) 'सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्‌' यह 
शकुन्तला पतिगृह को जा रही है, तुम सब अपनी स्वीकृति दो। 
(अभि०4/9) 
(४) ' अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः।' अब मैं इसकी 
और तेरी ओर से निश्चिन्त हो गया हुँ। (अभि०4/3) 
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() 'बनौकसो$पि सन्तो लौकिकज्ञा वयम्‌' (अभि,/4) 
वनवासी होते हुये भी हम लोग लौकिक व्यवहार को जानते हैं। 

(¡४) “शिवास्ते पन्थानः सन्ता' (अभिः4/27) तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। 

(५) 'अर्थो हि कन्या परकीय एव' (अभि,4/22) कन्या 
वस्तुतः पराई सम्पत्ति है। 

(५) “यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः।' (अभि. 4/ 
78) स्त्रियाँ गृहलक्ष्मी के पद पर अधिकृत होती हैं और 
इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं। 

माढव्य विदूषक का कथन- 

06) ' अरण्ये मया रुदितमासीत्‌।' (अभि-अङ्क2 ) मैंने अरण्य 
रोदन ही किया। 

(7) “गण्डस्योपरि पिण्डकः संवृत्तः।' (अभि, अङ्क 02) 
फोड़े पर फोड़ा हो गया है। 

(7) ' त्रिशङ्कुरिबान्तरा तिष्ठ' (अभि,-अङ्क 02) त्रिशङ्क की 
तरह बीच में लटके रहिये। 

(४) ' भवितव्यता खलु बलवती' (अभि,-अङ्क 6) होनहार 
प्रबल होती है। 

(४) “कदापि सत्पुरुषाः शोकवास्तव्या न भवन्ति? (अङ्क 
6) सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते 
(५) ' अवश्यमभाव्यचिन्तनीयः समागमो भवति? (अङ्क- 

06) अवश्यंभावी मिलन अचानक ही होता है। 

मातलि का कथन- 

0) 'अहो, उदाररमणीया पृथ्वी' (अभि,-7) अहो, यह 
पृथिवी कैसी विशाल मनोहर, दिख रही है। 

(8) 'उत्सर्पिणी खलु महतां प्रार्थना’ (अभिऽ-7) महात्माओं 
की इच्छा सदा ऊर्ध्वगामिनी होती है। 

पा) ' अस्ति कालनेमिप्रसूति्ुर्जयो नाम दानबगणः।' (अङ्क- 
07) कालनेमि के वंशज दुर्जय नामक राक्षसों का एक 
समुदाय है। 

(र) “ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फणां 
कुरुते।' (अभिञ7/3) अग्नि लकड़ियों को हिला देने से 
प्रज्वलित हो जाती है, साँप छेड़ने से फन को फैलाता है। 
इसी प्रकार मनुष्य भी प्रायः उत्तेजित होने पर अपने 
पराक्रम को प्राप्त होता है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'अथवाऽनार्यः 
परदारव्यवहारः? यह उक्ति दुष्यन्त की है। अतः विकल्प 
न)” सही है। 
स्त्रोत-अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (अङ्क-07)-कपिलदेव द्विवेदी, पेज 427 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


30. 'गुणः खलु अनुरागस्य कारणम्‌' यह उक्ति है? 
(A) चारुदत्त की (B) मैत्रेय की 
(C) शकार की (D) वसन्तसेना की 
व्याख्या- शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ दश अड्डों का प्रकरणग्रन्थ 
है जिसके नायक चारुदत्त और नायिका वसन्तसेना है। 
वसन्तसेना का कथन- 

(]) गुणः खलु अनुरागस्य कारणं न पुनर्बलात्कारः ( प्रथमोऽङ्क ) 

प्रेम तो गुण से होता है न कि बलात्कार से।' 

(॥) अपेयेषु तडागेषु बहुतरमुदकं भवति। (मृच्छ अङ्क-02) जिन 

तालाबों का पानी पीने योग्य नहीं होता, उसमें पानी अधिक होता है। 

(7) गणयामि नैव सर्व दयिताभिमुखेन हृदयेन। (04/33) 

हृदय से प्रियतम की ओर अभिमुख मैं (वसन्तसेना) इन सबकी 

परवाह नहीं करती हूँ। 

(र) गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः। (मृच्छः5/6) 
रमणोत्सुक रमणी प्रियतम के पास जाने में शीत या ताप की 
चिन्ता नहीं करती। 

()-पुरुषेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते, न पुनगेहेषु (अङ्क-0१ ) 
धरोहर तो किसी योग्य पुरुष के हाथ में रखी जाती है,न कि 
योग्य घर में। 

चारुदत्त के कथन- 

() अल्पक्लेशं मरणं दारिद्र्यमनन्तकं दुःखम्‌। (/]) 

यह दरिद्रता तो आजीवन दुःख भोगने को विवश कर देती है। 

(7) अहो निर्धनता सर्वापदामास्पदम्‌ (मृच्छ-/74) 

हाय, सारी विपत्तियों की जड़ यही दरिद्रता है। 

(7) शङ्कनीया हि लोकेऽस्मिन्‌ निष्प्रतापा दरिद्रता। (5/43) 

क्योंकि इस संसार में गरीबी सबके संदेह का घर है। 

(¡४) छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति। (मृच्छ, 9/26) 

आपत्ति के समय जरा सी भूल पाकर भी अनेक अनिष्ट एक साथ 

जुड़ जाते हैं। 

(४) अमौक्तिकमसौवर्णं ब्राह्मणानां विभूषणम्‌। 

देवतानां भागो येन प्रदीयते॥ (मृच्छ,।0/8) 

बिना मोती और सोने का यह जनेऊ ही ब्राह्मणों का असली 

आभूषण है। इससे देवताओं तथा पितरों का भाग दिया जाता है। 
मैत्रेय कथन- (7) आर्य चारुदत्तो दरिद्रः संस्कृतः, तत्‌ किं 
तस्य गुणैर्नालङ्कृता उज्जयिनी? 

आर्य चारुदत्त निर्धन हो गये हैं, फिर भी क्या यह नगरी 

उज्जयिनी उनके गुणों से विभूषित नहीं है? 

(7) ' अलं परकलत्रदर्शनशङ्कया' (मृच्छ-अङ्क,] ) 

परस्त्री समझकर सन्दिग्ध हो रहे हैं। 
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(77) “कामो वामः।' (मृच्छ अड्भ--5) काम सदा प्रतिकूल होता है। 
(9) “त्वया विना अहं प्राणान्‌ धारयामीति।' (मृच्छ अङ्क-!0) 
तुम्हारे बिना मैं जिन्दा नहीं रह सकता? 

शकार का कथन- 
(0) “मम वशमनुयाता रावणस्येव कुन्ती।' (मृच्छ,/27) मेरे 


ध्यातृ ध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयैकगोचरम्‌। 
निर्वातदीपबच्चित्तं समाधिरभिधीयते॥ 

जिस समय चित्त, ध्याता एवं ध्यान की प्रतीति का परित्याग 
करके एकमात्र ध्येय ब्रह्मतत््त की अनुभूति करता है, उसे 
समाधि कहते हैं। इस अवस्था में चित्त वायुरहित स्थान में 


वश में उसी तरह आ गयी हो जैसे रावण के वश में कुन्ती हो गयी 
थी। 

समन्तत उपास्थित एव राष्ट्यनन्धः 
तत्‌किमिदानीमशरणः शरणं व्रजामि?' (मृच्छ अङ्क ]0) 
सब ओर राजा आर्यक के ही आत्मीय दिखाई पड़ रहे हैं। 
तो उस विपत्ति में मैं किसकी शरण जाऊं। 
“नहि रत्नकुम्भसदूशोऽहं स्त्रियं व्यापादयामि।' (मृच्छ- 
अङ्क 0) मणि कलश सदृश मेरे जैसा सत्पुरुष क्या नारी- 
हत्या करता है? 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वक्तव्यों से स्पष्ट है कि “गुणः खलु 
अनुरागस्य कारणम्‌' को कहने वाली वसन्तसेना है। अतः 
विकल्प ८0? सही है। 
स्रोत- मृच्छकटिकम्‌ (प्रथमोऽङ्क)- रमाशङ्कर त्रिपाठी, पेज 65 


3]. निर्वात दीपवत्‌ चलत्व होता है? 


(५) सविकल्पक समाधि का (उ) सगुण ब्रह्म का 

(©) जीव का (D) निर्विकल्पक समाधि 
व्याख्या- सदानन्द योगीन्द्र प्रणीत वेदान्तसार में दो समाधि 
बतायी गयी हैं- सविकल्पक और निर्विकल्पक 
समाधिर्द्विविधः सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति। 
सविकल्पक समाधि- 

सविकल्पको नाम ज्ञातृज्ञानादिविकल्पलयानपेक्षयाद्वितीय- 
वस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्तेरवस्थानम्‌। 

ज्ञाता और ज्ञेय के भेद का लोप न होकर केवल अद्वितीय 
वस्तु के आकार से आकारित चित्तवृत्ति की स्थिति ही सविकल्पक 
समाधि है। 

निर्विकल्पक समाधि- 

निर्विकल्पकस्तु ज्ञातृज्ञानादिविकल्पलयापेक्षयाद्वितीयवस्तुनि 
तदाकाराकारितायाश्चित्वृत्तेरतितरामेकीभावेनावस्थानम्‌। 
किन्तु ज्ञाता एवं ज्ञेय के भेद का लोप होकर मात्र 
अद्वैतवस्तु ब्रह्म में तदाकार से आकारित चित्तवृत्ति का 
अत्यधिक एकीभाव से स्थित होना निर्विकल्पक समाधि है। 
निर्विकल्पक समाधि के विषय में पञ्चदशीकार कहते हैं- 


32. वेदान्तसार के अनुसार प्रयोजन नहीं है? 


रखे दीपक के समान पूर्णतया निश्चल हो जाता है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि "निर्वात दीपवत्‌ 
चलत्व' निर्विकल्पक समाधि होती है। अतः विकल्प “0? 
सही है। 

नोट :- उपर्युक्त प्रश्न में मुद्रण दोष होने के कारण आयोग 
ने इस प्रश्‍न के उत्तर को 7 माना है। 
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(B) अभ्युदयलाभ 
(©) पाण्डित्य सम्पादन 
(0) अआज्ञाननिवृत्ति और स्वस्वरूपानन्दावाप्ति 
व्याख्या- सदानन्द प्रणीत | चार अनुबन्धचतुष्टय 
अधिकारी, विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन बताये गये हैं। 
+.अधिकारी- 
अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाङ्गत्वेनापाततोऽधिगता- 
खिलवेदार्थोऽस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा साधनचतुष्टयसम्पन्नः 
प्रमाता। 
अधिकारी तो वस्तुतः वह जिज्ञासु प्रमाता है जिसने वेद- 
वेदाङ्गों का विधिपूर्वक अध्ययन करके सम्पूर्ण वेदों के 
अभिप्राय को भली प्रकार जान लिया है। इस जन्म में 
अथवा पूर्वजन्म में कामनाओं को पूर्ण करने वाले काम्य 
कर्म तथा शास्त्रों द्वारा निषेध किये गये कर्मों को छोड़ने के 
साथ-साथ नित्य नैमित्तिक, प्रायश्चित्त और उपासनाकर्मो के 
अनुष्ठान से सम्पूर्ण पापों से मुक्त, अत्यधिक निर्मल अन्तःकरण 
वाला होकर साधनचतुष्टय को अपना लिया है। 
2. विषय- विषय जीवब्रह्मैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं तत्रैव 
वेदान्तानां तात्पर्यात्‌ वेदान्त का प्रतिपाद्य विषय जीव और 
ब्रह्म की एकता है। शुद्धचैतन्य ही यहाँ प्रमा का विषय है। 
3. सम्बन्ध- सम्बन्धस्तु तदैक्यप्रमे यस्तु 
तत्रतिपादकोपनिषत्रमाणस्य च बोध्यबोधकभावः। 
ज्ञान के विषय उन जीव और ब्रह्म का ऐक्य एवं उनका 
प्रतिपादन करने वाले उपनिषद्‌ रूप प्रमाणवाक्यों का परस्पर 
बोध्यबोधकभाव सम्बन्ध है। 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


4. प्रयोजन- प्रयोजनं तु तदैक्यप्रमेयगताज्ञाननिवृत्तिः 
स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्च “तरति शोकमात्मवित्‌” इत्यादिश्रुतेः । 
जबकि उस जीव एवं ब्रह्म के ऐक्यविषयक ज्ञान के साथ 
आज्ञान की निवृत्तिपूर्वक अपने स्वरूप का परिचय होने से 
चरम आनन्द की प्राप्ति ही इस शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वेदान्तसार के 
अनुसार प्रयोजन दुःखनिवृत्ति, अभ्युदयलाभ, आज्ञाननिवृत्ति 
और स्वस्वरूपानन्दावाप्ति है। अतः विकल्प € सही है। 
स्त्रोत- वेदान्तसार - राकेश शास्त्री, पेज ।6,743,45 


(A) षोडशावयव 


(B) पञ्चदशावयव 
(0) एकादशावयव (0) सप्तदशावयव 
व्याख्या- सदानन्द 

ग्रन्थ है। वेदान्तसार में सत्रह (7) अवयव से लिङ्गशरीर 
बना है- 

सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि लिङ्गशरीराणि। सूक्ष्मशरीर 
(लिङ्गशरीर) में सत्रह अवयव होते हैं- 

जञनेन्द्रियपञ्चकं बुद्धिमनसी कर्मेन्द्रियपञ्चकं वायुपञ्चकं चेति। 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्चकर्मेन्द्रियाँ, पञ्चवायु, बुद्धि और-मन 
यह कुल सत्रह अवयव हैं जिससे सूक्ष्म शरीर का निर्माण 
हुआ है। 

ईश्वरकृष्ण प्रणीत सांख्यकारिका में सूक्ष्मशरीर अठारह अवयवों 
से मिलकर उत्पन्न होता है। 

पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्‌। 
संसरति निरूपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्‌॥ (सां का.-40) 
सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न सर्वत्र गति करने में सक्षम, प्रलय- 
काल पर्यन्त स्थायी रूप से बहने वाला, महत्‌ आदि से 
लेकर सूक्ष्म तन्मात्रापर्यन्त अठारह तत्त्वों से निर्मित, भोग- 
रहित, भावों से युक्त, लिङ्गशरीर संसार में गमनागमन करता है। 
अठारह तत्त्व इसप्रकार हैं- महत्‌, आहङ्कार,मन, पञ्च 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ, पञ्चतन्मात्रायें। 

सदानन्द योगीन्द्र द्वारा प्रणीत वेदान्तसार में पञ्चीकरण की 
प्रक्रिया मुख्य है- 

द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः। 
स्वस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात्पञ्च पञ्च ते॥ 

पञ्चीकृत महाभूतों को ही स्थूलभूत कहा जाता है। 
सर्वप्रथम समान दो भागों में विभाजित करके, प्रत्येक को 


34. विश्वनाथ के मतानुसार हास्य होता है? 


व्याख्यास्मि 


चार भागों में विभाजित करके, अपने-अपने अंश को 

छोड़कर अन्य भूतों के अर्धांश के साथ जोड़ने से वे पाँच 

(सूक्ष्मभूत) पाँच (स्थूलभूत) हो जाते हैं। 

षोडश- प्रकृतेर्महाँस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः। 

तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि॥ 
(सा.का.-22) 

मूल प्रकृति से महत्‌ (उत्पन्न होता है), उस महत्‌ से अहङ्कार 

और उस अहङ्कार से सोलह पदार्थो का समूह प्रकट होता है। 

उसी सोलह के समूह में से पाँच तन्मात्राओं से पञ्चमहाभूत 

उत्पन्न होते हैं। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वेदान्तसार के 

सूक्ष्म या लिङ्गशरीर में “सप्तदशावयव” होते हैं। 

अतः विकल्प “0? सही है। 
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(A) द्विविध (उ) त्रिविध 

(ट) चतुर्विध (D) षड्विध 

व्याख्या- -> आचार्य विश्वनाथ के अनुसार हास्य रस 

के छः भेद- 

4. स्मित 2. हसित 3. विहसित 

5. अपहसित 6. अतिहसित 
हास्य भेद 


4, अवहसित 


(॥) स्मित (2) हसित- उच्च श्रेणी 
(3) विहसित (4) अवहसित- मध्यम श्रेणी 
(5) अपहसित (6)अतिहसित- निम्न श्रेणी 


शृङ्गार रस- शृङ्गं हि मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुकः 

उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः शृङ्गार इष्यते॥ (सा.द.3/83) 

कामदेव के उद्भेद को शृङ्ग कहते हैं, उसकी उत्पत्ति का 

कारण,अधिकांश उत्तम प्रकृति से युक्त रस शृङ्गार कहलाता है। 

श्रुङ्खार के भेद- (7) संभोग (7) विप्रलम्भ 

विप्रलम्भ शृङ्गार के भेद- ()पूर्वराग ()मान,(777) प्रवास, 

(४) करुण 

वीररस का लक्षण- 

उत्तमप्रकृतिर्वीर उत्साहस्थायिभावकः। 

महेन्द्रदैवतो हेमवर्णोऽयं समुदाहृतः॥ (सा.द. 3/232) 

उत्तम पात्र (रामादि) में आश्रित वीररस होता है। इसका 

स्थायीभाव उत्साह, देवता महेन्द्र और रंग सुवर्ण होता है। 

स च दानधर्मयुद्धै्दयया च समन्वितश्चतुर्धा स्यात्‌ 
(सा.द.3/234) 


वीररस के भेद- ॥. दानवीर 2. धर्मवीर 3. दयावीर 4. 
युद्धवीर 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हास्य के छः 
भेद होते हैं। अतः विकल्प ०)” सही है। 
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35. व्यायोग में नायक होता है? 


(B) धीरोदात्त 


(A) धीरप्रशान्त 

(0) धीरोद्धत (D) धीरललित 

व्याख्या- => नायक का लक्षण- 

त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयौवनोत्साही। 

दक्षोऽनुरक्तलो कस्तेजोवैदग्ध्यशीलवान्नेता॥ 
(सा.द.3/30) 

दाता, कृतज्ञ, पण्डित, कुलीन, लक्ष्मीवान्‌ लोगों के अनुराग 

का पात्र, रूप, यौवन और उत्साह से युक्त, तेजस्वी, चतुर 

और सुशील पुरुष काव्यो में नायक होता है। 

नायक के भेद- 

धीरोदात्तो धीरोद्धतस्तथा धीरललितश्च। 

धीरप्रशान्त इत्ययमुक्तः प्रथमश्चतुर्भदः॥ 

(सा.द. | 3/34) 
धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित तथा धीरप्रशान्त' ये-नायक 
के प्रथम चार भेद हैं। 
धीरोदात्त का लक्षण- 
अविकत्थनः क्षमावानतिगम्थीरो महासत्त्वः। 
स्थेयान्निगूढमानो धीरोदात्तो दृढव्रतः कथितः॥ 

(सा.द.3/32) 
अविकत्थन अर्थात्‌ अपनी प्रशंसा न करने वाला, क्षमायुक्त, 
अतिगम्भीर स्वभाव वाला, महासत्त्व अर्थात्‌ हर्ष, शोकादि से 
अपने स्वभाव को नहीं बदलने वाला, स्थिर प्रकृति, विनय 
से प्रच्छन्न गर्व रखने वाला और दृढ़व्रत अपनी बात का 
पक्का और आन का पूरा पुरुष धीरोदात्त कहलाता है। 
धीरोदात्त नायक का उदाहरण- 
नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌। 
प्रख्यातवंशो राजर्घिर्थीरोदात्तः प्रतापवान्‌।। (6-9) 
नाटक में धीरोदात्त नायक होता है।अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में 
राजा दुष्यन्त और उत्तररामचरितम्‌ में राजा राम धीरोदात्त 
नायक हैं। 
धीरोद्धत-मायापरः प्रचण्डश्चपलोऽहंकारदर्पभूयिष्ठः। (3/33) 
मायावी, प्रचण्ड, घमण्डी, शूर, अपनी तारीफ करने वाला 


. “अर्थ सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः'' यह 
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धीरोद्धत नायक कहलाता है। जैसे- भीमसेन 

' ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः स्वल्पस्त्रीजनसंयुतः 
भवेद्धीरोद्धतश्च सः।' (सा.द.-6/233) 

व्यायोग में नायक प्रख्यात धीरोद्धत राजर्षि अथवा दिव्य 
पुरुष होता है। उदाहरण- सौगन्धिकाहरण (व्यायोग) 
धीरप्रशान्त- सामान्यग॒णै्भयान्द्रिजादिको धीरशान्तः स्यात्‌। (३/34) 
सामान्य गुणों से युक्त ब्राह्मणादिक 'धीरप्रशान्त' कहलाता है। 
जैसे- मृच्छकटिक का नायक चारुदत्त, मालतीमाधव में 
माधव। 

भवेत्प्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितम्‌ 
सापायधर्मकामार्थपरो धीरप्रशान्तकः। (सा.द.-224-225) 
प्रकरण में कथा लौकिक, कविकल्पित होती है। इसका 
नायक विध्नपूर्ण धर्म, अर्थ, काम में तत्पर धीरप्रशान्त होता है। 
धीरललित- निश्चिन्तो मृदुरनिशं कलापरो धीरललितः 
स्यात्‌। (3/34 ) 

निश्चिन्त, अति कोमल स्वभाव, सदा नृत्य गीतादि कलाओं 
में प्रसक्त नायक धीरललित कहलाता है। 

उदाहरण- रत्नावली का नायक-उदयन 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि व्यायोग का 
नायक धीरोद्धत होता है। अतः विकल्प “€” सही है। 
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लक्षण है? 
(A) अनुप्रास का (B) यमक का 
(ट) श्लेष का (D) उपमा का 


व्याख्या- यमक का लक्षण- आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश 
के नवें उल्लास में यमक का लक्षण करते हैं- 

अर्थे सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिःयमकम्‌। 
अर्थ होने पर भिन्नार्थक वर्णो की उसी क्रम से पुनः 
श्रवण (पुनरावृत्ति) यमक नामक शब्दालङ्कार कहलाता है। 
सन्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम्‌। 
सन्नारीभरणोऽमायस्ततस्त्वं पृथिवीं जय॥ 

सती नारियों का भरण करने वाली जो उमा अर्थात्‌ पार्वती 
उसको प्राप्त करने वाले विधुशेखर शिव की आराधना करके 
शत्रुओं के हाथियों का विनाश करने वाले युद्ध के प्रवर्तक 
होकर उस शिव की आराधना से छल-कपट रहित आप 
पृथिवी का विजय करें। 

साहित्यदर्पण के अनुसार यमक का लक्षण- 
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सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः। 
क्रमेणतेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। (सा.द.]0/8) 
उदाहरण- नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपराग-परागत- 
पंकजम्‌। 
मृदुलतान्त-लतान्तमलोकयत्स सुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः । । 
जिसमें पलाशों (ढालों) का वन नवीन पलाशों से युक्त हो 
गया है और कमल बढ़े हुए पराग से परागत हो गये हैं एवं 
लतान्त जिसमें मृदुल (कोमल) और तान्त (विस्तृत, झुके 
हुए) हो गए हैं। पुष्पों की अधिकता से सुरभि उस सुरभि 
(वसन्त ऋतु) को श्रीकृष्ण ने रैवतक पर्वत पर देखा। 
स्पष्टीकरण- “पलाश पलाश' और सुरभिं सुरभिं इसमें दोनों 
पद सार्थक है! लतान्त, लतान्त में पहला निरर्थक है। क्योंकि 
इस लतान्त में 'ल' मृदुल शब्द से मिला हे। पराग, पराग में 
दूसरा पराग निरर्थक है, क्‍योंकि इसमें गत शब्द का 'ग' 
मिलाया गया है। 
अनुप्रास- वर्णसाम्यमनुप्रासः (का.प्र.9/03) 
अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌। (सा.द्‌^073) 
वर्णों की समानता अनुप्रास है। 
उदाहरण- ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुः शशी । 
दध्रे कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम्‌।। 
यहाँ न्द-न्द, म-म, ण्ड-ण्ड, की बार-बार आवृत्ति होने से 
अनुप्रास है। 
श्लेष- वाच्यभेदेन भिन्ना यद्‌ युगपद्भाषणस्पृशः। 
श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषोऽसावक्षरादिभिरष्टधा॥ 
(का.प्र.१/8) 
श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। (सा.द.।0/77) 
यथा- पृथुकार्ततस्वरपात्रं भूषितनिःशेषपरिजनं देव। 
विलसत्करेणु गहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌।। 

(का. प्र.१/37) 
हे राजन्‌! इस समय हम दोनों का घर ( । ) पृथुकार्त्तस्वरपात्रं 
(।)बच्चों के रोने का स्थान तथा (।।)बड़े-बड़े सोने के पात्रों 
से युक्त (2 ) भूषितनिःशेषपरिजन (|) परथिवी पर 
लोटते हुये परिजनों वाला तथा (||) अलङ्कृत परिजनों 
वाला ( 3 ) विलसत्करेणुगहनम्‌ (।) चूहों की मिट्टी से 
भरा हुआ तथा (|) झुमती हुई हथिनियों से भरा हुआ होने 
से एक समान हो रहा है। 
उपमा- साधर्म्यमुपमा भेदे (का.प्र. 0/24) 
साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक्य उपमा द्योः 


. 'द्वियमुनम्‌' में समास है? 


व्याख्यास्मि 


भेद होने पर उनका साधर्म्य उपमा कहलाता है। (सा.द./।4) 
उदाहरण- चकितहरिणलोललोचनायाः क्रुधि तरुणारुणतार- 
हारिकान्तिः सरसिजमिदमाननं च तस्याः सममिति चेतसि 
सम्मदं विधत्ते । 

स्पष्टीकरण- इसमें सरसिज’ उपमान है,आनन' उपमेय 
है,अरुण के समान 'कान्तिमत्त्व' साधारणधर्म और “समम्‌ यह 
उपमानवाचक शब्द है, 'सम' के साथ समास न होने से 
वाक्यगा श्रौती उपमा है। अतः विकल्प 'B' सही है। 
स्त्रोत- काव्यप्रकाश - आचार्य विश्वेश्वर, पेज 409 


37. संस्कृत भाषा में निम्नलिखित में से दीर्घ नहीं होता है? 


(A) ऋकार का (B) अकार का 

(0) इकार का (D) लकार का 
व्याख्या- -> अइ उ ऋ इन वर्णों के 8 प्रभेद होते हैं। 
अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादशभेदात्‌। 

ल॒ वर्ण के 2 प्रभेद होते हैं क्योंकि इसका (ल का) दीर्घ 
नहीं होता है। “लृवर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्‌' 

एच्‌ अर्थात्‌ ए,ओ, ऐ, तथा औ में से प्रत्येक के 2 भेद 
होते हैं, क्योंकि इनका हृस्व नहीं होता।'एचामपि द्वादश तेषां 


हृस्वाभावात्‌ ' 
वर्ण भेद 
अइउक्र 38 भेद (हृस्व, दीर्घ, प्लुत) 


ल्ल ॥2 भेद (हृस्व, प्लुत) 
ए, ओ, ऐ, औ 42 भेद (दीर्घ, प्लुत) 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि लकार का 
दीर्घ नहीं होता। लवर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्‌।' 
अतः विकल्प “८” सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी - आद्यप्रसाद मिश्र, पेज 20-2] 


(^) द्विगु 
(ट) अव्ययीभाव (D) तत्पुरुष 
व्याख्या- सूत्र- नदीभिश्च-सूत्र से अव्ययीभाव समास 
नदीभिश्च सूत्र से - संख्यावाची द्रि ओस्‌ सुबन्त का नदी 
विशेष के वाचक यमुना ओस्‌ सुबन्त के साथ अव्ययीभाव 
समास हुआ। 

प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌ -सूत्र से द्रि ओस्‌ की 
उपसर्जन संज्ञा हुई और 

उपसर्जनं पूर्वम्‌ - सूत्र से पूर्व निपात होकर द्वि ओस्‌ 
यमुना ओस्‌ बना। 


(उ) इन्द्र 
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कृत्तद्धितसमासाश्च - सूत्र से द्वि ओस्‌ यमुना ओस्‌ की उदाहरण- 

प्रातिपदिक संज्ञा हुई। कृष्णश्रितः - कृष्णं श्रितः 

सुपोधातुप्रातिपदिकयोः- सूत्र से सुप्‌ दोनों ओस्‌ का कूपपतितः - कृपं पतितः 

लोप होकर ड्वियमुना बना। ग्रामगतः - ग्रामं गतः 

अव्ययीभावश्च (2.4.8)- सूत्र से द्वियमुना की नपुंसकलिङ्ग सुखप्राप्तः - सुखं प्राप्तः 

संज्ञा हुई और स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि अव्ययीभाव 
हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य- सूत्र से नपुंसकलिङ्ग समास का उदाहरण द्वियमुनम्‌ है। अतः विकल्प € सही है। 
द्वियमुना को हृस्व करके द्वियमुन किया। स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी - आद्याप्रसाद मिश्र, पेज 57 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ - सूत्र से प्रथमा विभक्ति एकवचन , पक्वः में प्रत्यय है? 

की विवक्षा में सु की प्राप्ति होकर द्वियमुन सु बना। (^) क्त 

अव्ययीभावश्च (7..47)- सूत्र से अव्यय संज्ञा हुई और (0) घञ्‌ 

अव्ययादाप्सुपः- सूत्र से सुप्‌ का लोप प्राप्त हुआ व्याख्या- 

नाव्ययीभावादतोऽमत्वपञ्चम्याः- सूत्र से सु के लोप > क्तक्तवतू निष्ठा (..26)- क्त और क्तवतु प्रत्यय निष्ठा 
का निषेध हुआ और सु के स्थान पर अम्‌ आदेश होकर संज्ञक होते हैं। 

द्वियमुन + अम्‌ बना। अमिपूर्वः- सूत्र से पूर्वरूप एकादेश , ¬` > निष्ठा (3.2.02)- सूत्र से क्त और क्तवतु प्रत्यय भूतकाल 
होकर द्वियमुनम्‌ बना। अर्थ में सभी धातुओं से लगाये जाते हैं। 

द्विगु समास-इसका सूत्र है- संख्यापूर्वो द्विगुः (27.52) `> कत और क्तवतु प्रत्ययों से बने पदों का तीनों लिङ्गं में रूप 
'तद्द्रितार्थोत्तरपदसमाहारे च' सूत्र द्वारा तद्धितार्थ के चलता है। 

विषय में उत्तरपद परे होने पर या समाहार अर्थ में जो तीने प्च क्त = लिशक्वतद्धिते' सूत्र से आदि क्‌ की इत्सज्ञा 
प्रकार का समास कहा गया है उस समास में संख्यावाची और 'तस्य लोपः? से लोप 

पूर्वपद हो तो वह समास द्विगुसंज्ञक होता है। पच्‌ + त = “पचो वः सूत्र से निष्ठा के तकार को वकार 
जैसे- आदेश होकर 

पञ्चगवम्‌ - पञ्चानां गवां समाहारः पच्‌ + व = अब प्रकृत वत्व के त्रिपादी में परत्वेन असिद्ध 
पञ्चपात्रम्‌ - पञ्चानां पात्राणां समाहारः होने के कारण झल्‌ वर्ण (त्‌) के परे होने से “चोः कुः' सूत्र 
त्रिभुवनम्‌ - त्रयाणां भुवनानां समाहारः द्वारा पच्‌ के चकार को कुत्व ककार करने पर विभक्ति 
चतुर्युगम्‌ - चतुर्णा युगानां समाहारः “पक्वः? प्रयोग सिद्ध होता है। 

इन्द्र समास- सूत्र- चार्थे इन्द्रः (2.2.29) > क्त प्रत्यय में क्‌ की 'लशक्वतद्धिते' सूत्र से इत्संज्ञा तस्य 
च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबन्त परस्पर विकल्प से लोपः’ से लोप होकर त शेष बचता है। 

समास को प्राप्त होते हैं और वह समास द्रन्द्रसंज्ञक होता है। * यह प्रत्यय भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। 
उदाहरण-  _ चततप्रतययान्त पदो कीसूची २ 
हरिहरौ - हरिश्च हरश्च धातु+प्रत्यय पु. स्त्री. नपुं | 
पाणिपादम्‌ - पाणी च पादौ च पठ्‌ + क्त पठितः पठिता पठितम्‌ 
पितरौ - माता च पिता च प्रच्छ + क्त पृष्टः पृष्टा पृष्टम्‌ 

द्वादश - द्वरौच दशच नश्‌ + क्त नष्टः नष्टा नष्टम्‌ 
तत्पुरुष समास- द्वितीया तत्पुरुष समास का विधान करने शक्‌ + क्त शक्तः शक्ता शक्तम्‌ 

वाला सूत्र द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्ताऽपन्नैः प्रविश्‌ + क्त प्रविष्टः परविष्टा प्रविष्टम्‌ 
(2..23) द्वितीयान्त सुबन्त श्रित आदि प्रकृति वाले सुबन्तों पा + क्त पीतः पीता पीतम्‌ 


के साथ विकल्प से समास होता हैं। पच्‌ + क्त पक्वः पक्वा पक्वम्‌ 
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इषू + क्त ष्टः इष्टा इष्टम्‌ 
गृ + क्त गीर्णः गीर्णा मीर्णम्‌ 
छिद्‌ + क्त छिन्नः छिन्ना छिन्नम्‌ 
दह्‌ + क्त दग्धः दग्धा दग्धम्‌ 
दा + क्त दत्तः दत्ता दत्तम्‌ 
Ei] Sn ढ्ग्या इ 
दृश्‌ + वत दृष्टः दृष्टा द्श्म्‌ 
धा + क्त हितः हिता हितम्‌ 
नम्‌ + क्त नतः नता नतम्‌ 
ब्रू + क्त उक्तः उक्ता उक्तम्‌ 
भञ्ज्‌ + क्त भुक्तः भुक्ता भुक्तम्‌ 
मुच्‌ + क्त मुक्तः मुक्ता मुक्तम्‌ 
यज्‌ + क्त दष्टः इष्टा इष्टम्‌ 
लभ्‌ + क्त लब्धः लब्धा लब्धम्‌ 
वच्‌ + क्त उक्तः उक्ता उक्तम्‌ 
शुष्‌ + क्त शुष्कः शुष्का शुष्कम्‌ 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि पच्‌ + क्त.के योग 
से पक्वः बनेगा। अतः विकल्प 4 सही है। 
स्त्रोत- रचनानुवादकौमुदी - कपिलदेव द्विवेदी, पेज 20॥; 202 


40. “वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि’ यह सुभाषित है? 
(A) रघुवंशम्‌ में (B) उत्तररामचरितम्‌ में 
(0) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में (0) वेणीसंहारम्‌ में 
व्याख्या- उत्तररामचरितम्‌- महाकवि भवभूति द्वारा विरचित 
उत्तररामचरितम्‌ के द्वितीय अङ्क में वासन्ती कहती है- 
वञ्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति॥ (2/7) 
वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल महापुरुषों के चित्त 
को कौन जान सकता है? 
अन्य सूक्तियाँ- 
=> लक्ष्मण का कथन राम से- अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति 
वञ्रस्य हृदयम्‌। (/28) 
निर्जन जनस्थान में खिन्न चित्त आपके चरितों से पत्थर भी 
रो पड़ा था और वज्र का भी हृदय फट गया था। 
=> तमसा का कथन है-प्रसवः खलु प्रकर्षपर्यन्तः स्नेहस्य। 
सन्तान वस्तुतः प्रेम की चरम सीमा होती है। 
> महाकवि कालिदास प्रणीत रघुबंश महाकाव्य के द्वितीय 
सर्ग में गो सेवा व्रत के सन्दर्भ में कहा गया है- 
स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः (2/4) 


मनु के वंश में उत्पन्न राजा लोग अपने ही पराक्रम से 
आत्मरक्षा कर लेते थे। 
अन्य सूक्तियाँ- 
छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ (2/6) राजा दिलीप ने 
नन्दिनी गाय की छाया की भाँति अनुसरण किया। 
धेनुर्दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या (2/20)- सुदक्षिणा और 
दिलीप के बीच में दिन और रात्रि के मध्य में स्थित 
(नन्दिनी) सन्ध्याकाल की भाँति सुशोभित हुई। 
“सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहुः' (2/58)- सम्बन्ध (मैत्री) 
तो बातचीत से उत्पन्न हुआ करते हैं। ऐसा लोग कहते हैं। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ - महाकवि कालिदास द्वारा रचित 
प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ है। इसके नायक 
दुष्यन्त और नायिका शकुन्तला है। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के 
चतुर्थ अङ्क में शिष्य कहता है- 
इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य 
दुःखानि नूनमतिमात्रसुठुः सहानि। (4/3) 
वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुःख 
अत्यन्त असह्य होते हैं। 
शारद्वत का कथन है- 
“उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी (5/26)- पत्नी 
पर (पति) की सब प्रकार की प्रभुता स्वीकार की गयी है। 
अनसूया का कथन- 'गुर्वपि विरहदुःखमाशाबन्धः 
साहयति।' (4/6)- आशा का बन्धन विरह के कठोर 
दुःख को भी सहन करा देता है। 
बेणीसंहारम्‌- भट्टनारायण प्रणीत वेणीसंहार नाटक है। 
वेणीसंहार के द्वितीयाङ्क में राजा कहता है कि- 'अहो 
मुग्धत्वमबलानाम्‌। अबलाओं की मूर्खता धन्य है। 
कर्ण का कथन- 'दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु 
पौरुषम्‌।' (३/7) 
कुल में जन्म होना भाग्य के अधीन होता है परन्तु पौरुष तो 
मुझ पर ही निर्भर है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वज्रादपि 
कठोराणि....यह सूक्ति उत्तररामचरितम्‌ से उदधृत है। 
अतः विकल्प } सही है। 
स्त्रोत- उत्तररामचरितम्‌ (2/7)- आनन्दस्वरूप, पेज 769 


4]. “ गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः'' यह 
सूक्ति किस ग्रन्थ में है? 

(4) उत्तररामचरितम्‌ में 

(3) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में 

(ट) मृच्छकटिकम्‌ में 

(D) मालविकाग्निमित्रम्‌ में 

व्याख्या- उत्तररामचरितम्‌ के चतुर्थ अङ्क में अरुन्धती का 

कथन है- शिशुर्वा शिष्या वा यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा 

विशुद्धेरुत्कर्षस्त्वयि तु मम भक्तिं दृढयति। 

शिशुत्वं स्त्रैणं वा भवतु ननु वन्द्यासि जगतां 

गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च बयः॥ 
(उत्तर.4/7) 

गुणवानों में गुण ही पूजा के योग्य होते हैं, न कोई चिह्न- 

विशेष और न आयु। 

उत्तररामचरितम्‌ की अन्य सूक्तियाँ- अरुन्धती का कथन 

दशरथ से- 

पुरन्धीणां चित्तं कुसुमसुकुमारं हि भवति। (4/72) 

कुलीन स्त्रियों का चित्त फूल के समान कोमल होता हैं। 

वनदेवता तापसी से कहती है- 

> सतां सद्भिः सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति। (2/7) 

सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। 

> तापसी वनदेवता से कहती है- 

रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते। (2/2) 

एक सा प्रेम वाला, निश्छल और विशुद्ध सज्जनों का चरित 

(सदा) विजय को प्राप्त होता है। 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- प्रियंवदा अनसूया से कहती है- 

तादूशा आकृतिविशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति। 

सुन्दर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती हैं। 

मृच्छकटिकम्‌- वसन्तसेना शकार से कहती है- 

गुणः खल्वनुरागस्य कारणम्‌ न पुनर्बलात्कारः। 

गुण ही अनुराग का कारण होता है, न कि बलात्कार। 

मालविकाग्निमित्रम्‌- कालिदास मालविकाग्निमित्रम्‌ में 

कहते हैं- पुराणमित्येव न साधु सर्वम्‌ (7/2) 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि “गुणाः पूजास्थानं’ 

यह सूक्ति उत्तररामचरितम्‌ से ली गयी है। अतः विकल्प 4 

सही है। 


स्त्रोत- उत्तररामचरितम्‌ (4/7)- आनन्दस्वरूप, पेज 347 
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(A) मयूरभट्ट 


(B) बाणभट्ट 


(८) रामानुजाचार्य (D) भर्तृहरि 

व्याख्या- 

लेखक ग्रन्थ 

बाणभट्ट - चण्डीशतक, कादम्बरी, हर्षचरित, मुकुटताडितक, 
पार्वती-परिणय। 


मयूरभट्ट - सूर्यशतकम्‌ 

रामानुजाचार्य - श्रीभाष्य 

भर्तृहरि - नीतिशतकम्‌, श्ङ्गारशतकम्‌, वैराग्यशतकम्‌ 

वाक्यपदीयम्‌ | 

हर्ष -प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानन्द 

त्रिविक्रमभट्ट - नलचम्पू, मदालसाचम्पू 

गुणाढ्य - बृहत्कथा 

भवभूति - उत्तररामचरितम्‌,मालतीमाधवम्‌, महावीरचरितम्‌। 
स्यष्टीकरण- उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 'चण्डीशतक' 
बाणभट्ट की रचना है। अतः विकल्प “उ” सही है। 
स्त्रोत - संस्कृत साहित्य का इतिहास-उमाशंकर शर्मा ऋषि, पेज 395 
43. एक मात्र वर्ण ''दकार' का प्रयोग करते हुए जिस 

महाकवि ने पद्य निर्मित किया है, वे है- 
(A) कालिदास (8) माघ 
(C) भारवि (D) भवभूति 
व्याख्या- बृहत्रयी का द्वितीय काव्य अपनी विशिष्ट काव्य 
शैली के लिए प्रख्यात शिशुपालवध” है। संस्कृत साहित्य में 
बृहत्रयी किरातार्जुनीयम्‌, शिशुपालवधम्‌ तथा नैषधीयचरितम्‌ 
का बड़ा आदर है। शिशुपालवध के कर्ता का नाम माघ है। 
माघ के दादा का नाम सुप्रभदेव था। वे वर्मलात, नामक राजा 
जो गुजरात के किसी प्रदेश का शासक था, उसके प्रधानमन्त्री 
थे। माघ के पिता का नाम दत्तक (सर्वाश्रय) था। ये बड़े 
विद्वान्‌ तथा दानी थे। माघ का जन्म भीनमाल में हुआ था। 
माघ का समय सातवीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। 
इनका एकमात्र महाकाव्य “शिशुपालवध” ही है। शिशुपालवध 
के अन्त में कविवंशवर्णन दिया गया है- 
सर्वाधिकारी सुकृताधिकारी 
श्रीवर्मलाख्य तस्य बभूव राज्ञः। 
असक्तदृष्टिर्विरजाः सदैव 
देवोऽपरः सुप्रभदेवनामा॥ 
शिशुपालबधम्‌- यह माघकवि की एकमात्र कृति 20 
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सर्गों के महाकाव्य के रूप में है। पाँच पद्य कवि वंश 
वर्णन के हैं उन्हें जोड़कर माघ की रचना 650 पद्यों की है। 
एक मात्र वर्ण दकार का प्रयोग करते हुए महाकवि माड ने 
यह पद्य निर्मित किया है 
दाददो दुद्ददुद्दादी दाददो दूददीददोः। 
दुददादं दददे दुददे ददाददददोऽददः॥ ( 9/4 ) 
भारवि- 'किरातार्जुनीयम्‌' महाकाव्य के रचयिता के रूप में 
संस्कृत महाकाव्यों के इतिहास में भारवि विख्यात हैं। इन्होंने 
महाकाव्य के लेखन में विचित्रमार्ग का प्रवर्तन किया जिसमें 
भावपक्ष की अपेक्षा कलापक्ष पर ही अधिक बल रहता है। 
भारवि दण्डी के प्रपितामह थे और उनका वास्तविक नाम 
दामोदर था। भारवि के पिता का नाम श्रीधर या नारायणस्वामी 
था। दण्डी दामोदर (भारवि) के प्रपौत्र थे। 
किरातार्जुनीय- यह भारवि की एकमात्र उपलब्ध कृति है। 
इस महाकाव्य में 8 सर्ग हैं। इसका कथानक महाभारत के 
वनपर्व के कुछ अध्यायों पर आश्रित है। इसीलिए इसका 
शीर्षक है- किरातार्जुनीयम्‌। किरातः (किरातवेशधारी शिवः) 
च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ (द्वन्द्व समास)। इस महाकाव्य के 

=> नायक अर्जुन धीरोदात्त कोटि के हैं, इसमें वीररस प्रमुख है, 
शृङ्गार रस अङ्ग के रूप में है। इस महाकाव्य पर मल्लिनाथ 
ने घण्टापथ नामक टीका लिखी है, 5बें सर्ग पर दुर्विनीत 
ने भारवि के काल में ही टीका लिखी थी। 

=> यहाँ एकाक्षर केवल एक नकार व्यञ्जन का प्रयोग करने 
वाले पद्य का उदाहरण दिया जा रहा हे- 
न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु। 
नुन्नोऽनुन्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्ननुन्ननुत्‌॥ ( ।5/4 ) 

नानाननाः - हे अनेक मुखवाले सैनिकों 

ऊननुन्नः - निष्कृष्ट व्यक्ति के द्वारा आहत पुरुष 

(ना नू) - वस्तुतः पुरुष नहीं है। 

नुन्नोनः - जिससे न्यूनता को नष्ट कर दिया है 

ना ननु अना - पुरुष वस्तुतः पुरुष से भिन्न अर्थात्‌ देवता है। 

न- नुन्नेनः - जिसका स्वामी अनाहत या अक्षत है वह 

नुन्नः अनुन्नः - आहत होने पर भी आहत नहीं है। 

नुन्न नुन्ननुत्‌ - अत्यधिक आहत व्यक्ति को क्षति पहुँचाने वाला 

न अनेनाः - अपराध-मुक्त नहीं हो सकता 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि एकमात्र वर्ण दकार का 

प्रयोग करने वाले महाकवि माघ हैं। अतः विकल्प “8? सही है। 

स्त्रोत- शिशुपालवधम्‌ (।9/74)- हरगोविन्द शास्त्री, पेज 894 


(A) सोमतीर्थं 


(C) कण्वाश्रम 


(उ) शचीतीर्थ 
(D) प्रभासतीर्थं 


व्याख्या- कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक 
के प्रथम अङ्क में वैखानस द्वारा कण्व के सोमतीर्थ जाने के 
विषय में दुष्यन्त को बताया जा रहा है- 
वैखानस- 
इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलामतिथिसत्काराय 
नियुज्य दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः॥ 
तापस- (कण्व) अभी अपनी पुत्री शकुन्तला को अतिथि- 
सत्कार के कार्य में नियुक्त करके उसके प्रतिकूल भाग्य को 
शान्त करने के लिए सोमतीर्थ गए हैं। 
=> शचीतीर्थ- गौतमी- नूनं ते शक्रावताराभ्यन्तरे शचीतीर्थसलिलं 
वन्दनायाः प्रभ्रष्टमङ्गलीयकम्‌। 
अवश्य ही शक्रावतार तीर्थ में शचीतीर्थ के जल की वन्दना 
करते समय तेरी (शकुन्तला की) अंगूठी गिर गई है। 
=ॐकण्वाश्रम- एष खलु कण्वस्य कुलपतेरनुमालिनीतीरमाश्रमो 
दृश्यते। 
बैखानस कहता है राजा दुष्यन्त से- यह सामने मालिनी नदी 
के किनारे कुलपति कण्व का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि शकुन्तला की 
अँगूठी शचीतीर्थ में गिर गयी थी। अतः विकल्प “33 
सही है। 


स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ - कपिलदेव द्विवेदी, पेज 283 


(A) सभापर्व (B) भीष्मपर्व 
(0) वनपर्व (D) द्रोणपर्व 
व्याख्या- 
ग्रन्थ ग्रन्थकार उपजीव्य ग्रन्थ 
नलचम्पू - त्रिविक्रमभट्ट - महाभारत का वनपर्व 


- महाभारत का वनपर्व 
- महाभारत का वनपर्व 


किरातार्जुनीयम्‌ - भारवि 
नैषधीयचरितम्‌ - श्रीहर्ष 


पञ्चरात्रम्‌ - भास - महाभारतम्‌ 
मध्यमव्यायोग - भास - महाभारतम्‌ 
ऊरुभङ्ग - भास - महाभारतम्‌ 
कर्णभारम्‌ - भास - महाभारतम्‌ 
दूतघटोत्कचम्‌ - भास - महाभारतम्‌ 
बालचरितम्‌ - भास - महाभारतम्‌ 


UP PGT (प्रवक्ता ) संस्कृत - 206 337 


वेणीसंहार - भट्टनारायण - महाभारत का सभापर्व 47. "बोध्यबोधकभावलक्षणः' किसको अभिव्यक्त करता है? 
अभिज्ञानशाकु.- कालिदास - महाभारत का आदिपर्व (A) अधिकारी को (B) विषय को 
शिशुपालवधम्‌ - माघ - महाभारत का सभापर्व (C) सम्बन्ध को (D) प्रयोजन को 
श्रीमद्भगवद्गीता -वेदव्यास - महाभारत का भीष्मपर्व व्याख्या- सदानन्द योगीन्द्र प्रणीत वेदान्तसार में अनुबन्ध 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि नलचम्पू महाभारत चतुष्टय के अन्तर्गत अधिकारी, विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन 
के वनपर्व से सम्बन्धित है। अतः विकल्प “€? सही है। को बताते हैं- 
स्रोत- नलचम्पू - तारिणीश झा, पेज भू. 27 (0) अधिकारी-अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाङ्गत्वेनापाततोऽधि- 
ल तम गताखिलवेदार्थाऽस्मिन्‌........... साधनचतुष्टय-सम्पन्नः 


46. नलचम्पू में जो अलङ्कार बहुलता पूर्वक प्रयुक्त हुआ है- 
(४) यमक (8) अनुप्रास में जता म चेदों और वेदाङ्ग 
(0) रूपक (D) श्लेष जिसने इस जन्म में अथवा अन्य जन्मों में वेदों और वेदाङ्ग 
व्याख्या गर- त्रिविक्रम द्वारा रचित नलचम्प का विधिपूर्वक अध्ययन करने के द्वारा..... जो साधनचतुष्टय 
के प्रथमोच्छवास में सभंगश्लेष की विशेषता बतायी गयी है- से सम्पन्न है, ऐसा प्रमाता पुरुष अधिकारी है। 
# वाचः काठिन्यमायान्ति भङ्गश्लेषविशेषतः। (४) विषय- विषयो जीवत्रहमक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं तत्रैव वेदान्तानां 
नोद्वेगस्तत्र कर्तव्यो यस्मानैको रसः कवेः॥ (7/6) तात्पर्यात्‌। विषय है- जीव और ब्रह्म की एकता। 
काव्य की वाणियाँ सभंगश्लेष की विशेषता से कठिन हो जाती है; (ग) सम्बन्ध- सम्बन्धस्तु तदैक्यप्रमेयस्य 


पर उससे घबराना नहीं चाहिये) क्योंकि कवि कें लिए एक ही तत्रतिपादकोपनिषत्प्रमाणस्य च बोध्यबोधकभावलक्षणः। जीव 
नहीं है। और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय और उसका प्रतिपादन करने 


बाले उपनिषद्‌ रूप प्रमाण का परस्पर बोध्यबोधकभाव ही 
इस शास्त्र का सम्बन्ध है। 
(४) प्रयोजन- जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय के सम्बन्ध 


त्रमाता।। 


* प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नानाश्लेषविचक्षणाः। ( ]/4) 
पुण्यो से ही किसी के मुख में प्रसादगुण युक्त, औज्ज्चल्य 
रूप कान्तिगुण के कारण मनोहर तथा अनेक प्रकार-के 


श्लेषालङ्कारौं को प्रकट करने वाली वाणियाँ होती है! में जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति होना और अपने वास्तविक 
स्वरूप आनन्द की प्राप्ति होना ही प्रयोजन है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हे कि बोध्यबोधकभाव' 
लक्षण सम्बन्ध को अभिव्यक्त करता है। 
अतः विकल्प “€” सही है। 

स्त्रोत - वेदान्तसार - राकेशशास्त्री, पेज. 43 


* भङ्गश्लेषकथाबन्ध दुष्करं कुर्वता मया। (/22) 
कठिन सभङ्गश्लेषमय कथाकाव्य की रचना करके मैंने मानों दुर्गम 
समुद्र को भुजाओं से तैरना आरम्भ किया है। 

=> यमक- भारवि कृत किरातार्जुनीयम्‌ में यमक अलंकार 
का प्रयोग किया गया है- 


वनान्तशय्याकठिनीकृताकृती, 

कचाचितौ विष्वगिवागजौ गजौ। (A) 4 (B) 6 

कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ, (Q) 2 (D) 5 

विलोकयन्नुत्सहसे न बाधितुम्‌ (/36) स्वीकार करता 

धृतिसंयमौ यमौ, अगजौ गजौ में यमक अलङ्कार है। है- प्रत्यक्ष और अनुमान। उपमान और शब्द प्रमाण को 

रूपक- जयति गिरिसुतायाः कामसन्तापवाहिन्‌। वैशेषिको ने त में ही अन्तर्भाव किया है। ज 

उरसि रसनिषेकक्चान्दनश्चन्द्रमौलिः।। (नलचम्पू /7) (संस्कृत वाङमय का बृहद्‌ इति.” बलदेव उपा. पेजः229) 
न ® > न्यायदर्शन चार प्रमाण को मानता है- 

इस श्लोक में रूपक अलङ्कार है। (१) प्रत्यक्ष (2) अनुमान (3) उपमान और (4) शब्द 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि 'नलचम्पू' में प्रत्क्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि’ (न्यायसूत्र- ॥..6) 

श्लेष अलङ्कार की बहुलता है। अतः विकल्प ‘0? सही है > मीमांसक- मीमांसक लोग पाँच प्रमाण स्वीकार करते 

स्त्रोत- नलचम्पू - तारिणीश झा, पेज भू. 2 (प्रभाकर मिश्र) हैं- 


१. प्रत्यक्ष 2. अनुमान 3. उपमान 4. शब्द 5. अर्थपति 
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> अद्वेतवेदान्ती और भाट्ट मीमांसक- यह लोग छः प्रमाण 
को मानते हैं-7. प्रत्यक्ष 2. अनुमान 3. उपमान 4 शब्द 
5. अर्थापत्ति 6. अभाव 
वैशेषिक दर्शन-दो प्रमाण- 4. प्रत्यक्ष 2. अनुमान 
जैन दर्शन + बौद्ध दर्शन दो प्रमाण- 4. प्रत्यक्ष 2.अनुमान 
सांख्य दर्शन के प्रमाण- ]. प्रत्यक्ष 2. अनुमान 3. आप्तवचन 
न्यायदर्शन के प्रमाण- ।. प्रत्यक्ष 2. अनुमान 3. उपमान 4.शब्द 
प्राभाकर मीमांसक के प्रमाण- ।. प्रत्यक्ष 2. अनुमान 
3. उपमा 4.शब्द 5. अर्थापत्ति 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वैशेषिक 
दर्शन दो प्रमाण को ही मानता है। 
अतः विकल्प “(” सही है। 
स्त्रोत - सर्वदर्शनसंग्रह-उमाशङ्कर शर्मा ऋषि, पेज 88 


१/ १/ १/ १/ १/ 


(4) 3 


(उ) 4 
(0) 5 (0) 2 
व्याख्या- => चार्वाक दर्शन- केवल एक प्रमाण.(प्रत्यक्ष) 
को ही स्वीकार करता है। 
'प्रत्यक्षैकप्रमाणवादितया अनुमानादेः अनङ्गीकारेण 
प्रामाण्याभावात्‌॥' अर्थात्‌ ये केवल प्रत्यक्षज्ञान कोः ही 
प्रमाण मानते हैं, अनुमानादि को अस्वीकार करने से उनको 
प्रमाण नहीं माना जाता। 
प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌? प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। 
=> सांख्यदर्शन- सांख्यदर्शन तीन प्रमाण स्वीकार करता है- 
दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌। 
त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि (का.-4) 
अर्थात्‌ सांख्य दृष्ट (प्रत्यक्ष), अनुमान और आप्तवचन (शब्द) 
इन तीन को प्रमाण मानते हैं क्योंकि प्रमाणों से ही प्रमेयसिद्धि होती है। 
=> न्यायदर्शन- नैयायिक चार प्रमाणों को मानते हैं- 
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि (न्यायसूत्र-।.7.6) 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये ही चार प्रमाण हैं। 
=> बौद्धदर्शन- बौद्धदर्शन दो प्रमाण स्वीकार करता है- 
प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणद्वितीयं अर्थात्‌ प्रत्यक्ष और अनुमान ये केवल 
दो प्रमाण हैं। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि चार्वाक दर्शन 
मात्र एक प्रमाण प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करता है, परन्तु विकल्प 
में एक नहीं दिया गया है। 


& 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


नोट :- उपर्युक्त प्रश्‍न का विकल्प समीचीन न होने के कारण 
आयोग के द्वारा इस प्रश्‍न के उत्तर को ए' कर दिया गया है। 
स्त्रोत - सर्वदर्शनसंग्रह-उमाशङ्कर शर्मा ऋषि, पेज 04 
50. श्रीभगवद्गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है? 
(A) कर्मयोग 
(C) ज्ञानकर्मसंन्यासयोग 


(B) सांख्ययोग 

(D) कर्मसंन्यासयोग 
व्याख्या- गीता महाभारत के भीष्मपर्व से ली गयी है, जिसमें 
8 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसके प्रत्येक अध्याय का 
नाम और श्लोक संख्या इसप्रकार है- 


अध्याय नाम श्लोकों की संख्या 
।. अर्जुन विषादयोग - 47 
2. सांख्ययोग - क 
3. कर्मयोग < 43 
4. ज्ञानकर्मसंन्यासयोग - 42 
5, कर्मसंन्यासयोग = 29 
6. आत्मसंयमयोग - 47 
7 . ज्ञानविज्ञानयोग - 30 
8. अक्षरत्रह्मययोग र 28 
9. राजविद्याराजगुद्ययोग - 34 
१0:-विभूतियोग - 42 
4. विश्वरूपदर्शन योग - 55 
2. भक्तियोग ~ 20 
3. क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग - 34 
4. गुणत्रयविभाग योग - 27 
१5. पुरुषोत्तम योग - 20 
6. देवासुरसम्पत्‌ विभागयोग- 24 
7. श्रद्धात्रयविभाग योग - 28 
78. मोक्षसंन्यास योग - 78 
कुल श्लोक = 700 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि श्रीमदभगवद्गीता 
के द्वितीय अध्याय का नाम “सांख्ययोग” है। अतः विकल्प “उ” 
सही है। 


स्त्रोत- श्रीमद्भगवद्गीता - गीताप्रेस, पेज 47 


(A) तात्पर्या 
(0) लक्षणा 
व्याख्या- आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के द्वितीयोल्लास 
में अर्थ के तीन भेद बताते हैं- वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्गय। 


(8) अभिधा 
(D) व्यञ्जना 


—> 


—> 


वाचक वाच्यार्थ = अभिधा, लाक्षणिक-लक्ष्यार्थ = लक्षणा, 

व्यञ्जक व्यङ्ग्यार्थ = व्यञ्जना 

अभिधा को परिभाषित करते हुए मम्मट कहते हैं कि- 

स मुख्यो$र्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते। 

(का.प्र.सूत्र-7 ) 

वह साक्षात्‌ संकेतित अर्थ ही मुख्य अर्थ है उसका बोध 

कराने में जिस शब्द का व्यापार होता है वही अभिधा शक्ति 

कहलाती है। 

लक्षणा- आचार्य मम्मट लक्षणा का लक्षण करते हैं- 

मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌। 

अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया॥ 
(का.प्र. सूत्र-।2) 

(]) मुख्यार्थ का बाध (2) उस मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ 

का सम्बन्ध (3) रूढ़ि अथवा प्रयोजन विशेष के द्वारा अन्य 

अर्थ लक्षित होता है। 

इन तीनों से युक्त होने पर आरोपित व्यापार लक्षणा है। 

व्यञ्जना- आचार्य मम्मट व्यञ्जना व्यापार का लक्षण करते हैं- 

यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते। 

फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया॥ (सू.-23) 

जिस प्रयोजन की प्रतीति कराने के लिए लक्षणा शब्द कां 

आश्रय लिया जाता है केवल शब्द से गम्य उस फल 'के 

विषय में व्यञ्जना के अतिरिक्त और कोई व्यापार नहीं हो 

सकता है। 

तात्पर्या- आचार्य मम्मट बताते हैं कि मीमांसक तात्पर्या 

शक्ति को भी मानते हैं- 

तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्‌ ( सू.-7 ) 

कुछ मीमांसक तात्पर्यार्थ को भी मानते हैं। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि साक्षात्‌ संकेतित 

अर्थ का बोध कराने वाली अभिधा है। अतः विकल्प “3” 

सही है। 
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(A) बारह (8) चौदह 
(C) तेरह (D) ग्यारह 
व्याख्या- आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश के सातवें उल्लास 


में दोष का लक्षण करते हुये कहते हैं- 
मुख्यार्थहतिर्दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्‌ वाच्यः। 
मुख्यार्थ (रस) का अपकर्ष जिससे होता है उसको दोष कहते हैं। 
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~ रसदोष- मम्मट ]3 रसदोषों की चर्चा करते हैं- 


व्यभिचारिरसस्थायिभावानां शब्दवाच्यता 

कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभावविभावयोः॥6 0॥ 

प्रतिकूलविभावादिग्रहो दीप्तिः पुनः पुनः। 

अकाण्डे प्रथनच्छेदौ अङ्गस्याप्यतिविस्तृतिः॥6।॥ 
(का.प्र.सू.-8) 

() व्यभिचारिभावो (2) रसों 

(3) स्थायिभावो का अपने वाचक शब्द द्वारा कहना, 

(4) अनुभाव 

(5) विभाव की कष्टकल्पना से अभिव्यक्ति 

(6) (रस के) प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण करना 

(7) (रस की) बार-बार दीप्ति 

(8) (रस का) अनवसर में विस्तार कर देना 

(9) अनवसर में विच्छेद कर देना 

(40) अप्रधान (अङ्ग रस) का भी अत्यधिक विस्तार कर देना। 

() (अङ्गी) प्रधान रस को त्याग देना (भुला देना), 

(१2) प्रकृतियों (पात्रों) का विपर्यय कर देना 

(03) अनङ्ग का कथन 

इस प्रकार रस में रहने वाले 3 दोष होते हैं। 

आचार्य मम्मट ने ]6 पदगत दोष माने हैं- 

दुष्टं पदं श्रुतिकटु च्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तमसमर्थम्‌। 

निहतार्थमनुचितार्थ निरर्थकवाचकं त्रिधाऽश्लीलम्‌ 

सन्दिग्धमप्रतीतं ग्राम्यं नेयार्थमथ भवेत्‌ क्लिष्टम्‌। 

अविमृष्टविधेयांशं विरुद्धमतिकृत्‌ समासगतमेव॥ 


(का.प्र.सू.72) 
(4) श्रुतिकटु (2) च्युतसंस्कार 
(3) अप्रयुक्त (4) असमर्थ 
(5) निहतार्थ (6) अनुचितार्थ 
(7) निरर्थक (8) अवाचक 
(9) तीन प्रकार का अश्लील (।0) सन्दिग्ध 
(।7) अप्रतीत (१2) ग्राम्य 


(१3) नेयार्थ (ये पदगत व समास दोनों में होते हैं।) 
(44) क्लिष्ट (१5) अविमृष्टविधेयांश 
(6) विरुद्धमतिकृत्‌ (4,।5,6 ये तीन दोष केवल 
समास में ही होते हैं।) 
वाक्यदोष- मम्मट के अनुसार वाक्यदोष 9 होते हैं- 
प्रतिकूलवर्णमुपहतलुप्तविसर्ग विसन्धिहतवृत्तम्‌। 
न्यूनाधिककथितपदं पतत्प्रकर्षं समाप्तपुनरात्तम्‌॥ 
(का.प्र.सू.-7 4) 
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(१) प्रतिकूलवर्णता (2) उपहतविसर्गता (3) विसन्धि (4) हतवृत्तता 
(5) न्यूनपदता (6) अधिकपदता (7) कथितपदता (8) पतत्प्रकर्षता 
(9) समाप्तपुनरात्तता 
-> अर्थदोष- मम्मट के अनुसार अर्थदोष 23 माने गये हैं- 
अर्थोऽपुष्टः कष्टो व्याहतपुनरुक्तदुष्क्रमग्राम्याः 
सन्दिग्धो निर्हेतुः प्रसिद्धिविद्याविरुद्धश्च। 
अनवीकृतः सनियमानियमविशेषावरिशेषपरिवृत्ताः 
साकाङ्क्षोऽपदयुक्तः सहचरभिन्नः प्रकाशितविरुद्धः। 
विध्यनुवादायुक्तस्त्यक्तपुनःस्वीकृूतोऽश्लीलः॥ 


(का.प्र.सू.-75) 
(१) अपुष्ट (2) कष्ट 
(3) व्याहत (4) पुनरुक्त 
(5) दुष्क्रम (6) ग्राम्य 
(7) सन्दिग्ध (8) निर्हेतु 
(9) प्रसिद्धिविरुद्ध (0) विद्याविरुद्ध 
(१॥) अनवीकृत (2) नियम में अनियम 


(43) अनियम में नियम (44) बिशेष में अविशेष 
(5) अविशेष में विशेष रूप परिवृत्त 

(6) साकाङ्क्षता (7) आपयुक्तता 

(8) सहचरभिन्नता (।9) प्रकाशित विरुद्धता 

(20) विध्ययुक्तत्व (2) अनुवादायुक्त्व 

(22) त्यक्त पुनः स्वीकृत (23) अश्लील 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मम्मट ने 
रसदोष 73 माने हैं। अतः विकल्प “(” सही है। 
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. 'उगितश्च’ सूत्र से किस प्रत्यय का विधान होता है? 

(A) डीष्‌ का (उ) डीप्‌ का 

(८) डीन्‌ का (D) तिका 
व्याख्या- -> उगितश्च- उगिदन्त अर्थात्‌ जिस का उक्‌ 
(उ,ऋ लू) वर्ण इत्‌ हो तदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में 
डीप्‌ प्रत्यय हो। 
उदाहरण- भवन्ती, पचन्ती, दीव्यन्ती आदि। 

=> षिद्गौरादिभ्यश्च (4.7.47) 
जिसका षकार इत्‌ हो ऐसे प्रातिपदिकों से तथा गौर आदि 
गणपठित प्रातिपदिकों से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में डीप्‌ 
प्रत्यय होता है। 
उदाहरण- गार्ग्यायणी, नर्तकी, गौरी आदि। 

=> नृनरयोर्वुद्धिश्व- नृ और नर इन दो जातिवाचक प्रातिपदिकों 


. 'ग्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति' यहाँ तृणं में किस सूत्र से 


व्याख्यास्मि 


से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में डीन्‌ प्रत्यय तथा इसके साथ नृ 
और नर शब्दों की वृद्धि भी हो जाती है। 

उदाहरण- नारी। 

यूनस्तिः (4..77)- युवन्‌ शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में 
“ति' प्रत्यय होता है। 

उदाहरण- युवतिः 

ङीप्‌ प्रत्यय करने वाले अन्य सूत्र- 

सूत्र-द्विगोः- (4..27) 

उदाहरण- त्रिपादी, त्रिलोकी, त्रिफला, त्र्यनीका, अष्टाध्यायी, 
पञ्चवटी, चतुःसूत्री आदि। 

सूत्र- वयसि प्रथमे (4..20) 

उदाहरण- कुमारी, किशोरी 

सूत्र- नञ्स्नजीकक्‌-ख्युस्तरुण-तलुनानामुपसंख्यानम्‌।। 
उदाहरण- स्त्रैणी, पौंस्नी, शाक्तीकी, आढ्यङ्करणी, तरुणी, तलुनी 
आदि। 

सूत्र- टिड्‌-ढाऽणञ्‌-द्वयसज्‌-दधघ्नञ्‌ मात्रच्‌-तयप्‌- 
ठक्‌-ठञ्‌-कञ्‌-क्वरपः (4..5) 

उदाहरण- कुरुचरी, नदी, देवी, सौपर्णेयी, न्द्री, औत्सी, 
ऊरुद्वयसी, ऊरुदघ्नी, ऊरुमात्री, पञ्चतयी, आक्षिकी, प्रास्थिकी, 
लावणिकी, यादृशी, इत्वरी। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि उगितश्च” सूत्र 
डीप्‌ स्त्रीप्रत्यय का विधान करता है। अतः विकल्प “उ” 
सही है। 
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द्वितीया विभक्ति होती है? 

(A) कर्तुरीप्सिततमं कर्म (B) कर्मणि द्वितीया 
(©) अकथितं च (D) तथायुक्तं 
व्याख्या- तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ (].4.50) 
ईप्सिततम के समान क्रिया से युक्त अनीप्सित की भी 
कर्मसंज्ञा होती है। कुछ पदार्थ कर्ता द्वारा अनीप्सित होते हुए 
भी क्रिया से ईप्सित के समान जुड़े रहते हैं। क्रिया से सटे 
रहने के कारण उन अनीप्सित पदार्थो की भी “तथायुक्तं 
चानीप्सितम्‌” सूत्र से कर्मसंज्ञा होती है। 

उदाहरण- 'ग्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति'- (गाँव जाता 
हुआ तृण का स्पर्श करता है) कर्ता (गाँव जाने वाले) को 
गाँव जाना ईप्सिततम है और तृण का स्पर्श अनीप्सित है 
फिर भी क्रिया से सटे रहने के कारण तृण की 'तथायुक्तं 


चानीप्सितम्‌' सूत्र से तृण की कर्मसंज्ञा और 'कर्मणि 
द्वितीया” से द्वितीया विभक्ति होकर तृणम्‌ बना। 
“कर्तुरीप्सिततमं कर्म’ (.4.49)- कर्ता की क्रिया के 
द्वारा सबसे अधिक चाहे गये पदार्थ की कर्मसंज्ञा होती है। 
उदाहरण- बालकः ओदनं भुङक्ते। कर्ता ओदन को 
अधिक चाहता है। इसलिए ओदन में 'कर्तुरीप्सिततमम्‌ कर्म" 
सूत्र से कर्मसंज्ञा और “कर्मणि द्वितीया” से द्वितीया विभक्ति 
होकर “ओदनम्‌” बना। 

अकथितं च (7.4.57) 

अपादानादि अर्थात्‌ करण, सम्प्रदान और अधिकरण कारकों 
से अविवक्षित कारक की कर्मसंज्ञा होती है। इसे यदि 
अपादान, करण, सम्प्रदान और अधिकरण की विवक्षा होगी 
तो क्रमशः पञ्चमी, तृतीया, चतुर्थी और सप्तमी विभक्तियाँ 
प्रयोग होगी। 

* संस्कृत में दुह्‌, याच्‌, पच्‌,दण्ड्‌, रुध्‌, प्रच्छ्‌, चि, ब्रू, शास्‌, 
जि, मथ्‌, मुष्‌, नी, ह, कृष्‌, और वह्‌ ये १6धातुएँ हें 
जिनके प्रयोग में वक्ता स्वतन्त्र होता है। चाहे वह -करण; 
सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण का प्रयोग करें या इनके 
स्थान पर कर्म का प्रयोग करें। 
उपर्युक्त सोलह धातुएँ द्विकर्मक कहीं जाती हैं। 
उदाहरण- बलिं याचते वसुधाम्‌ (विष्णु बलि से पृथ्वी 
माँगते हैं।) 

* याच्‌ द्विकर्मक धातु के योग में ‘अकथितं च' सूत्र से 
अपादान 'बलि' की (गौण) कर्मसंज्ञा हुई और “कर्मणि 
द्वितीया' से द्वितीया विभक्ति होकर बलिम्‌’ पद बना। 
प्रधान कर्म वसुधा है “कर्तुरीप्सिततमं कर्म” सूत्र से 'वसुधा' 
की कर्मसंज्ञा हुई और 'कर्मणि द्वितीया” सूत्र से द्वितीया 
विभक्ति होकर वसुधाम्‌ बना। अपादान की विवक्षा में 
“बलेः याचते वसुधाम्‌? बनेगा। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'ग्रामं 
गच्छन्‌ तृणं स्पृशति’ में तृणं में कर्मणि द्वितीया’ से 
द्वितीया विभक्ति हुई है। अतः विकल्प ८9? सही है। 
नोट :- उपर्युक्त प्रश्‍न में विकल्प 3” सही उत्तर 
होना चाहिये था परन्तु आयोग ने विकल्प 'D' को 
सही उत्तर माना है। अथवा 3 और ] दोनों को सही 
माना जा सकता है। 

स्त्रोत - सिद्धान्तकौमुदी-राममुनि पाण्डेय, पेज 30-3] 
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उवीा 


परिसंख्या के' इस कथन के कथनकार हैं- 


(A) डॉ0 जनार्दन पाण्डेय (8) डॉ0 रमाशङ्कर त्रिपाठी 


(©) डॉ0 अवनीश कुमार (0) डॉ0 विश्वेश्वर 


(0) डॉ0 रमाशङ्कर त्रिपाठी का कथन हे कि- "महाकवि 
कालिदास उपमा के सम्राट्‌ हैं तो बाण परिसंख्या के।' 

पा) बाणभट्ट ने हर्षचरित में कालिदास के विषय में कहा है- 
निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। 
प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते॥ 

(४) साकूतमधुरकोमलविलासिनीकण्ठकूजितप्राये। 
शिक्षासमयेऽपि मुदे रतलीला कालिदासोक्ती॥ 
गोवर्धनाचार्य ने आर्यासप्तशती में कालिदास के विषय में 
कहा है। 

(7) जयदेव ने प्रसन्नराघवम्‌ में कालिदास के विषय में कहा है- 
कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः। 

(ए) जयन्त ने न्यायमञ्जरी में कालिदास के विषय में कहा है- 
अमृतेनेव संसितक्ताश्चन्दनेनैव चर्चिताः। 
चन्द्रांशुभिरिवोदघृष्टाः कालिदासस्य सूक्तयः॥ 

बाण की प्रशस्तियाँ- 

(0) रुचिरस्वरवर्णपदा रसभाववती जगन्मनो हरति। सा किं तरुणी? 
नहि नहि वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य।। (धर्मदास) 

(7) जाता शिखण्डिनी प्राक्‌ यथा शिखण्डी तथावगच्छामि। 
प्रागल्भ्यमधिमाप्तुं वाणी बाणो बभूव ह।। (गोवर्धनाचार्य) 

(77) बाणस्तु पञ्चाननः । (चन्द्रदेव) 

(४) पञ्चबाणस्तु बाणः। (जयदेव) 

(४) कविताकामिनी कौतुकाय (जयदेव) 

(५) यादृग्‌ गद्यविधौ बाणः पद्यबन्धेऽपि तादृशः (भोजराज) 

भारवि की प्रशस्तियाँ- 

() भारवेरर्थगौरवम्‌ (उद्भट) 

(7) नारिकेलफलसम्मितं वचो भारवेः सपदि तद्‌ विभज्यते। (मल्लिनाथ) 

(777) प्रकृतिमधुराभारविगिरः (श्रीधरदास - सदुक्तिकर्णामृत) 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'महाकवि कालिदास 

उपमा के सम्राट्‌ हैं तो बाण परिसंख्या’ के इस कथन के वक्ता 
डॉ0 रमाशङ्कर त्रिपाठी है। अतः विकल्प “३३” सही है। 
स्रोत - संस्कृत साहित्य का इतिहास-रमाशङ्कर त्रिपाठी, पेज 268 


56. राजा शूद्रक की राजधानी थी? 
(A) उज्जयिनी (8) अयोध्या 


(() विदिशा (70) धारानगरी 
व्याख्या- 

राजा राजधानी ` 
शूद्रक - विदिशा 

तारापीड - उज्जयिनी 

प्रद्योत — उज्जयिनी 

उदयन - कौशाम्बी/उज्जयिनी 
विक्रमादित्य - उज्जयिनी 

राम - अयोध्या 
राजाभोज - धारानगरी 

दुष्यन्त हे हस्तिनापुर 
युधिष्ठिर डर इन्द्रप्रस्थ/हस्तिनापुर 
दुर्योधन (सुयोधन) - हस्तिनापुर 

पुरु - हस्तिनापुर 
शिवाजी - सतारा/रायगढ़ 
कुबेर - अलकापुरी 

नल - निषधदेश 
हर्षवर्धन ~ थाणेश्वर 
महमूदगजनवी ला गजनी 

मुहम्मद गोरी गोरदेश 

पृथ्वीराज ना दिल्ली 

औरङ्गजेब — दिल्ली 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 'शूद्रक' की 
राजधानी विदिशा' है। अतः विकल्प “€? सही है। 
स्रोत - कादम्बरी कथामुख-तारिणीश झा, पेज 45 


(A) शिशुपालवध में 
(©) रघुवंश में (D) कुमारसम्भव में 
व्याख्या- अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता (किरात0/23) 
वनेचर युधिष्ठिर से कहता है- बलवान्‌ के साथ किया गया 
विरोध दुःखद अन्त वाला होता है। 

> समय एव करोति बलाबलम्‌- (शिशु 06/44) 
समय ही प्राणियों के बलाबल को करता है अर्थात्‌ समय के 
प्रभाव से ही प्राणी बलवान्‌ तथा निर्बल होते हैं। 

> अयथाबलमारम्भो निदानं क्षयसम्पदः (शिशुपाल0-2/94) 
बल के प्रतिकूल कार्य को प्रारंभ करना हानि का कारण होता है। 


(8) किरातार्जुनीय में 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


> अहो निर्धनता सर्वापदामास्पदम्‌ (मृच्छ0-/74) 
चारुदत्त विदूषक से कहता है- दरिद्रता सभी आपत्तियों की जड़ है। 

> अहो मुग्धत्वमबलानाम्‌ (वेणीसंहार-अङ्क2) 
राजा दुर्योधन-जयद्रथ की माता तथा दुःशला को सम्बोधित 
करके कहता है अबलाओं की मूर्खता धन्य है। 

> आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया (रघु0-4/46) 
बड़ों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती। 

> तेजसां हि न बयः समीक्ष्यते। (रघु0-/7 ) 

> धिगिमां देहभृतामसारताम्‌ (रघु0-8/57) 

> एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः 
किरणेष्विवाङ्कः (कुमारसम्भव- /03) 

> कठिनाः खलु स्त्रियः (कुमारसम्भव-4/5) 

> शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ (कुमारसम्भव- 5/33) 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अहो दुरन्ता 
बलवद्विरोधिता’ यह सूक्ति किरातार्जुनीयम्‌ से उद्धृत है। 
अतः विकल्प “9? सही है। 
स्त्रोत- किरातार्जुनीयम्‌ (7/23)- श्रीनिवास शर्मा, पेज १5 


. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के नान्दीपाठ में भगवान्‌ शिव 

की मूर्तियाँ निर्दिष्ट हैं- 

(A) पाँच (B) नव 

(0) ग्यारह (0) आठ 

व्याख्या- => महाकानि कालिदास द्वारा विराचत 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक के मङ्गलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की 

स्तुति की गयी है- 

या सृष्टिः स्त्रष्टुराद्या, वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री, 

ये द्वे कालं विधत्तः, श्रुतिव्रिषियगुणा या स्थिता व्याप्य 

विश्वम्‌। 

यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 

प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः॥ 
(अभि0-/7) 

. विधाता की पहली सृष्टि- जलरूपी मूर्ति 

. जो विधिपूर्वक हवन की गई हवि को ले जाती है- अग्नि रूपी मूर्ति 

. जो स्वयं हवन करने वाली यजमान रूपी मूर्ति 

. दिन और रातरूप समय का निर्माण करने वाली- सूर्य और 

चन्द्र की मूर्ति 
5. सम्पूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है- श्रवणेन्द्रिय के 
विषयस्वरूप गुणवाली- आकाशरूपी मूर्ति 
6. जिसे लोग सभी बीजों का कारण कहते हैं- प्थ्वीरूपी मूर्ति 


PD (७० १० ~ 


. जिसके द्वारा सभी प्राणी प्राणवान्‌ हैं। वायुरूपी मूर्ति प्रत्यक्ष 


—> 


दिखायी देने वाली उन आठ मूर्तियों से युक्त भगवान्‌ शिव 
आप सबकी रक्षा करें। 
मृच्छकटिकम्‌- महाकवि शूद्रक मृच्छकटिकम्‌ के प्रारम्भ 
में मङ्गलाचरण में शिव जी की स्तुति किये हैं- 
र्यङ्कग्रन्थिबन्धद्विगुणितभुजगाश्लेष ... ब्रह्मलग्नः समाधिः। 
शिव की वह ब्रह्मलीन समाधि आप सभी की रक्षा करें। 
मुद्राराक्षस- महाकवि विशाखदत्त द्वारा प्रणीत मुद्राराक्षस 
के मङ्गलाचरण में शिव की वन्दना की गयी है- 
धन्या केयं स्थिता ते शिरसि......सुरसरितं शाख्यमव्याद्विभोर्वः । । 
(/]) 
देवी पार्वती से गङ्गा छिपाने के इच्छुक भगवान्‌ शिव की 
कुटिलता आप सबकी रक्षा करें। 
नलचम्पू- जयति गिरिसुतायाः....वाग्विलासाः। (7/१) 
पर्वतपुत्री पार्वती के काम से उत्पन्न सन्ताप को धारण करने 
वाले, वक्षस्थल पर चन्दन रस की धारा के समान' शीतल 
लगने वाले भगवान्‌ चन्द्रमौलि (शिव) सर्वोत्कृष्ट हैं। शिवं 
के पश्चात्‌ निरन्तर सुधारस को बरसाने वाला यशस्वी 
कवियों का वाग्विलास भी सर्वोत्कृष्ट है। 
रघुबंशम्‌- महाकवि कालिदास जी ने रघुवंशमहाकाव्य के 
मङ्गलाचरण में शिव-पार्वती की स्तुति की है- 
वागर्थाविव सम्पृत्तौ......पार्वतीपरमेश्वरौ॥ (]/7) 
शब्द और अर्थ के समान नित्य मिले हुए संसार के माता- 
पिता उमा और महेश्वर को मैं (कालिदास) शब्द और अर्थ 
का भलीभाँति से ज्ञान होने के लिये नमस्कार करता हूँ। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के नान्दीपाठ में अष्टमूर्ति शिव की 
स्तुति की गयी है। अतः विकल्प “9? सही है। 
स्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (/7)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज 0] 


“लक्ष्म' और 'लक्ष्मी' का अर्थ है? 


(A) लक्ष्म और लक्ष्मी देवी (8) लाक्षा और विष्णुपत्नी 


(0) चिह्न और शोभा (D) अमृत और छवि 
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व्याख्या- महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित 
अभिज्ञानशाकुन्तल नामक नाटक के प्रथमोऽङ्क में यह श्लोक 
उद्धृत है- 
सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं, 
मलिनमपि हिमाशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनोति। 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाऽऽकृतीनाम्‌॥ (अभि0-/20) 
राजा दुष्यन्त-शकुन्तला के विषय में कहता है- कमल का 
पुष्प यदि शैवाल से भी युक्त हो, तो भी रमणीय व सुन्दर 
ही लगता है। जैसा चन्द्रमा का कलङ्क मलिन होते हुए भी 
चन्द्रमा की शोभा को बढ़ाता ही है। इसी प्रकार यह 
कोमलाङ्गी बाला भी इस वल्कलवस्त्र से अधिक सुन्दर 
मालूम होती है। ठीक ही हे, सुन्दर और मनोहर आकृति 
वालों के लिये कौन वस्तु शोभादायक नहीं होती? अर्थात्‌ 
सुन्दर आकृतियों के शरीर पर साधारण सी वस्तु भी अलङ्कार 
के तुल्य ही मालूम होती है। 

शब्दार्थ 
सरसिजम्‌ - कमलम्‌ ,रम्यम्‌ - मनोहारि 
लक्ष्म - कलङ्क, हिमांशोः - चन्द्रस्य 
लक्ष्मीं - शोभाम्‌, इयं तन्वी - शकुन्तला 
मनोज्ञा- मनोहारिणी, मण्डनम्‌ - भूषण 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि लक्ष्म अर्थात्‌ 
चिह्न और लक्ष्मी का अर्थ “शोभा” है। 
अतः विकल्प “€” सही है। 
स्त्रोत- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (/20) कपिलदेव द्विवेदी, 
पेज-46-47 


60. मृच्छकटिकम्‌ की नायिका है- 
(A) वसन्तसेना 
(B) विचर्चिका 


(८) मालती 
(D) सागरिका 


344 संस्कृतगङ्का, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


व्याख्या- 
ग्रन्थ ग्रन्थकार नायक नायिका | 
मृच्छकटिकम्‌ शूद्रक चारुदत्त वसन्तसेना-धूता 
मालतीमाधवम्‌ भवभूति (9) माधव (7) मालती (6) 
मदयन्तिका 
रत्नावली हर्ष उदयन रत्नावली (सागरिका) 
अभिज्ञानशाकुन्तल-कालिदास-दुष्यन्त शकुन्तला 
उत्तररामचरित- भवभूति राम सीता 
स्वप्नवासवदत्तमू-भास उदयन वासवदत्ता/पद्मावती 
कुमारसम्भवम्‌ कालिदास शिव पार्वती 
किरातार्जुनीयम्‌ भारवि अर्जुन द्रौपदी 
नैषधीयचरितम्‌ श्रीहर्ष नल दमयन्ती 
रघुवंशम्‌ कालिदास राम सीता 
शिशुपालवधम्‌ माघ श्रीकृष्ण सत्यभामा/रुक्मिणी 


मेघदूतम्‌ कालिदास यक्ष(हेममाली) यक्षिणी (विशालाक्षी) 
विक्रमोर्वशीयम्‌ कालिदास पुरुरवा (विक्रम) उर्वशी 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि “मृच्छकटिकम्‌? की 
नायिका “वसन्तसेना” है। अतः विकल्प “4? सही है। 


स्त्रोत- मृच्छकटिकम्‌ - श्रीनिवास शास्त्री, पेज 07 


(A) सांख्यतत््वकौमुदी में (8) तर्कभाषा में 

(८) वेदान्तसार में (D) श्रीमद्भगवद्गीता में 

व्याख्या- => श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय आध्याय 
सांख्ययोग में कर्मयोग के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया 
गया है- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्घोऽस्त्वकर्मणि। (2/47) 
तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। 
इसलिये तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न 
करने में भी आसक्ति न हो। 

=> सांख्यकारिका में ईश्वरकृष्ण सत्कार्यवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित 
करते हैं- 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌। 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ 

(सा.का.-09) 

सत्कार्यवाद सिद्धान्त की पुष्टि के लिए पाँच हेतुओं को 
बताया गया है- (१) असदकरणात्‌ (2) उपादानग्रहणात्‌ 


—> 


(3) सर्वसम्भवाभावात्‌ (4) शक्तस्य शक्यकरणात्‌ (5) 
कारणभावात्‌ 

इन पाँच हेतुओं के द्वारा सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। 
तर्कभाषा- न्यायदर्शनविद्‌ केशवमिश्र असत्कार्यवाद के 
सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हैं। इनके मत में कार्य कारण 
से सर्वथा भिन्न है। वह किसी रूप में कारण में नहीं रहता। 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उसका ध्वंसाभाव हो जाता है। कारण 
और कार्य का सम्बन्ध अभेद सहिष्णु अत्यन्तभेद है। इसी 
कारण ये लोग 'असत्कार्यवादी' भी कहलाते हैं। 
वेदान्तसार- वेदान्तसार में भी सांख्यदर्शन की तरह सत्कार्यवाद 
की सत्ता मानी गयी है। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि 'कर्मयोग' का 
सिद्धान्त श्रीमदभगवद्गीता” में प्रतिपादित है। 

अतः विकल्प 0? सही है। 

स्त्रोत- श्रीमदभगवद्गीता (2/47) - गीताप्रेस, पेज भू. 09 


. "सत्कार्यवाद सिद्धान्त’ उपलब्ध होता है- 


रे 


(A) सिद्धान्तकौमुदी में (B) सांख्यकारिका में 
(C) वेदान्तसार में (D) तर्कभाषा में 
व्याख्या- ईश्वरकृष्ण द्वारा प्रणीत सांख्यकारिका की 
कारिका में सत्कार्यवाद सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है- 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌। 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌॥ 
(सा.का.-09) 
सत्कार्यवाद की पुष्टि के लिये पाँच हेतुओं का उल्लेख है- 
() असदकरणात्‌ (॥) उपादानग्रहणात्‌ (7) सर्वसम्भवाभावात्‌ 
(¡४) शक्तस्य शक्यकरणात्‌ (४) कारणभावात्‌ 
सत्कार्यवाद सांख्यदर्शन का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है, जिसके 
अनुसार कार्य वास्तव में अपने कारण में विद्यमान रहता है 
अर्थात्‌ अपने व्यापार से पहले वह अव्यक्तरूप में अपने 
कारण में वर्तमान रहता है। कार्य की उत्पत्ति अथवा नाश का 
अभिप्राय उस विषय की सत्ता का होना या न होना नहीं है, 
अपितु कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ अव्यक्त से व्यक्त 
होना है एवं कार्य के नाश से अभिप्राय व्यक्त से अव्यक्त 
होना होता है। 
सांख्यशास्त्र के अनुसार न तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और 
न ही विनाश होता है अपितु उत्पत्ति उसका अपने कारण से 
आविर्भाव है एवं विनाश उसका पुनः अपने कारण में तिरोहित 
होना है। 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सत्कार्यवाद 
सिद्धान्त सांख्यकारिका का सिद्धान्त है। अतः विकल्प “83! 
सही है। 


स्त्रोत - सांख्यकारिका (का.-9) - राकेश शास्त्री, पेज 29 


63. प्रत्यक्ष प्रमाण का अवगम होता है? 

(4) अनुमान से (8) शब्द से 
(() षोढा सन्निकर्ष से (0) अभाव से 
व्याख्या- प्रकरणग्रन्थ 
केशवमिश्र रचित तर्कभाषा में षोडश पदार्थों की परिगणना 
में प्रथम पदार्थ प्रमाण के अन्तर्गत प्रत्यक्षप्रमाण के विवेचन 
में घोढा सन्निकर्ष को परिभाषित करते हैं- 

इन्द्रियार्थयोस्तु यः सन्निकर्षः साक्षात्कारिप्रमाहेतुः स 
षड्विध एव। तद्यथा, संयोगः, संयुक्तसमवायः, 
संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, 
विशेष्यविशेषण- भावश्चेति। 

प्रमाकरणं प्रमाणम्‌। प्रमा का करण ही प्रमाण है। प्रमाण में 
सर्वप्रथम परिगणित प्रत्यक्षप्रमाण का लक्षण करते हैं- 
साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌। साक्षात्कार, करने वाली प्रमा 
का करण प्रत्यक्ष कहलाता है। 


सन्निकर्षा इन्द्रिय विषय 7 
॥. संयोग सन्निकर्ष -चक्षु - घट 
2. संयुक्त समवाय -चक्षु -  घटरूप 
3. संयुक्तसमवेत समवाय- चक्षु - घटरूपत्व जाति 
4. समवाय सन्निकर्ष - श्रोत्र - शब्द 
5. समवेत समवाय -श्रोत्र - शब्दत्व 
6. विशेषण-विशेष्यभाव -चक्षु - भूतले घटाभाव 
० 


साक्षात्कारिणी प्रमा का करण तीन प्रकार का होता है- 

(॥) कभी इन्द्रिय 0) कभी इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष (7¡)कभी ज्ञान। 

* सन्निकर्ष प्रथमतः दो प्रकार के होते हैं- 

(4) लौकिक और (7) अलौकिक 

* लौकिक सन्निकर्ष छः प्रकार के होते हैं, जिन्हें षोढ़ा सन्निकर्ष कहते हैं। 

* अलौकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार के होते हैं- 

(4) सामान्य लक्षण (7) ज्ञानलक्षण (7) योगज 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष प्रमाण का 
अवगम षोढा सन्निकर्ष के द्वारा होता है। अतः विकल्प "€? 
सही है। 


स्त्रोत - तर्कभाषा- गजाननशास्तरी मुसलगाँवकर- पेज 77 
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64. आरोपित शब्द व्यापार का दूसरा नाम है- 


(A) व्यञ्जना व्यापार (उ) तात्पर्यां व्यापार 
(८) अभिधा व्यापार (D) लक्षणा व्यापार 
व्याख्या- आचार्य मम्मट कृत काव्यप्रकाश के द्वितीयोल्लास 
में शब्दवृत्तियों की चर्चा करते हैं- 
=> अभिधा- मम्मट कहते हैं कि- स मुख्यो$र्थस्तत्र मुख्यो 
व्यापारोऽस्याभिधोच्यते। (का. प्र.सूत्र-।]) साक्षात्‌ संकेतित 
अर्थ ही मुख्यार्थ है, उसका बोध कराने में जो व्यापार होता 
है वह अभिधा व्यापार कहलाता है। साहित्यदर्पणकार कहते 
हैं कि- 
तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाऽभिधा। 
संकेतोगृह्यते जातौ गुणद्रव्यक्रियासु च।( सा.द.2 /4 ) 
संकेतित मुख्य अर्थ का बोधन कराने वाली, शब्द की सबसे 
पहली शक्ति का नाम अभिधा है। 
शब्द चार प्रकार के होते हैं- () जातिशब्द (¡) गुणशब्द, 
(॥) क्रियाशब्द (४) यदृच्छाशब्द । 
ल्लक्षणा- मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌। 
अन्योऽर्था लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया॥ 
(का.प्र.सू.-।2) 
मुख्यार्थ का बाध, उस के साथ लक्ष्यार्थ या अन्य अर्थ का 
सम्बन्ध होने पर, रूढ़ि से अथवा प्रयोजन-विशेष से जिस 
शब्द-शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है वह आरोपित 
व्यापार लक्षणा कहलाता है। 
=> साहित्यदर्पण के अनुसार- 
मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययाऽन्योऽर्थः प्रतीयते। 
रूढेः प्रयोजनाद्वाऽसौ लक्षणा शक्तिरर्पिता॥(सा.द.-2/5) 
अभिधा शक्ति के द्वारा जिसका बोधन किया जाय वह 
मुख्यार्थ कहलाता है, इसका बाध होने पर अर्थात्‌ वाक्य में 
मुख्यार्थ का अन्वय अनुपपन्न होने पर रूढ़ि के कारण 
अथवा किसी विशेष प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से सम्बद्ध 
अन्य अर्थ का ज्ञान, जिस शक्ति द्वारा होता है, वह लक्षणा 
शक्ति है। 
=> व्यञ्जना शक्ति- मम्मट के अनुसार- 
यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते। 
फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया॥ 
जिस प्रयोजन विशेष की प्रतीति के लिये लाक्षणिक शब्द 
का आश्रय लिया जाता है, केवल शब्द से गम्य उस फल 
के विषय में व्यञ्जना के अतिरिक्त और कोई व्यापार नहीं 
हो सकता है। 


संस्कृतगड़ा, दारागञ्ज, प्रयागराज 


-> आचार्य विश्वनाथ के अनुसार व्यज्जना शक्ति- 


विरतास्वभिधाद्यासु ययाऽर्थो बोध्यते परः। 
सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च॥ 
(सा.द्‌.-2/2 ) 
अपना-अपना अर्थ बोधन करके अभिधा आदि वृत्तियों के 
शान्त होने पर जिससे अन्य अर्थ का बोध होता है, वह शब्द 
में तथा अर्थादिक में रहने वाली वृत्ति “व्यञ्जना' कहलाती है। 
तात्पर्यां शक्ति- आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश के 
द्वितीयोल्लास के प्रारम्भ में तात्पर्या को बताते हैं- तात्पर्यार्थोऽपि 
केषुचित्‌। कुछ लोग तात्पर्यार्थ भी मानते हैं। कुमारिलभट्ट 
के अनुयायी पार्थसारथि मिश्र आदि (अभिहितान्वयवादी) के 
मत में तीन प्रकार के वाच्यादि अर्थो के अतिरिक्त चौथे प्रकार 
का तात्पर्यार्थ भी होता है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि आरोपित 
शब्द व्यापार लक्षणा है। अतः विकल्प “0? सही है। 
स्त्रोत - साहित्यदर्पण-शालिग्राम शास्त्री, पेज 29-30 
काव्यप्रकाश-आचार्य विश्वेश्वर, पेज 57 


. 'वर्णसाम्यमनुप्रासः' यह अनुप्रास अलङ्कार का लक्षण है- 
(A) साहित्यदर्पण के अनुसार 
(8) काव्यप्रकाश के अनुसार 
(0) चन्द्रालोक के अनुसार 
(D) अलङ्कारसर्वस्व के अनुसार 
व्याख्या- => मम्मट कृत काव्यप्रकाश के नवें उल्लास में- 
अनुप्रास अलङ्कार का लक्षण- 'वर्णसाम्यमनुप्रासः ' 
वर्णो की समानता या आवृत्ति का नाम अनुप्रास अलङ्कार है। 
ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुः शशी। 
दधे कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम्‌॥ 
तब (प्रातःकाल के समय सूर्य के सारथि) अरुण के गतिशील 
होने से मलिन स्वरूपवाला चन्द्रमा काम के उपभोग से 
दुर्बल कामिनी के कपोलस्थल के समान सफेद हो गया। 
यहाँ पर अनेक वणो का एकबार सादृश्य है इसलिए यहाँ 
छेकानुप्रास है। 
आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्यदर्पण के दशवें परिच्छेद में 
अनुप्रास अलङ्कार का लक्षण किया गया है- 
अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌। 

(सा द. 0/3) 
स्वर की विषमता रहने पर भी शब्द अर्थात्‌ पद, पदांश के 
साम्य को 'अनुप्रास' कहते हैं। 


. भाषाविज्ञान के अर्थपरिवर्तन कारणों में जो कारण 


व्याख्यास्मि 


उन्मीलन्मधुगन्धलुब्धमधुपव्याधूतचूताङ्कुर .....। 
प्राप्तप्राणसमासमागमरसोल्लासैरमी वासराः॥ 

यहाँ पर रसोल्लास सैरमी इन शब्दों में र' और 'स' की एक 
ही प्रकार से समानता है। दूसरे चरण में क और ल की 
अनेक बार आवृत्ति हुई है और उसी क्रम से हुई है। 
जयदेव चन्द्रालोक के पञ्चम मयूख में छेकानुप्रास का 
लक्षण करते हुए कहते हैं कि- 

स्वरव्यञ्जनसन्दोहव्यूहा मन्दोहदोहदा। 
गौर्जगज्जाग्रदुत्सेका छेकानुप्रासभासुरा॥ (5/2) 
विशेष ज्ञान को कराने वाली, कवि संसार में जागरूक 
उत्कर्ष वाली स्वर और व्यञ्जनं की आवृत्तिरूप वाणी 
छेकानुप्रास से शोभायमान हुआ करती है। अर्थात्‌ ऐसी 
वाणी जहाँ हो वहाँ छेकानुप्रास हुआ करता है। 
अलङ्कारसर्वस्वकार रुय्यक ने छेकानुप्रास का लक्षण करते 
हुए कहते हैं- 

सद्भुद्यानियमे पूर्व छेकानुप्रासः। संख्या का नियम रहने 
पर पूर्व अर्थात्‌ व्यञ्जनमात्र शब्दपौनरुक्त्य को छेकानुप्रास 
कहते हैं। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'वर्णसाम्यमनुप्रासः' 
काव्यप्रकाश के अनुसार अनुप्रास का लक्षण है। अतः विकल्प 
“9? सही है। 


स्त्रोत - काव्यप्रकाश-आचार्य विश्वेश्वर, पेज 404 


नहीं है वह है- 

(A) अर्थविस्तार (उ) अर्थसङ्कोच 
(©) अर्थव्यञ्जकता (0) अर्थविपर्यय 
व्याख्या- थम फ्रांसीसी भाषाविज्ञानवेत्ता त्रील 


अर्थपरिवर्तन विचार किया था। उन्होंने अर्थपरिवर्तन की 
तीन दिशाएँ मानी अर्थविकास, अर्थसंकोच तथा अर्थदेश। 
अर्थविज्ञान के भारतीय विशेषज्ञ यास्क, पतञ्जलि, भर्तृहरि 
एवं अन्य संस्कृत काव्यशास्त्रकारों ने भी अर्थ-विकास की 
इन्हीं तीन दिशाओं का उल्लेख किया है। 

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अर्थपरिवर्तन की दिशाओं 
को निम्न 5 भागों में विभक्त कर उसका विश्लेषण किया जा 
सकता है- 

]- अर्थविस्तार (Expansion of meaning) 

2- अर्थसंकोच (Contract of meaning) 

3- अर्थादेश (Transference of meaning) 
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4- अर्थोत्कर्ष (Elevoation of meaning) अब अर्थ है- ख्री पुरुष का परस्पर रतिक्रिया। 
5- अर्थापकर्ष (Deterioration of meaning) स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हे कि भाषाविज्ञान 


के अर्थपरिवर्तन कारणों में अर्थव्यञ्जकता कारण नहीं है। 
=> अर्थविस्तार- अर्थविस्तार का अर्थ है- अर्थ का सीमित हों है 
त्र से लेना अतः विकल्प €? सही है। 
क्षेत्र से निकलकर विस्तार पा लेना! ने स्त्रोत- भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र-कपिलदेव द्विवेदी, पेज 336-37 
जैसे- प्रवीण' शब्द का प्रारम्भिक अर्थ वीणा बजाने में दक्ष 
था परन्तु आज वह किसी काम में दक्षता, निपुणता का 


. 'पाणिपादम्‌' में समास है- 


वाचिक हो गवती (A) इतरेतरद्वन्द्व (उ) समाहारद्वन्द्र 

शब्द मौलिक अर्थ अर्थ-विस्तार (८) Ei [ (0) बहुब्रीहि 

गवेषणा - गाय को खोजना - अनुसंधान व्याख्या- 'चार्थे इन्द्रः सूत्र से च के अर्थ में वर्तमान अनेक 
कशल - कश लाने में दक्ष -दक्ष सुबन्त परस्पर विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, और वह 
निपुण - पुण्य करने वाला -किसी काम में दक्ष bined होता है। र 


इतरेतर, समाहार। 

> समूह का नाम समाहार” है। यह भी 'च' का एक अर्थ है। 
समूह के होने पर इस समास से सदा एकवचन तथा “स 
नपुंसकम्‌’ के अनुसार नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग होता है। 


2. अर्थसंकोच- अर्थविस्तार के विपरीत सामान्य या 
संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होना 'अर्थसंकोच' कहलाता है। 
अर्थसंकोच का अर्थ ही है- अर्थ का संकुचित हो जाना।' 
भोलानाथ तिवारी के अनुसार- अर्थसंकोच, अर्थविस्तार 


 _ समाहार्नद्वकेउदाहण 
का ठीक उल्टा है। गत थ उट पा को पर चये 
संकी च पाणिपाद पाणी च पादौ च 
शब्द मूल अर्थ अर्थ-संकोच be 3 करे 
संज्ञापरिभाषम्‌ संज्ञा च परिभाषा च 
वेद - विद्या - ऋग्वेद आदि वेद i म्‌ ड 
आड त्रा मार्दङ्गिकवैणविकम्‌ मार्दङ्गिकाश्च वैणविकाश्च 
श्राद्ध - श्रद्धायुक्त कर्म - मृतक श्राद्ध तमा शिकायत 
क रथिकाश्व रथिकाश्च अश्वारोहाश्र 
वर - जो माँगा जाये - दूल्हा gi ड 
दा न न वाकूत्वचम्‌ वाक्‌ च त्वक्‌ च 
धान्य - अन्न - धान के बज ७ ७ 
तसा तर 
महाराज - बड़े राजा, मान्य ब्राह्मण- रसोइयां रा आ 
धर्मां - धर्मश्च अर्थश्च 
मृग - जंगली पशु - हिरण है 
शब्दा - शब्दश्च अर्थश्च 
3. अर्थादेश- शब्द के मूल अर्थ का लुप्त होना और उसके 
य आठा कवि रजक अर्थकामो ३ अर्थश्च कामश्च 
स्थान पर कोई नये अर्थ का आना 'अर्थादेश' कहलाता है। Me आदि 
आद्य - आदिश्च अन्तश्च 
शब्द मूल अर्थ अर्थादेश 
असुर जायापती /जम्पती/दम्पती-जाया च पतिश्च 
असुर - देवता - दानव, दैत्य तया 
गुसमास का उदाहरण 
उपवास - अग्निके पास रहना- व्रत MME. 2 य is SMM 
पञ्चकपालः - पञ्चानां कपालानां समाहारः 
मुग्ध - मूर्ख - मोहित होना Br 
पञ्चगवम्‌ - पञ्चानां गवां समाहारः 
वर - श्रेष्ठ - दूल्हा , | 
पञ्चपात्रम्‌ - पञ्चानां पात्राणां समाहारः 
साहस - चोरी/डकैती - उत्साहपूर्वक कार्य री 0000 क RSI 
में जल्द भुवनम्‌ - त्रयाणां भुवनानां समाहारः 
अर्थोत्कर्ष- निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का न ही जुन र 
में “साहस बडा अ चतुर्युगम्‌ Fi = चत" युगाना समाहार + 
उत्कृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होना। “साहस” अर्थोत्कर्ष का श्रेष्ठ पपु वारा यु | $ 
उदाहरण है। त्रिकटु ड त्रयाणां कटूनां समाहारः 
अर्थापकर्ष- अर्थापकर्ष का अर्थ है- अर्थका पतन होन। बहुब्रीहिका उदाहरण | 
अर्थापकर्ष का सुन्दर उदाहरण है- 'सहवास'। सहवास का द्विपात्‌ - द्वौ पादो यस्य सः 


पहले उत्कृष्ट अर्थ था- गुरु आदि के सम्पर्क में रहना और चतुर्मुखः - चत्वारि मुखानि यस्य सः 
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चतुराननः - चत्वारि आननानि यस्य सः 
षडाननः - षड आननानि यस्य सः 
दशाननः - दश आननानि यस्य सः 
द्विमूर्धः - द्रौ मूर्धानौ यस्य सः 
त्रिमूर्धः - त्रयो मूर्धानो यस्य सः 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि “पाणिपादम्‌' 
में समाहार द्वन्द्व है। अतः विकल्प “8? सही है। 
स्त्रोत - लघुसिद्धान्तकोमुदी-आद्याप्रसाद मिश्र, पेज 96 


8. प्रच्छ धातु में क्त्वा प्रत्यय के योग से रूप बनता है? 


(A) पृष्ट्वा (उ) प्रष्ट्वा 
(९) प्रच्छत्वा (D) प्रच्छित्वा 
व्याख्या- => सूत्र - समासेऽनज्यूर्वो क्त्वो ल्यप्‌ 
CFF) 

जिस समास के पूर्वपद में नज्‌ से भिन्न कोई अन्य अव्यय 
स्थित हो तो उस समास में क्त्वा के स्थान पर ल्यप्‌ आदेश 
होता है। क्त्वा के क्‌ की “लशक्वतद्धिते” से इत्संज्ञा “तस्य 
लोपः” से लोप होकर 'त्वा' शेष बचता है। 

जब एक ही कर्त द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी 
क्रिया की जाती है, तो समाप्ति क्रिया में क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग 
होता है। 

इस प्रत्यय से बने हुए शब्द पूर्वकालिक क्रिया के अन्तर्गत 
आते हैं। 


उदाहरण 
प्रच्छ + क्त्वा = पृष्ट्वा 
अद्‌ + क्त्वा = जग्ध्वा 
इषू + क्त्वा = इष्ट्वा/एषित्वा 
ईक्ष + क्त्वा = ईक्षित्वा 
कुद + क्त्वा = कूर्दित्वा 
कृ + क्त्वा = कृत्वा 
कृष + क्त्वा = कृष्ट्वा 
अस्‌ + क्त्वा = भूत्वा 
आप्‌ + क्त्वा = आप्त्वा 
क्रो + क्त्वा = क्रीत्वा 
क्रीड्‌ + क्त्वा = क्रीडित्वा 
क्षिप्‌ + क्त्वा = क्षिप्त्वा 
गम्‌ + क्त्वा = गत्वा 
गृ + क्त्वा = गीर्त्वा 
छिद्‌ + क्त्वा = छित्त्वा 


जि + क्त्वा = जित्वा 
ज्ञा + क्त्वा = ज्ञात्वा 
तुद्‌ + क्त्वा = तुत्त्वा 
तुष + क्त्वा = तुष्टव 
त्यज्‌ + क्त्वा = त्यक्त्वा 
दृश + क्त्वा = दृष्ट्वा 
दह्‌ + क्त्वा = दग्ध्वा 
दा + क्त्वा = दत्त्वा 
था + क्त्वा = हित्वा 
पच्‌ + क्त्वा = पक्त्वा 
पा + क्त्वा = पीत्वा 
ब्रू + क्त्वा = उक्त्वा 
भू + क्त्वा = भृत्वा 
यज्‌ + क्त्वा = इष्ट्वा 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रच्छ+क्त्वा 
के योग से पृष्ट्वा बनता है। अतः विकल्प “A? सही है। 
स्त्रोत - रचनानुवादकोमुदी-कपिलदेव द्विवेदी, पेज 208 


. “सुभाषितं हारि विशत्यधो, गलान्न दुर्जनस्यार्करिपो- 
रिवामृतम्‌' यह सूक्ति उदधृत है? 


(A) कादम्बरी से (उ) शिशुपालवधम्‌ से 
(0) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ से ()) नीतिशतकम्‌ से 
व्याख्या- बाणभट्ट कादम्बरी कथामुख में सुभाषित 
सूक्तियों के प्रसंग में कहते हैं कि- 
सुभाषितं हारि विशत्यधो गलान्नदुर्जनस्यार्करिपोरिवामृतम्‌। 
तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिर्महारत्नमिवातिनिर्मलम्‌॥ 
(कादम्बरी कथामुख-7) 
मनोहर सुभाषित दुर्जन के गले के नीचे वैसे ही नहीं उतरता, 
जैसे राहु के गले के नीचे अमृत नहीं उतरता, किन्तु उसे ही 
सज्जन अपने हृदय में इस प्रकार धारण करते हैं जैसे भगवान्‌ 
विष्णु अत्यन्त स्वच्छ कौस्तुभमणि को हृदय पर धारण करते 
हैं। 
भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसवः । | 2 । 
संसार के बन्धन को काटने वाली शिव के चरणों की धूलि 
की जय हो। 
धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा॥ (20) अतिद्वयी = (दो 
कथाओं बृहत्कथा और वासवदत्ता से उत्कृष्ट) कथा की 
रचना की।। 


शिशुपालवधम्‌ की सूक्तियाँ- 

> सदाभिमानैकधना हि मानिनः। (शिशु./67) 
मानी जन सदा मान मात्र धन वाले होते हैं। 

> सतीव योषित्‌ प्रकृतिः सुनिश्चला। 
पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि॥ (शिशु.।/72) 
पतिव्रता स्त्री के समान अतिस्थिर प्रकृति दूसरे जन्मों में भी 
उसी पुरुष को प्राप्त करती है। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ की सूक्तियाँ- 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण- 
प्रवृत्तयः । (अभि.।/22) 
सन्देहास्पद विषयों में सज्जनों के अन्तःकरण की प्रवृत्तियाँ 
ही प्रमाण होती है। 

> सर्वः कान्तमात्मीयं पश्यति (अभि. अङ्क-2) 
राजा दुष्यन्त विदूषक से कहता है- 'सभी आत्मीय जनों को 
सुन्दर समझते हैं। 

=> नीतिशतकम्‌ की सूक्तियाँ- 

* शीलं परं भूषणम्‌। 
यह सदाचार सभी का सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। 

* सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। 
कठिन सेवा का कार्य योगियों को भी अगम्य या दुर्बोधं है अर्थात्‌ 
उनके भी समझ से परे है तो साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है? 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है- “सुभाषितं हारि 
विशत्यथो... यह सूक्ति कादम्बरी से उद्धृत है। अतः विकल्प 
“^ सही है। 


स्रोत - कादम्बरी कथामुख (श्लोक 07)- तारिणीश झा, पेज 9 


70. ` नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा' यह कहकर 
महर्षि वाल्मीकि का अभिवादन किया गया है- 

(A) कादम्बरी में (B) रामायण में 

(८) नलचम्पू में (0) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में 
व्याख्या- नलचम्पू च्छ्वास में त्रिविक्रमभट्ट जी 
महर्षि वाल्मीकि का अभिवादन इस श्लोक के माध्यम से 
किया है- 

* सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला 
नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा॥ (/77) 
दोषयुक्त होने पर भी निर्दुष्ट एवं कठोर होने पर भी कोमल 
तथा दूषण और खर नामक राक्षस से युक्त होने पर भी 
दोषरहित एवं सुकोमल रमणीय रामायण की कथा का 
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जिसने सुजन किया, उस आदिकवि वाल्मीकि के लिए नमस्कार 
है। 

व्यासः क्षमाभृतां श्रेष्ठो वन्द्यः स हिमवानिव। 

सृष्टा गौरीदूशी येन भवे विस्तारिभारता॥ (7/72) 
( व्यासपक्ष में ) जिसके द्वारा इस संसार में अत्यन्त विस्तृत 
महाभारतरूप वाणी की रचना की गई है। क्षमाशीलों में श्रेष्ठ 
वे महर्षि व्यास पर्वतश्रेष्ठ हिमालय के समान वन्दनीय हैं। 
( हिमालय पक्ष में )- जिसके द्वारा भगवान्‌ शिव में अनुरक्ता 
और विकसनशील कान्तिसम्पन्ना गौरी-पार्वती को उत्पन्न 
किया गया, वह पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय महर्षि व्यास के 
समान वन्दनीय है। 

करोति कस्य नाहादं कथा कान्तेव भारती। (।/73) 
इसप्रकार की कान्ता सदृशी महाभारत की कथा किसे आह्लादित 
नहीं करती? 
कादम्बरी- त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। (कादम्बरी-0 ) 
बाणभट् द्वारा कादम्बरी कथामुख के मङ्गलाचरण में जगत्कारण 
त्रिगुणात्मक ब्रह्म को नमस्कार किया गया हे | 
त्रिगुण- सत्व, रज, तम 
त्रयीमयाय- ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
नमामि भर्वोश्चरणाम्बुजद्ठयं....(कादम्बरी-4) 
इस पद्य में कवि ने अपने गुरु भर्वु के चरणकमलों की 
वन्दना की है। 
रामायण- न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 
राम जी का कथन 'तात सुग्रीव। संसार में सब, भाई भरत 
के ही समान नहीं होते।' (वा.रा. 6/8/5) 

न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति। 

सीता जी का कथन- एक मानव कन्या किसी राक्षस की 
भार्या नहीं हो सकती। (वा.रा.5/24/8) 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ की सूक्तियाँ- 

न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌। (अभि./26) 
दुष्यन्त का कथन कान्ति से देदीप्यमान्‌ तेज भूतल से उत्पन्न 
नहीं होता। 

“न खलु धीमतां कश्चिदविषयो नाम' (अभि.-अङ्क 04) 
शार्ङ्गरव का कथन विद्वानों के लिये वस्तुतः कोई चीज 
आज्ञात नहीं होती है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नमस्तस्मै 
कृता येन... यह कथन नलचम्पू (.7१) में है। 
अतः विकल्प “€? सही है। 
स्त्रोत - नलचम्पू-रामनाथ त्रिपाठी, पेज ।2 


77. निम्न में से नलचम्पू की सूक्ति है- 

(A) नैको रसः कवेः (उ) सर्व सहा सूरयः 
(0) उपर्युक्त दोनों (D) इनमें से कोई नहीं 
व्याख्या- त्रिविक्रमभट्ट द्वारा प्रणीत नलचम्पू में सात उच्छ्वास 
हैं। प्रथमोच्छ्वास में त्रिविक्रमभट्ट द्वारा अपनी विनम्रता को 
दर्शाया गया है- 

* वाचः काठिन्यमायान्ति भङ्गश्लेषविशेषतः। 
नोद्वेगस्तत्र कर्तव्यो यस्मान्नैको रसः कवेः॥ (/6) 
सभङ्गश्लेष में वाणी यद्यपि विशेष रूप से क्लिष्ट हो जाती 
है, फिर भी उसमें उद्वेग नहीं करना चाहिये- उसके प्रति 
उद्विग्न होकर अनिच्छा नहीं प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि 
कवि के लिए सर्वदा एक ही रस नहीं होता अर्थात्‌ कवि की 
रुचि बराबर एक समान नहीं होती। 

* उत्थं काव्यकथाकथानकरसैरेषां कवीनाममी। 
विद्वांसः परिपूर्णकर्णहृदयाः कुम्भाः पयोभिर्यथा। 
वाचो वाच्यविवेकविक्लवधियामीदूर्विधा मादूशाँ 
लप्स्यन्ते क्व किलावकाशमथवा सर्वसहाः, सूरयः॥ 

(i/5) 
इसप्रकार इन कवियों के काव्य कथा, कथानक आदि के रसों से 
परिपूर्ण कर्ण एवं अन्तःकरण से युक्त ये विद्वान्‌ लोग दुग्ध-से 
आप्लावित कलश के समान हैं- ऐसी स्थिति में वर्णनीय वस्तु के 
उपस्थापन में विवेकशून्य हमारे जैसे व्यक्तियों की वाणी कहाँ से 
स्थान प्राप्त कर सकेगी? अथवा (फिर भी) निराश होने की कोई 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्वान्‌ लोग सब कुछ सहन करने 
में समर्थ होते हैं। 

* जयति तरुणयोषिल्लोचनानां विलासः ॥ (/2) 

नवयौवनाओं की आँखों के प्रान्तभागरूपी गोद से सञ्चालित होने 

वाला आँखों का विलास भी सर्वोत्कृष्ट है, अतः उसकी जय हो। 

* पुण्यैर्मुखे वाचो गृहे स्त्रियः (/4) किन्हीं अलौकिक 

पुण्यों के कारण मनोहारिणीं और अनेक प्रकार के श्लेषों आलिङ्गनादि 

विधियों में चतुर स्त्रियाँ किसी पुरुष के घर में आती हैं। 

* परस्य हदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः॥ (।/5) 
कवि का काव्य और धनुर्धारी का बाण समर्थ नहीं है तो वे 
दोनों ही निष्प्रयोजन है, उनका होना न होने के बराबर है। 
अर्थात्‌ कवि के इस काव्य का क्या प्रयोजन, जो कि दूसरे 
श्रोता के हृदय पर आघात कर उसे कम्पित न कर दे? और 
धनुर्धारी के इस प्रकार के बाण का क्या प्रयोजन जो कि 
दूसरे शत्रु के वक्षस्थल पर लगकर उसे शिर घूमने पर 
मजबूर न कर दे। 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


* करोति कस्य नाहादं कथा कान्तेव भारती। (।/3) 
कान्ता-सदृशी महाभारत की कथा किसे आह्लादित नहीं 
करती? 

* वेत्ति विश्वम्भरा भारं गिरीणां गरिमाश्रयम्‌ (7/8) 
पर्वतों के गरिमामूलक भार एवं विश्व के भार को धारण करने 
वाली पृथ्वी ही जानती है (अन्य कोई नहीं) 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि A+B दोनों 
सूक्तियाँ नलचम्पू से उद्धृत हैं अतः विकल्प “€? सही है। 

स्त्रोत - नलचम्पू- रामनाथ त्रिपाठी, पेज 5, 6 


2. शिशुपालवध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छन्द है- 
(A) वंशस्थ, पुष्पिताग्रा, शिखरिणी 


(उ) वंशस्थ, पुष्पिताग्रा, मन्दाक्रान्ता 
(८) वंशस्थ, पुष्पिताग्रा, शार्दूलविक्रोडित 
(D) मन्दाक्रान्ता, पुष्पिताग्रा, शिखरिणी 
व्याख्या- शिशुपालवधम्‌, किरातार्जुनीयम्‌ और नेषधीय्‌ 

ये तीनों महाकाव्य बृहत्रयी के अन्तर्गत आते हैं। 

इन, तीनों महाकाव्यों के अन्तिम में छन्द परिवर्तन हुआ है। 
शिशुपालबधम्‌- (प्रथम सर्ग)- १से लेकर 73 श्लोक तक 
वंशस्थ छन्द, 74वें श्लोक में पुष्पिताग्रा, 
75वें श्लोक में शार्दूलविक्रीडितम्‌ छन्द का 
प्रयोग हुआ है। 

(प्रथम सर्ग)- से लेकर 44 श्लोक तक 
वंशस्थ छन्द, 45 वें में पुष्पिताग्रा और 
46वें श्लोक में मालिनी छन्द का प्रयोग 
किया गया है। 

(प्रथमसर्ग)- ॥ से लेकर 442 वें श्लोक 
तक वंशस्थ, 43 वें श्लोक में दोधक 
छन्द, 44वें श्लोक में वसन्ततिलका ।45वें 
में शार्दूलविक्रीडित छन्द का प्रयोग किया 
गया है। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि शिशुपालवध 
महाकाव्य में प्रयुक्त छन्द क्रमशः वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और 
शार्दूलविक्रीडित है। अतः विकल्प “€? सही है। 

स्त्रोत - शिशुपालवधम्‌ - तारिणीश झा, पेज 03, 54, 


किरातार्जुनीयम्‌ 


नैषधीयचरितम्‌ 


73. 'रथाङ्गपाणिः' पद में समास है- 
(A) तत्पुरुष (8) कर्मधारय 
(८) बहुव्रीहि (D) इन्द्र 


व्याख्या- 
_ बहुव्रीहिसमास |; हु वर | | हे समास 


(कृष्ण) रथाङ्गपाणिः - रथाङ्गं पाणौ यस्य सः 
(विष्णु) चक्रपाणिः - चक्रं पाणौ यस्य सः 
( सरस्वती ) बीणापाणिः- वीणा पाणौ यस्याः सा 


(शिब) शूलपाणिः - शूलं पाणौ यस्य सः 
(राम) धनुष्पाणिः - धनुः पाणौ यस्य सः 


( वैद्य) पीसूषपाणिः - 
(विष्णु) गदापाणिः - 


पीयूषं पाणौ यस्य सः 
गदा पाणौ यस्य सः 


तत्पुरुष समास 
चोरभयम्‌ - चोरातू भयम्‌ 
व्याश्रभयम्‌ - व्याघ्रात्‌ भयम्‌ 
राजभयम्‌ - राज्ञः भयम्‌ 
सिंहभीतः - सिंहात्‌ भीतः 
वृकभीतिः - वृकात्‌ भीतिः 
सर्पभीः - सर्पात्‌ भीः 
कर्मधारय समास 
घनश्यामः - घन इव श्यामः 
नीरदश्यामः - नीरद इव श्यामः 
चन्द्रोज्ज्वलः - चन्द्र इव उज्ज्वलः 
चन्द्राह्वादकः - चन्द्र इव आहादकः 
इन्द्र समास 
पितरौ - माताचपिताच 
पुत्रौ - पुत्रश्च पुत्री च 
रामौ - रामश्च रामश्च 
हंसौ - हंसश्च हंसी च 
युवानौ - युवा च युवती च 
दुहितरौ - दुहिता च दुहिता च 
भ्रातरौ - भ्राता चस्वसा च 
श्वसुरौ - श्वश्रूः च श्वसुरश्च 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि रथाङ्गपाणिः' 
में बहुव्रीहि समास है। अतः विकल्प “€? सही है। 
स्रोत - शिशुपालवधम्‌ (/27)- तारिणीश झा, पेज 48 


oo 


4. मृच्छकटिक की कथावस्तु किस नगर से सम्बद्ध है? 
(A) उज्जयिनी नगर से (B) अयोध्या नगर से 

(0) काशी नगर से (0) काञ्ची नगर से 
व्याख्या- मृच्छकटिकम्‌ की कथावस्तु- मृच्छकटिकम्‌ 
की कथा कल्पना प्रसूत है तथा लोक प्रसिद्ध प्रेमकथानक पर 
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इस प्रकरण की रचना की गई है। यह शूद्रक द्वारा प्रणीत दस 
अड्डों का प्रकरणग्रन्थ है। उज्जयिनी से मध्यमवर्गीय समाज 
की दैनिक परिचर्या को इस रूपक का आधार बनाकर कवि ने 
इसे अत्यधिक स्वाभाविकता दे दी है। 

चारुदत्त- मृच्छकटिकम्‌ के नायक चारुदत्त कुलीन, सभ्य 
एवं एक सच्चरित्र युवक हैं। उसमें कुछ ऐसे महान्‌ गुण हैं, 
कुछ ऐसी विलक्षणता है जिसके कारण उसने उज्जयिनी के 
सम्पूर्ण जन-मन को जीत लिया है। अपनी दानशीलता के 
कारण ही एक श्रेष्ठी से चारुदत्त दरिद्र बन गया है, और 
दरिद्र हो जाने पर भी उसे दुख इस बात का है कि याचक 
उसके घर को समृद्धिहीन जानकर अब वहाँ नहीं आते हैं। 


अवन्तिपुर्या द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः। 
गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसन्तशोभेव वसन्तसेना॥ 


(/6) 
उज्जयिनी में एक व्यापारी ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का 
पालक निर्धन युवक चारुदत्त रहता था। वसन्तश्री की तरह 
उसी नगरी की वसन्तसेना नामक अत्यन्त छविमयी गणिका 
इसके गुणों से आकर्षित थी। 
बसन्तसेना- वसन्तसेना उज्जयिनी की एक समृद्ध गणिका 
की पुत्री है नारी चरित्र की दृढ़ता का एक प्रतीक है सत्य और 
विशुद्ध प्रेम की एक प्रतिमूर्ति है। अपूर्वत्याग और गुणस्पृहा 
की आग में निरन्तर जलकर, गणिका वृत्ति के कालुष्य को 
जलाकर, भास्कर सोने की तरह दमकता एक नारी रत्न है। 
जिसे विट-वापी, लता या नौका की तरह सर्वभोग्या समझता 
है- “त्वं बापीव लतेव नौरिव जनं वेश्यासि सर्व भज' 
(१/32) वह अति सम्पन्न प्रभावशाली राजश्यालक शकार 
जैसे अनुरक्त राजवल्लभ को अपनी माँ की प्रेरणा के 
बावजूद ठुकराकर निर्धन चारुदत्त के प्रति अपनी हार्दिक 
आसक्ति अभिव्यक्त कर शुद्ध और गम्भीर प्रेम का परिचय 
देती है। अपने मधुर शुद्ध और पवित्र प्रणय से अन्त में 
चारुदत्त के हृदय को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। 
उज्जयिनी के आभूषणभूत चारुदत्त के हृदय को जीत लेती 
है। 
बिदूषक- मृच्छकरिकम्‌ प्रकरण के विदूषक का नाम मैत्रेय 
है। यह जाति का ब्राह्मण तथा चारुदत्त का नर्मसचिव ही 
नहीं, घनिष्ट मित्र भी है। मैत्रेय चारुदत्त का एक सच्चा मित्र 
हे, सुख-दुःख में साथ देने वाला एक अनन्य बन्धु। चारुदत्त के 
शब्दों में वह उसका सार्वकालिक मित्र है। 


संस्कृतगड़ा, दारागञ्ज, प्रयागराज 


“अये सर्वकालिकमित्रं मैत्रेयः प्राप्तः ' 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मृच्छकटिकम्‌ 
की कथावस्तु उज्जयिनी से सम्बद्ध है। अतः विकल्प “A 
सही है। 


स्रोत- मृच्छकटिकम्‌- जगदीशचन्द्रमिश्र, भू.पेज- 26-28 


75. निम्न में से मृच्छकटिकम्‌ का सहवचन है- 
(A) सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते 


(उ) विभवाऽनुगता भार्या 
(0) शून्यमपुत्रस्य गृहम्‌ 
(D) उपर्युक्त तीनों 
व्याख्या- महाकवि शूद्रक द्वारा प्रणीत मृच्छकटिकम्‌ में दस 
अङ्क हैं। जिसमे अलङ्कारन्यास नामक प्रथमोऽङ्क में चारुदत्त 
कहते हैं कि- 
सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम्‌ 
सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां धृतः शरीरेण मृतः स जीवति 
चारुदत्त का कथन है- घोर अन्धेरे में दीये के उजाले का जो 
आनन्द है, वही मजा तो दुःख झेलने के बाद सुख पाने को 
है। मगर, मित्र अमीरी की कब्र पर जन्मी गरीबी की घास तो 
बड़ी जहरीली होती है। ऐसा आदमी तो जिन्दा रहकर भी मण ही 
होता है। (मृच्छ.]/]0) 
विभवानुगता भार्या सुखदुःखसुहदभवान्‌। 
सत्यञ्च न परिभ्रष्टं यद्दरिद्रेषु दुर्लभम्‌ ॥ 3/28 
चारुदत्त विदूषक से कहता है- विभव के अनुसार निर्वाह 
करने वाली पत्नी, सुख दुख में साथ निभाने वाली तुम जैसे 
मित्र और सच्चाई का पल्ला थामे रहना भला किस गरीब को 
नसीब है, मेरे पास तो ये सारी चीजे मौजूद हैं। 
शून्यमपुत्रस्य गृहं, चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम्‌। 
मूर्खस्य दिशः शून्याः, सर्व शून्यं दरिद्रस्य 
(मृच्छ./8) 
चारुदत्त का कथन- पुत्रहीन व्यक्ति का घर सूना होता है। सच्चे 
मित्र के अभाव में सारा जीवन सूना होता है। मूर्खो की सारी दिशाएँ 
सूनी होती हैं, और दरिद्रो के लिए सारा संसार सूना होता है। 
दारिद्र्यान्मरणाद्वा मरणं मम रोचते न दारिद्र्यम्‌। 
अल्पक्लेशं मरणं दारिद्र्यमनन्तकं दुःखम्‌॥ 
(मृच्छ./१) 
चारुदत्त विदूषक से कहता है- मृत्यु और गरीबी दोनों में से 
गरीबी की अपेक्षा मृत्यु ही मुझे अधिक अच्छी लगती है। 
क्योंकि मृत्यु तो मनुष्य को एक बार ही मरने का कष्ट देती 


व्याख्यास्मि 


है किन्तु यह दरिद्रता तो आजीवन दुःख भोगने को विवश 
कर देती है। 
अन्य सूक्तियाँ 
अहो निर्धनता सर्वापदामास्पदम्‌॥ (मृच्छ.]/4) चारुदत्त 
का कथन- 'हाय सारी विपत्तियों की जड़ यही दरिद्रता है। 
धिगस्तु खलु दारिद्र्यमनिवेदितपौरुषम्‌। 
यदेतद्गर्हितं कर्म निन्दामि च करोमि च॥ 
(मृच्छ.3/१9) 
शर्विलक विदूषक से कहता है- अप्रदर्शित पुरुषार्थ वाली इस 
गरीबी को धिक्कार है जिस काम की मैं स्वयं निन्दा करता 
हूँ उसे ही करने के लिए इस गरीबी के कारण विवश भी होता हूँ। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सुखं हि 
दुःख.. विभवानुऽगता भार्या, शून्यमपुत्रस्य..यह तीनों 
मृच्छकटिकम्‌ के सहवचन (कथन) है। 
अतः विकल्प 'Dसही है। 


स्त्रोत - मृच्छकटिकम्‌ - रमाशङ्कर त्रिपाठी, पेज 3,28, 30 


(A) तर्कभाषा में 

(B) सांख्यकारिका में 

(८) वेदान्तसार में 

(D) उपर्युक्त तीनों में 

व्याख्या- सदानन्द कृत वेदान्तसार में पञ्चीकरण प्रक्रिया 
का विशद विवेचन है। 

द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः। 
स्वस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात्‌ पञ्च पञ्च ते॥ 


प्रत्येक भूत को दो भागों में विभक्त करके फिर प्रथम भाग को 
चतुर्धा विभक्त करके, अपने से भिन्न चार भूतों के द्वितीय भाग में 


जोड़ 


॥/8 
4/8 
॥/8 
4/8 


देने से, वे आकाशादि पज्चात्मक (पञ्चीकृत) हो जाते हैं। 


पञ्चीकरण प्रक्रिया 


आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 
१72. ळे. 2 ii, “HS 
वायु आकाश आकाश आकाश आकाश 
अग्नि अग्नि वायु वायु वायु 
जल जल जल अग्नि अग्नि 
पृथिवी पृथिवी पृथिवी पृथिवी जल 


पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत 
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सत्त्व गुण- हल्का (लाघव) और प्रकाशित करने वाला 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पञ्चीकरण (प्रकाशत्व) होता है। 


प्रक्रिया का वर्णन वेदान्तसार में प्राप्त होता है। 
अतः विकल्प “(” सही है। 
स्त्रोत - वेदान्तसार- राकेशशास्त्री, पेज 200 


77. ' अधोलिखित में से सत्कार्यवाद का हेतु नहीं है- 


(A) असदकरण (B) उपादानग्रहण 
(©) सर्वसम्भवभाव (0) शक्त का शक्यकरण 
व्याख्या- ईश्वरकृष्ण कृत सिद्धान्त है- सत्कार्यवाद, इसके 
पाँच हेतु बताये गये हैं- 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌। 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌॥9॥ 
(१) असद्‌-अकरणात्‌ (2) उपादानग्रहणात्‌ 
(3) सर्वसम्भव-अभावात्‌ (4) शक्तस्य-शक्यकरणात्‌ 
(5) कारण-भावात्‌ 
इसी सिद्धान्त के कारण सांख्यशास्त्र सम्पूर्ण विश्व प्रपञ्च 
रूप कार्य को अपने मूलकारण प्रकृति / अव्यक्त,अथवा 
प्रधान में अव्यक्त रूप से स्वीकार करता है। 
() असत्‌ -अकरणात्‌ = बालू से तेल नहीं निकाल सकते। 


(2) उपादान -ग्रहणात्‌ = घड़े के निर्माण में मिट्टी अनिवार्य 
है। 

(3) सर्वसम्भव-अभावात्‌ = सभी वस्तुओं से सभी की उत्पत्ति 
सम्भव नहीं 


(4) कारण -भावात्‌ = कारण कार्य भिन्न हैं। 
(5) शक्तस्य शक्यकरणात्‌ = दही के लिये दूध ही समर्थ है। 
कारण है। दूसरा कुछ नहीं। 
अतः विकल्प € सही है। 
नोट :- उपर्युक्त प्रश्न में मुद्रणदोष के कारण आयोग ने इस 
प्रश्‍न के उत्तर को ]' कर दिया था किन्तु यहाँ मुद्रणदोष दूर कर 
दिया गया है। 
स्त्रोत - साख्यकारिका (का 09)- राकेश शास्त्री, पेज 29 
78. सांख्यकारिका के अनुसार सत्त्व गुण में नहीं होता है- 


(A) लाघव (B) प्रकाशत्व 
(D) चलत्व 


(0) उपर्युक्त दोनों 
व्याख्या- इश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में तीन गुणों की 
चर्चा करते हुए कहते हैं- 

सत्त्वं लघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः। 
गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः॥ ( का.-]3 ) 


रजो गुण - प्रेरक और क्रियाशील होता है। 

तमो गुण - भारी और नियामक होता है। 

सत्त्व - प्रीति (सुख) सुखात्मक 

रज - अप्रीति (दुःख) दुःखात्मक 

तम - विषाद (मोह) मोहात्मक 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सत्वगुण में 
'चलत्व' नहीं होता है। अतः विकल्प “0? सही है। 
स्त्रोत - साख्यकारिका (का. 73)- राकेश शास्त्री, पेज 45 


. अधोलिखित में से श्रीमद्भगवद्गीता में जो नहीं 


कहा गया- 
(A) ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ (8) कर्म ब्रह्मोद्‌भवं विद्धि 
(©) योगस्थः कुरु कर्माणि (9) ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म 
व्याख्या- गीता महाभारत के भीष्मपर्व से उद्धृत है, जिसमें 
8 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं - 

गीता के तीसरे अध्याय में कर्म का विषय प्रतिपादित है - 
कर्मब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌। 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्मनित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ 

(गीता 3/]5) 
कर्मसमुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी 
परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि 
सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। 
गीता के द्वितीय अध्याय में कहा गया है- 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्घ त्यक्त्वा धनञ्जय। 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ 

(2/48) 
हे धनञ्जय! तू आसक्ति को त्यागकर तथा सिद्धि और 
असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ 
कर्तव्यकर्मो को कर समत्व ही योग कहलाता है। 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌॥ (8/73) 
श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि- परमात्मा सम्बन्धी योगधारणा 
में स्थित होकर जो पुरुष '3३%' इस एक अक्षररूप ब्रह्म को 
उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप ब्रह्म का उच्चारण 
करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का 
चिन्तन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष 
परमगति को प्राप्त होता है। 
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श्र 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


ईशावास्योपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखीय संहिता का 
चालीसवाँ अध्याय है। इसमें कुल अठारह मन्त्र हैं प्रथम मन्य है- 
ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌॥।॥ 
मनुष्यों के प्रति वेदभगवान्‌ का पवित्र आदेश है कि अखिल 
विश्व-ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत्‌ तुम्हारे 
देखने-सुनने में आ रहा है, सब का सब सर्वाधार, सर्वनियन्ता, 
सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वकल्याण गुण स्वरूप 
परमेश्वर से व्याप्त है, सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'ईशावास्यमिदं'- 
यह सूक्ति गीता की नहीं है। अतः विकल्प ' ५ ' सही है। 

स्त्रोत - श्रीमदभगवद्गीता- 2/48, 8/3, ३/१5 


(A) मृच्छकटिकम्‌ में 
(() नलचम्पू में 
व्याख्या- बाणभट्ट कृत कादम्बरी कथामुख में राजा शूद्रक 
के प्रधान अमात्य कुमारपालित हैं। प्रधानामात्यं कुम्रारपालितः 
नामानमब्रवीत्‌...... इस पंक्ति से स्पष्ट है कि राजा शूद्रक के 
प्रधान अमात्य कुमारपालित थे। 


(B) कादम्बरी में 
(D) शिशुपालवधम्‌ में 


पुरुष पात्र परिचय 

शूद्रक - विदिशा का राजा, चन्द्रापीड का अवतार 

कुमारपालित - शूद्रक का प्रधान अमात्य 

जाबालि - कथा कहने वाले महर्षि, हारीत के पिता। 

हारीत - मुनि कुमार,जाबालि के पुत्र 

चन्द्रापीड - प्रधान नायक, तारापीड का पुत्र 

तारापीड - चन्द्रापीड के पिता, उज्जयिनी के राजा 

वैशम्पायन - चन्द्रापीड का सखा, शुकनास का पुत्र 

शुकनास - तारापीड का मन्त्री और वैशम्पायन का पिता 

बलाहक - राजा तारापीड का बलाधिकृत (सेनापति) 

मेघनाद - बलाहक का पुत्र, चन्द्रापीड का महाबलाधिकृत 

पुण्डरीक - महर्षि श्वेतकेतु का पुत्र, महाश्वेता का 
आराध्य प्रेमी 

कपिञ्जल - पुण्डरीक का सखा मुनिकुमार 

श्वेतकेतु - पुण्डरीक के पिता 

हंस - महाश्वेता के पिता 

चित्ररथ - गन्धर्वो के राजा, कादम्बरी के पिता 

केयूरक - कादम्बरी का वीणावाहक गन्धर्वकुमार 


मातङ्कक - शबर सेनापति 


व्याख्यास्मि 


क्षीरोद - गन्धर्वराज चित्ररथ का कञ्चुकी 

कैलास - अन्तःपुर का प्रधान कञ्चुकी 

मङ्गल - शुकनास का भृत्य 

जालपाद - जाबालि का शिष्य 

स्त्री पात्र- परिचय 

कादम्बरी - कथा की नायिका, गन्धर्वराज चित्ररथ की पुत्र 

मदिरा - चित्ररथ की पत्नी, कादम्बरी की माता। 

गौरी - हंस की पत्नी, महाश्वेता की माता 

मदलेखा - कादम्बरी की अन्य सखी 

तमालिका - कादम्बरी की अन्य सखी 

तरलिका - महाश्वेता की ताम्बूल करङ्कवाहिनी 

पत्रलेखा - कुलूतिश्चर की पुत्री, चन्द्रापीड की प्रियसखी 

विलासवत्ती - तारापीड की पत्नी, चन्द्रापीड की माता 

मनोरमा - शुकनास की पत्नी, वैशम्पायन की माता 

मकरिका - विलासवती की ताम्बूलकरङ्कवाहिनी 

कुलवर्धना - विलासवती के अन्तःपुर की महत्तरिका 

चाण्डालकन्या -पुण्डरीक की माता, लक्ष्मी का अवतार 

अन्यपात्र- परिचय 

वैशम्पायन - कथा सुनाने वाला शुकशावक, पुण्डरीक 
का अवतार 

इन्द्रायुध - चन्द्रापीड का अश्व,कपिञ्जल का अवतार 

गन्धमादन - चन्द्रापीड का राजकुजर 

कालिन्दी - कादम्बरी की सारिका 

परिहास - कादम्बरी का शुक, कालिन्दी का पति 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुमारपालित पात्र 
कादम्बरी में वर्णित है। अतः विकल्प 'B' सही है। 


स्त्रोत - कादम्बरी कथामुख- तारिणीश झा, पेज ।0] 


(A) वृत्तगन्धि 


(8) चूर्णक 

(©) कल्लिका प्राय (0) मुक्तक 

व्याख्या- आचार्य विश्वनाथ प्रणीत 

परिच्छेद में आचार्य विश्वनाथ ने गद्यकाव्य के चार भेद माने हैं- 
॥. मुक्तक 2. वृत्तगन्धि 3. उत्कलिकाप्राय 4. चूर्णक 
वृत्तगन्धोज्झतं गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्धि च। 
भवेदुत्कलिकाप्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम्‌॥ 
(6/330-33) 


UP PGT (प्रवक्ता ) संस्कृत - 206 355 


१- मुक्तक गद्यकाव्य समास रहित होता है। सोमदेव - कथासरित्सागर 
उदाहरण- गुरुर्वचसि प्थुरुरसि...इत्यादि। गुणाढ्य — बृहत्कथा 
2- वृत्तगन्धि गद्यकाव्य में पद्य के अंश पड़े रहते हैं। क्षेमेन्द्र छ बृहत्कथामञ्जरी 
उदाहरण- समरकण्डूलनिबिडभुजदण्डकुण्डलीकृतकोदण्ड- बुधस्वामी हि बृहत्कथाश्लोकसंग्रह 
शिञ्जिनीटंकारोज्जागरितवैरिनगर...इत्यादि । विष्णशर्पा छ पञ्चतन्त्रम 
3- उत्कलिकाप्राय गद्यकाव्य में दीर्घ समास होते हैं- आश पण SR हितोपदेश 
उदाहरण- अणिसविसुमरणिसिदसरविसरविदलि-दसमरपरिगद- बल्लालसेन ठ भोजप्रबन्ध 
pie र f आर्यशूर - जातकमाला 
4- चूर्णक गद्यकाव्य में छोटे-छोटे समास होते हैं। पज खर _ बानो 
उदाहरण- 'गुणरत्मसागर, जगदेकनागर, कामिनीमदन जनरञ्जन' A उदयसुन्दरी कथा 
आदि। => कथा- कथायां सरसं वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम्‌। ल _ SRS 
क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद्वक्त्रापवक्त्रके। पकक पा 
Ek) 
आदौ पद्यर्नमस्कारः खलादिर्वृत्तकीर्तनम्‌ ॥ 
RES] त्रिविक्रमभट्ट॒ - नलचम्पू (दमयन्ती कथा) 
में गद्यों इसमें — मदालसाचम्पू चम 
कथा में सरस वस्तु गद्यों द्वारा ही बनायी जाती है। इसमें क. kK 
कहीं कहीं कहीं — जावन्ध अरचम्पू चम 
-कहीं आर्याछन्द और कहीं वक्त्र तथा अपरवक्त्र छन्द सोमदेबसरि i रे यशस्तिलकचम्प | टॅ 
होते हैं। प्रारम्भ में पद्यमय नमस्कार और खलादिकों का i. ४ an 
चरित जैसे राजाभोज ( भोजराज) - रामायणचम्पू 
चरित निबद्ध होता है। जैसे- कादम्बरी। po 
Pa अभिनवकालिदास - भागवतचम्पू 
=> आख्यायिका-कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति 
Fn लय गा अनन्तभइ - भारतच 
बध्यते। आर्यावक्त्रापवक्त्राणाँ छन्दसा येन केनचित्‌। शतततासिक काव्य 
अन्यापदेशेनाश्वासमुखे भाव्यर्थसूचनम्‌। लक ग्रन्था 
यथा- हर्षचरितादिः | अश्च है बुद्धचरितम्‌ 
आख्यायिका भी कथा के समान होती हे। इसमें कविवंशवर्णन बाणभट्ट _ हर्षचरितम 
होता है, और अन्य कवियों का वृत्तान्त तथा पद्य भी कहीं- पद्मगुप्त - नवसाहसाङ्कदेवचरितम्‌ 
कहीं रहते हैं। यहाँ कथा भागों का नाम उच्छ्वास रखा जाता बिल्हण त विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌ 
है। आर्या, वक्त्र या अपरवक्त्र छन्द के द्वारा अन्योक्ति से महाकवि कल्हण - गजतग्ड्िणी 
उच्छ्वास के आरम्भ में अगली कथा की सूचना दी जाती है। कल्हण हि सोमपालविजयम्‌ 
जैसे- हर्षचरित। वामनभट्टबाण - वेमभूपालचरितम्‌ 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि गद्यकाव्य में 
कल्लिकाप्राय परिगणित नहीं है। अतः विकल्प “€' सही है।  गीतिकाव्य/खण्डकाव्य/मतक्तककाव्य २ 
RR TR 


स्त्रोत - साहित्यदर्पण-शालिग्राम शास्त्री, पेज 226 लेखक ग्रन्थ 

2. ' बेतालपञ्चविंशतिका' ग्रन्थ के लेखक हैं- कालिदास - मेघदूत 
(A) त्रिविक्रमभट्ट (B) त्रिविक्रमसेन कालिदास - ऋतुसंहार 
(0) त्रिबलादित्य (D) त्रिरत्नाकर भर्तृहरि - नीतिशतकम्‌ 
व्याख्या- भर्तृहरि - शृङ्गारशतकम्‌ 

कथा साहित्य भर्तृहरि - वैराग्यशतकम्‌ 

दच ग्रन्थ अमरुक - अमरुकशतकम्‌ 
त्रिविक्रमसेन - वेतालपञ्चविंशतिका जमवत "क गीतगोविन्दम्‌ 


हंस तका बाणभट्ट - चण्डीशतकम्‌ 
विक्रमादित्य के सिंहासनद्वात्रिंशिका 


356 संस्कृतगड़ा, दारागञ्ज, प्रयागराज व्याख्यास्मि 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वेताल- उत्तररामचरितम्‌. - भवभूति - 07 
पञ्चविंशतिका' के लेखक त्रिविक्रमसेन' हैं। अतः विकल्प महावीरचरितम्‌ - भवभूति - 07 

'B' सही है। अनर्घराघवम्‌ - मुरारि -07 
नोट :- प्रश्नपत्र में मुद्रणदोष के कारण उपर्युक्त प्रश्न का ्रसन्नराघवम्‌ - जयदेव - 07 
उत्तर आयोग ने F माना है। ्तिमानाटकम्‌ - भास Sn 
स्रोत- संस्कृत वाङ्मय का बृहद्‌ इतिहास- (खण्ड-5) पेज-252 वेणीसंहारम्‌ NN 
आ अभिषेकनाटकम्‌ - भास - 06 

83. pe मर के रचनाकार के रूप में किसकी गणना अविमारकम्‌ - भास - 06 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ - भास - 06 


(A) क्षमाराव (B) महालिङ्ग शास्त्री 
(©) नरहरि (D) र्ङ्गनाथाचार्य 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि कथा साहित्य 
के रचनाकारों में नरहरि परिगणित नहीं है। 


च्चा ज्ञाहत्व 7 त्वनाकार त os अतः विकल्प ' € ' सही है। 
था साहित्य | ` 
ST ञि वाङ्मय का बृहद्‌ इतिहास (खण्ड-5) पेज-259 
कथामुक्तावली - क्षमाराव ङ्ग 
याया _ रङ्ज रि 84. निम्नलिखित में से कौन कवयित्री संस्कृत साहित्य 
नहीं है? 
कथानककोशः - महालिङ्ग शास्त्री की नहीं है; हि 
गत ला त , -= य (A) शीला भट्टारिका (उ) विकटनितम्बा 
पर्यटकत्रिंशत्‌ - हषीकेश शास्त्री भारद्वाज (6) विज्जका (D) 2000 न 
हरिकथामृतम्‌ -  अरिभट्टनारायणदास व्याख्या- लौकिक संस्कृत साहित्य की कव - 
उपदेश प्रसाद - विजयलक्ष्मी भारतीय इतिहास के प्राचीन काल तथा मध्यकाल के अन्तर्गत 
उत्तराखण्डयात्रा - शिवप्रसाद भट्टाचार्य श्री “सम्पन्न कुल में उत्पन्न कन्याओं को विविध शास्त्रों के 
चारुचरित चर्चा - रमेशचन्द्र शुक्ल अतिरिक्त चौसठ ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी, 
गद्यकाव्य जिनमें काव्यकला को अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण तथा उपादेय 
रचना लेखक विधा माना जाता था। संस्कृत में काव्यरचना करने वाली महिला 
दशकुमारचरितम्‌ - दण्डी - आख्यायिका कवियों की परम्परा का अस्तित्व असन्दिग्धभाव से प्रमाणित 
अवन्तिसुन्दरी - दण्डी - कथा होता है। लौकिक संस्कृत साहित्य की काव्यमूर्ति को अपनी 
वासवदत्ता - सुबन्धु - कथा मञ्जुल कृतियाँ से विभूषित करने वाली महिला कवियों के 
कादम्बरी _ बाणभट्ट - कथा नाम विभिन्न सुभाषित संग्रहों तथा आलङ्कारशास्त्र के लक्षण- 
हर्षचरितम्‌ _ बाणभट्ट - आख्यायिका ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। कि 
मन्दारमञ्जरी - विश्वेश्वर पाण्डेय - कथासंग्रह in र से 22448 महिला कवियों के नाम 
शिवराजविजय -अम्बिकादत्तव्यास- ऐतिहासिक उपन्यास है ळा पनत अनुसार त हि 
कथामुक्तावलिः - पण्डिताक्षमाराव - कथासंग्रह कक ह Fa का -ईसा ber 
्रामज्योतिः - पण्डिताक्षमाराव - कथासंग्रह Peed तम्बा - ईसा pa 
कथापञ्चकम्‌ - पण्डिताक्षमाराव - कथासंग्रह - ईसा | 
नाटयग्रन्थ तिरुमलाम्बा - ईसा की सोलहवीं सदी 
रचना लेखक अङ | गे अङ्क गङ्गादेवी - ईसा की पन्द्रहवीं सदी 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ - कालिदास - 07 चिन्नम्मा - ईसा की दसवीं सदी 
सरस्वती - ईसा की दसवीं सदी 


मुद्राराक्षसम्‌ - विशाखदत्त - 07 


सीता - ईसा की दसवीं सदी 

रामभद्राम्बा - ईसा की सत्रहवीं सदी 

पद्मावती - इसा की सत्रहवीं सदी 
शीलाभडट्टारिका शीला भट्टारिका संस्कृत की महिला कवयित्रियों 


में बहुचर्चित हैं। इनके पद्य कवीन्द्रवचन समुच्चय, शाडर्गधरपद्धति 
तथा अलङ्कारसर्वस्व में उद्धृत किए गए हैं। 

विकट नितम्बा कवयित्री विकटनितम्बा का नाम संस्कृत महिला 
कवियों की प्रथम पंक्ति में सुप्रतिष्ठित माना जाता है। इनके द्वारा 
रचित पद्यों के उद्धरण संस्कृत के सभी प्रमुख सुभाषित संग्रहों तथा 
अलङ्कारशास्त्र के ग्रन्थों में प्राप्त होता है। 

विज्जका संस्कृत की महिला कवियों में कवयित्री विज्जका का 
नाम शृङ्गारपरक सुप्रसिद्ध मुक्तक रचनाओं तथा अपनी काव्य 
प्रतिभा के प्रति मुखर चेतना के लिए विद्वद्गोष्ठी में चिरकाल से 
प्रशंसा के साथ चर्चित रहता आया है। इनके पद्य सदुक्तिकर्णामृत, 
शाङ्गधरपद्धति, सूत्तिमुक्तावली, सुभाषितहारावली तथा सुभाषितरत्न 
भाण्डा-गार जैसे प्रायः सुभाषितसंग्रहों में समुद्धत किए गये हैं। 
पत्रलेखा यह बाणभट्ट कृत कादम्बरी कथामुख में,नायक 
चन्द्रापीड की प्रियसखी के रूप में वर्णित है। कुलुतेधर की पुत्री 
और चन्द्रापीड की ताम्बूलकरङ्कवाहिनी है। यह संस्कृत कबियित्री 
नहीं हैं। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि पत्रलेखा संस्कृत 
साहित्य में कवयित्री नहीं हैं अपितु यह एक पात्र है। 

अतः विकल्प 'D' सही है। 

स्त्रोत - कादम्बरी कथामुख- जयशंकर लाल त्रिपाठी, पेज भू. 37 


85. माघ को 'घण्टापथ' की उपाधि से अलंकृत किया 
गया है? 


(A) अच्छोद सरोवर के वर्णन के कारण 
(8) रैवतक पर्वत के वर्णन के कारण 
(C) नारद के वर्णन के कारण 

(D) इनमें से कोई नहीं 


के रचयिता 


महाकवि माघ को परम्परा से विद्वानों ने श्रेष्ठ महाकाव्य का 
प्रणेता माना है- काव्येषु माघः? यह महाकवि माघ की 
एकमात्र कृति 20 सर्गो के महाकाव्य के रूप में है। इसका 
कथानक महाभारत के सभापर्व (अध्याय-35-43) से लिया 
गया है। 

माघ रचित शिशुपालवध में महाकाव्य के सभी लक्षण 
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घटित होते हैं। इसीलिए विद्वानों के बीच एक लोकोक्ति है- 
“काव्येषु माघः कविःकालिदासः' अर्थात्‌ कवि की 
दृष्टि से कालिदास श्रेष्ठ हैं, किन्तु काव्य (महाकाव्य) के 
लेखन में माघ उत्कृष्ट हैं। 

* इस काव्य के नायक श्रीकृष्ण हैं जो यदुपति तथा विष्णु 
के अवतार हैं। इस काव्य का प्रधान रस वीररस है। 

* श्रियः मङ्गल पद से आरम्भ होने वाले इस महाकाव्य में 
वस्तु- निर्देशात्मक मंगलाचरण है। 

* माघ की प्रशस्तियाँ- मेधे माघे गतं वयः। अर्थात्‌ माघकाव्य 
के अध्ययन में और मेघदूत का आनन्द लेने में सारी आयु 
बीत गयी। 

* माघ की सभी उपमाओं में यह बहुत प्रसिद्ध है, जिसके 
कारण उन्हें ' घण्टामाघ' की उपाधि प्राप्त हुई, लम्बी-लम्बी 
तथा ऊपर की ओर रस्सी के समान फैलती हुई किरणों वाले 
सूर्य के उदय तथा चन्द्रमा के अस्त होते रहने पर यह रैवतक 
पर्वत नीचे की ओर लटकती हुई दो घण्टाओं से वेष्टित 
गजराज के समान शोभनीय प्रतीत हो रहा है। 

उदयति वरिततोर्ध्वरश्मिरज्जावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम्‌। 

बहति गिरिरयं विलम्बिघण्टाद्टयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम्‌॥ 

(4/20) 
माघे सन्ति त्रयो गुणाः- माघ में तीनों गुणों का समन्वय 
है। अर्थात्‌ उपमा कालिदासस्य उपमा में महाकवि कालिदास 
प्रसिद्ध हैं तो भारवि में अर्थगौरव, ' भारवेरर्थगौरवम्‌” 
दण्डी में पदलालित्य है किन्तु माघ में ये तीनों गुण उपमा, 
अर्थगौरव और पदलालित्य समाहित है। 
राजनीति की तुलना शब्दविद्या से की गयी है- 
“शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा’ (2/72) 
माघ के पाण्डित्य और कवित्व के विषय में कई प्रशस्तियाँ 
विख्यात हैं। इनके शब्द भाण्डागार के विषय में कहा गया 
है- 'नवसर्गगते माघे नवशब्दो न जायते।' अर्थात्‌ माघ 
काव्य में नौ सर्ग समाप्त कर लेने पर संस्कृत में कोई नया 
शब्द जानने को रह नहीं जाता। 
टीका- शिशुपालवध पर अनेक टीकाएं हैं। जिनमें वल्लभदेव 
कृत 'सन्देहविषौषधि’, मल्लिनाथकृत “सर्वङ्कषा' टीका, 
भरतमल्लिक कृत “सुबोधा' दिनकरमिश्र कृत “सुबोधिनी 
टीका' यह सब प्रमुख टीकायें हैं। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि माघ को 
घण्टापथ की उपाधि रैवतक पर्वत के वर्णन के कारण मिली 
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हे। अतः विकल्प '3' सही है। 
स्रोत - शिशुपालवधम्‌ ( 4/20 )- हरगोविन्द शास्त्री, 


अलङ्कार है? 


(A) भ्रान्तिमान्‌ (उ) उठ्रेक्षा 
(0) सन्देह (0) अपह्नुति 
व्याख्या- आचार्य मम्मट कृत काव्यप्रकाश के नवें अ 
दशवें उल्लास में क्रमशः शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार की 
चर्चा की गई है। 
=> सन्देह अलङ्कार- ससन्देहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः। 
प्रकृतस्य समेन यत्‌ इति पूर्वान्वयः जहाँ उपमेय का उपमान 
के साथ संशयात्मक ज्ञान होता है वहाँ ससन्देह अलङ्कार 
होता है। भेद की उक्ति तथा अनुक्ति से वह दो प्रकार का 
होता है। 
उदाहरण- हतो नरो वा कुञ्जरो मे न निर्णयः। 
अश्वत्थामा मारा गया, नर है या हाथी, पता नहीं। 
यहाँ संशयात्मक ज्ञान होने से सन्देह अलंकार है। 
=> भ्रान्तिमान्‌ - भ्रान्तिमानन्यसंवित्‌ तत्तुल्यदर्शने। 
उसके समान वस्तु के देखने पर अन्य वस्तु की प्रतीति ही 
भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार है। 
उदाहरण- 
कपाले मार्जारः पय इति करान्‌ लेढि शशिनः 
तरुच्छिद्रप्रोतान्‌ बिसमिति करी संकलयति। 
रतान्ते तल्पस्थान्‌ हरति वनिताऽप्यंशुकमिति 
प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विप्लवयति।। 
अर्थ -बिलाव खप्पर में स्थित चन्द्रमा की किरणों को दूध है, 
ऐसा समझकर चाट रहा है, हाथी वृक्षों के छिद्रों से गिरने वाली 
चाँदनी को बिसतन्तु (मृणाल) समझकर ग्रहण कर रहा है, कोई 
युवती रतिक्रीडा के अन्त में पलङ्ग पर स्थित किरणों को 
श्वेतवस्त्र समझकर उठाने लगती है, इस प्रकार अहो कान्ति से 
मतवाला यह चन्द्रमा इस संसार को भ्रम में डाल रहा है। 
विशेष- उक्त पद्य में प्रस्तुत चन्द्रकिरणों की शुभ्रता से 
अप्रस्तुत दुग्धादि की सदृशतावश अप्रस्तुत दुग्धादि का 
भ्रमात्मक या निश्चयात्मक ज्ञान होने से भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार 
है। 
=> उत्प्रेक्षा- सम्भावनमथोत्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ । 
जो उपमेय की उपमान के साथ सम्भावना की जाती है, वह 
उत्रेक्षा अलङ्कार है। 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


उदाहरण- लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्विफलतां गता।। 

अन्धकार अङ्गों को मानो लीप सा रहा है। आकाश का जल 

मानो वर्षा कर रहा है, इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति की सेवा के 

समान दृष्टि व्यर्थ हो गई है। 

* मृच्छकटिकम्‌ में उक्त पद्य में लिम्पतीव तमोऽङ्गानि में तम'उपमेय 
रूप तथा 'लेपन' उपमान रूप है। अतः 'लिम्पतीव” में 
क्रिया के साथ इव” का प्रयोग सम्भावना अर्थ में करने के 
कारण उपमेय में उपमान की सम्भावना व्यक्त की गयी है 
इस कारण क्रियोत्रेक्षा अलङ्कार है। 
अपह्नुति- प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपहनुतिः। 
उपमेय का निषेध करके जो अन्य उपमान की सिद्धि की 
जाती है उसे अपहुति अलङ्कार कहते हैं। 
जहाँ उपमेय को असत्य प्रतिपादित कर उपमान को सत्य 
रूप में स्थापित किया जाता हे तो वहाँ अपहृति अलङ्कार 
होता है। 
उदाहरण- बत सखि! कियदेतत्‌ पश्य वर स्मरस्य 
प्रियविरहकृशेऽस्मिन्‌ रागिलोके तथा हि - 
उपवनसहकारोद्भासिभृङ्गच्छलेन । 
प्रतिविशिखमनेनोट्टङ्कितं कालकूटम्‌ ।। 
हाय सखि, देखो तो प्रिय के विरह से दुबले हुए रागी लोगों 
के प्रति कामदेव का यह कितना वैरभाव है कि बगीचे के 
आम के बौरों पर बैठे हुए (शोभित) भौरों के बहाने से इसने 
प्रत्येक बाण पर कालकूट विष लगा दिया है। 
यहाँ भौरों से युक्त आम के बौर नहीं हैं अपितु कालकूट 
विषसहित (कामदेव के) बाण हैं यह प्रतीति होती है। (भ्रमर) 
युक्त सहाकरों के बिना निषेध करके कालकूट युक्त बाणों की 
स्थापना की जाने से आर्थी अपहृति है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि “हतो नरो वा 
कुञ्जरो मे न निर्णयः” में सन्देह अलङ्कार है। अतः विकल्प 
८ सही है। 


स्त्रोत - काव्यप्रकाश-आचार्य विश्वेश्वर, पेज 462 


87. पट का समवायिकारण है- 

(A) कुलाल 

(6) तुरी 
व्याख्या- 

* गौतम प्रणीत न्यायदर्शन का प्रकरण ग्रन्थ है तर्कभाषा 
जिसके रचनाकार केशव मिश्र हैं। 


(B) वेमा 
(D) तन्तु 
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न्यायदर्शन में पाँच अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में दो - वेदान्त दर्शन तीन प्रकार की सत्ता स्वीकार करता है। 


आहिक हैं। आरम्भ में प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त- 
सिद्धान्त- अवयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा- 
हेत्वाभासच्छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः 
(न्या.सू.।..) 

इस सूत्र के तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति होती है। 
तदनन्तर प्रमाण की चर्चा करते हुये तीन प्रकार के कारण की 
चर्चा करते हैं- 

तच्च कारणं त्रिविधम्‌ -समवायि - असमवायि -निमित्तभेदात्‌। 
कारण तीन प्रकार के हैं- समवायि, असमवायि और निमित्त। 


6) प्रातिभासिक सत्ता- वेदान्त की दृष्टि में “सीपी में चाँदी 


की प्रतीति’ तथा रस्सी में साँप की प्रतीति” प्रातिभासिक सत्ता 
है। जो यथार्थ ज्ञान के साथ स्वतः समाप्त हो जाती है। 


(7) व्यावहारिक सत्ता- प्रातिभासिक सत्ता की अपेक्षा इसका 


स्थायित्व अधिक समय तक रहता है। प्रत्यक्ष रूप से देखने 
पर उनकी सत्ता को नकारा नहीं जा सकता, किन्तु ब्रह्मज्ञान 
की स्थिति में इसका बाध हो जाता है। शंकराचार्य के 
अनुसार यह जगत्‌ एकान्ततः सत्य न होकर केवल व्यवहारकाल 
में सत्य होता है। अतः इसे व्यावहारिक सत्ता कहते हैं। 


समवायिकारणम्‌ यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌ (77) पारमार्थिक सत्ता- यह पूर्णतया सत्य और शाश्चत्‌ है। भूत, 


यथा-तन्तवः पटस्य समवायिकारणम्‌। 
जिसमें कार्य समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता है जैसे- तन्तु 
पट के समवायि कारण हैं क्योंकि तन्तुओं में ही पट (कार्य) 
समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, तुरी आदि में नहीं। 
असमवायिकारण- यत्समवायिकारणप्रत्यासन्नमवधृतसामर्थ्य 
तदसमवायिकारणम्‌। यथा तन्तुसंयोगः पटस्यासमवायिकारणम्‌] 
जो समवायि कारण में प्रत्यासन्न होता है और जिसकी कार्य 
के प्रति सामर्थ्य निश्चित होती है वह असमवायि कारण है। 
जैसे- तन्तुसंयोग पट का असमवायि कारण है। 
निमित्तकारण- यन्न समवायिकारणम्‌ नाप्यसमवायिकारणम्‌ः 
अथ च कारणम्‌। यथा वेमादिकं पटस्य निमित्तकारणम्‌। 
जो न समवायिकारण है, न ही असमवायिकारण है, किन्तु 
कारण है वह निमित्त कारण कहलाता है। जैसे वेमा, तुरी 
आदि पट के निमित्त कारण हैं। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि पट का 
समवायिकारण तन्तु है। अतः विकल्प 'D' सही है। 
स्त्रोत - तर्कभाषा- गजाननशास्त्री मुसलगाँवकर, पेज 39 


(A) दो 


(B) तीन 

(८) चार (00) पाँच 

व्याख्या- अद्वयानन्द सदानन्द द्वारा 

एक प्रकरण ग्रन्थ है। सदानन्द ने सर्वप्रथम अपने अभीष्ट 
की सिद्धि के लिए अखण्ड सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप, वाणी 
के अविषय, सम्पूर्ण जगत्‌ के आधार आत्मा का आश्रय 
लिया है। 


-> वेदान्तसार में आज्ञान की दो शक्तियों का उल्लेख किया है- 


आवरण तथा विक्षेप। “अस्याज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्ति 
शक्तिद्वयम्‌। 


89. वेदान्तदर्शन के अनुसार प्रमाण हैं? 


भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों में इसका अस्तित्त्व है। यह 
भौतिक पदार्थों से विलक्षण है। एकमात्र ब्रह्म की ही पारमार्थिक 
सत्ता है। 

सत्ता के त्रिविध रूप 


प्रातिभासिक सत्ता- रज्जु में सर्प की प्रतीति, सीपी में 


चाँदी की प्रतीति। क्षणिक अस्तित्त्व, यथार्थज्ञान के बाद 
समाप्ति 

व्याबहारिक- घट पट आदि व्यावहारिक जगत्‌, अपेक्षाकृत 
अधिक लम्बे समय तक अस्तित्व, ब्रह्मज्ञान होने पर समाप्ति। 
पारमार्थिक- ब्रह्म नित्य, शाश्वत्‌, त्रिकालिक स्थिति। 
वेदान्तसार में अनुबन्ध चतुष्टय का वर्णन मिलता है- 
अधिकारी, विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन। 

तत्रानुबन्धो नामाधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि' (वेदान्तसार) 
पञ्चकोश- 

वेदान्तसार में पाँच कोशों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है- 

- आनन्दमय कोश 2- विज्ञानमय कोश 

3- मनोमय कोश 4- प्राणमय कोश 

5- अन्नमय कोश 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वेदान्तसार के 
अनुसार सत्ता के तीन प्रकार बताये गये हैं। 

अतः विकल्प ' B' सही है। 

स्त्रोत - वेदान्तसार- राकेश शास्त्री, पेज भू. 84 


(A) चार 
(C) छः 


(B) पाँच 
(D) तीन 
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संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्या- 
प्रत्यक्षमात्रं चार्वाकाः बौद्धा वैशेषिका द्वयम। 
सांख्या योगास्त्रयं चैव, तार्किकाश्च चतुष्टयम्‌॥ 
पञ्च प्राभाकरा, भाट्टास्तथा वेदान्तिनश्च षट्‌। 
पौराणिकास्तथा चाष्टौ, प्रमाणानि ब्रुवन्ति वै॥ 
अर्थात्‌ चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को बौद्ध और वैशेषिक 
प्रत्यक्ष व अनुमान को, सांख्य तथा योग प्रत्यक्ष, अनुमान,तथा 
आप्तवचन को, तार्किक अर्थात्‌ नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान व शब्द को, प्रभाकर पाँच प्रमाण,भाड़ और वेदान्ती 
छः तथा पौराणिक आठ प्रमाण बताते हैं- 


दर्शन प्रमाणों की संख्या प्रमाण 
सांख्य = उँ प्रत्यक्ष, अनुमान आप्त 
योग - 3 प्रत्यक्ष, अनुमान आप्त 
न्याय - 4 प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द 
वैशेषिक - 2 प्रत्यक्ष, अनुमान 
पूर्वमीमांसा - 6 प्रत्यक्ष, अनुमान,उपमान, शब्द, 


उत्तरमीमांसा (वेदान्त)-6 


अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, (अभाव) 
(पूर्वमीमांसा की तरह) 


चार्वाक - T प्रत्यक्ष 

बौद्ध - 2 प्रत्यक्ष, अनुमान 

प्रभाकर/मीमांसक - 5 प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 
अर्थापत्ति 


पौराणिक - 8 


प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 

अर्थापत्ति, अभाव, सम्भव,ऐतिह्य 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वेदान्तदर्शन 

छः प्रमाण मानता है। अतः विकल्प '€' सही है। 
स्त्रोत - वेदान्तसार- राकेश शास्त्री, पेज भू. 73 


90. शिशुपालवध महाकाव्य में सर्गों की संख्या है? 


(५) सोलह (उ) सत्रह 

(©) अठारह (D) बीस 

व्याख्या- 
ग्रन्थकार ग्रन्थ सर्ग 

माघ शिशुपालवधम्‌ 20 (बृहत्रयी) 

भारवि किरातार्जुनीयम्‌ 78 (बृहत्रयी) 

श्रीहर्ष - नेषधीयचरितम्‌ - 22 (बृहत्रयी) 

कालिदास - रघुवंशम्‌ - १9 (लघुत्रयी) 

कालिदास - कुमारसम्भवम्‌ - 77 (लघुत्रयी) 


श्र 


व्याख्यास्मि 


अश्वघोष - बुद्धचरितम्‌ - 28 

अश्वघोष - सोन्दरनन्द - 8 

भट्टि - भट्टिकाव्य - 22 

(रावणवधम्‌) 

रत्नाकर - हरविजयम्‌ - 50 सर्ग (सबसे बड़ा 
महाकाव्य) 

कुमारदास - जानकीहरणम्‌ - 20 से 25सर्ग 
(।0- 5सर्ग प्राप्त) 

कविराज - राघवपाण्डवीयम्‌ - ॥3सर्ग 

हरिश्चन्द्र - धर्मशर्माभ्युदय - 2सर्ग 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि शिशुपालवध 
महाकाव्य में 20 सर्ग हैं। अतः विकल्प 'D' सही है। 


स्त्रोत - संस्कृत साहित्य का इतिहास-उमाशंकर शर्मा, पेज 262 
०. ' अग्निगर्भा शमीमिव' यह उपमा दी गयी है- 


(&) शकुन्तला की (8) गौतमी की 
(©) प्रियंवदा की (0) अनसूया की 
व्याख्या- महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
के चतुर्थ अङ्क में शकुन्तला की उपमा अग्निगर्भा शमीमिव” 
से दी गई है। (कण्व की बात) प्रियवंदा कहती है अनसूया 
सेः 
दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः। 
अवेहि तनयां ब्रह्मान्नग्निगर्भा शमीमिव ( 4/4 ) 
हे ब्रह्मन्‌, दुष्यन्त के द्वारा स्थापित तेज को पृथ्वी के कल्याण 
के लिए धारण करने वाली (अपनी) पुत्री को छिपी हुई 
अग्नि से युक्त शमीवृक्ष के तुल्य समझो। 
शकुन्तला के लिए प्रसिद्ध उपमायें 

धुवं स नीलोत्पलपत्रधारया 

शमीलतां छेत्तुमूषिर्व्यवस्यति॥ ( /78 ) 
वह अवश्य ही नीलकमल के पत्ते की धार से शमी की लता 
को काटने का यत्न करता है। 

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌। (/20) 
क्योंकि सुन्दर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलङ्कार नहीं 
होती। 

यथा वनज्योत्स्नाऽनुरूपेण पादपेन संगता, अपि नामैवम- 
हमप्यात्मनोऽनुरूपं वरं लभेयेति। 
जिस प्रकार वनज्योत्स्ना अपने अनुरूप वृक्ष से मिल गई है, 
क्या मैं भी अपने अनुरूप वर को पाऊंगी? 

प्रियबंदा- सागरमुज्झित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति। 


बड़ी नदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ उतरती है? 

(अभि.अङ्क.-3) 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि “अग्निगर्भा 
शमीमिव? यह उपमा शकुन्तला के लिए दी गई है। अतः 
विकल्प 4 सही है। 


स्त्रोत - अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ - (4/4)-कपिलदेव द्विवेदी, पेज 498 


(A) कार्यम्‌ (B) शप्यम्‌ 
(९) ग्लेयम्‌ (0) जेयम्‌ 
व्याख्या- पाणिनीय व्याकरण में धातुओं 
तिङ्‌ भिन्न कृत्‌ प्रत्ययो में यत्‌ प्रत्यय महत्त्वपूर्णं स्थान रखता 
है। यत्‌ प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता 
है। जब ये कर्मवाच्य में होंगे तो कर्म के अनुसार इनके लिंग, 
वचन, कारक होंगे। 

यथा- 

तेन मया वा विद्या अध्येया, शिक्षा देया च (स्त्री.) 
अस्माभिः वारि पेयम्‌ (नपु.) 

जब यत्‌ प्रत्यय भाववाच्य में होगा, तो कर्ता में तृतीया तथा 
क्रिया नपुंसकलिंग एकवचन में होगी- 

तेन अत्र स्थेयम्‌। 

'अचो यत्‌'- अच्‌ प्रत्याहारस्थ स्वर वर्ण अन्त में हो, ऐसे 
धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता है। 'यत्‌' प्रत्यय में तकार की 
इत्संज्ञा होने से 'य' ही शेष बचता हैं। 'अचो यत्‌'- इस सूत्र 
में धातोः प्रत्ययः, परश्च इन तीनों सूत्रों का अधिकार है। 
यथा जेयम्‌- जि + यत्‌। अनुबन्धलोप, य की आर्धधातुक 
संज्ञा तथा जि के इकार को सार्वधातुक गुण करके जेय बना। 
प्रातिपदिक संज्ञा, सु, आम्‌, पूर्वरूप करके जेयम्‌” सिद्ध 
हुआ। 

“ऋहलोणर्यत्‌'- यह सूत्र 'अचो यत्‌’ का अपवाद सूत्र है। 
अच्‌ प्रत्याहार (अ, इ, उ, ऋ, ल, ए, ओ, ऐ, औ) में से 
ऋवर्णान्त धातु से तथा हलन्त धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है 
ऋवर्णान्त धातुओं से “अचो यत्‌” से यत्‌ प्रत्यय प्राप्त था। 
इस अंश में यह सूत्र उसका अपवाद है। 

यथा- कार्यम्‌- “डुकृञ्‌ करणे’ धातु के अनुबन्धों का लोप 
होकर कृ शेष रहता है। यह धातु ऋवर्णान्त है। अतः 
ऋहलोण्यत्‌’ से कर्म में ण्यत्‌ होकर अनुबन्ध लोप तथा 
कृ+ण्यत्‌ में णित्‌ होने से ऋकार को “अचो ञ्णिति, से वृद्धि 
तथा “उरण्‌ रपरः’ से रपर अर्थात्‌ आर आदेश करने से 


वाले 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत - 20]6 


—> 


93. वेदान्तसार के अनुसार अज्ञान है- 
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कार्य बना। प्रातिपदिक संज्ञा, सु, 
'कार्यम्‌! सिद्ध हुआ। 
“पोरदुपधात्‌'- यह सूत्र 'क्रहलोर्ण्यत्‌ का अपवाद है। 
(पोः=पवर्गान्त) अन्त में पवर्ग वाली तथा (अदुपधात्‌) 
उपधा में अत्‌ वाली धातु से परे, 'यत्‌' प्रत्यय होता है। 
अजन्त न होने से 'अचो यत्‌' द्वारा यत्‌ नहीं हो सकता। 
“क्रहलोर्ण्यत्‌' इस वक्ष्यमाण सूत्र से ण्यत्‌ प्राप्त था। उसका 
अपवाद यहाँ यत्‌ प्रत्यय का विधान किया गया है। 
शप्यम्‌- “शप्‌ आक्रोशे’ धातु हलन्त होने के कारण 
“ऋषहलोर्ण्यत्‌” - सूत्र से 'ण्यत्‌' प्राप्त था, किन्तु शप्‌’ धातु 
पवर्गान्त भी है और अदुपध भी है। अतः उसे बाधकर 
'पोरदुपधात्‌' से यत्‌ प्रत्यय हुआ है। सु आदि कार्य होने से 
“शप्यम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ है। ध्यान रहे कि यदि यहाँ 
ण्यत्‌ हो जाता, तो उसके णित्‌ होने से अत उपधायाः” सूत्र 
से उपधा के अत्‌ को वृद्धि होकर “शाय्यम्‌ लाभ्यम्‌’ ऐसे 
अनिष्ट रूप बन जाते। 

ईद्याति- यत्‌ प्रत्यय परे होने पर आकार को ईकार आदेश 
होता है। यथा- ग्लेयम्‌- “ग्लै हर्षक्षये' धातु से यत्‌ की 
विवक्षा में प्रत्यय लाने से पूर्व ही “आदेच उपदेशेऽशिति” से 
ऐकार को आकार आदेश होकर “अचो यत्‌ द्वारा भाव में 
यत्‌ प्रत्यय लगाने पर ग्ला+यत्‌ हुआ। तदनन्तर ईद्यति' सूत्र 
से आकार को ईकार आदेश तथा 'ार्वधातुकार्धधातुकयोः' 
से उस ईकार को भी गुण होकर विभक्ति लाने पर ग्लेयम्‌ 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शप्यम्‌, जेयम्‌ 
ग्लेयम्‌ में यत्‌ प्रत्यय है। तथा कार्यम्‌ में ण्यत्‌ प्रत्यय है। अतः 
विकल्प 'A' सही है। 

0स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकोमुदी - गोविन्दाचार्य, पेज 780 


अम्‌, पूर्वरूप करके 


(A) भावरूप (B) अभावरूप 
(0) शून्यरूप (D) निष्क्रिय 
व्याख्या- सदानन्द योगीन्द्र द्वारा प्रणीत वेदान्तसार के 
अनुसार आज्ञान का लक्षण है- 
अज्ञानादिसकलजडसमूहोऽवस्तु। 

अज्ञानं तु सदसदभ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मक 
ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्किञ्चिदिति बदन्त्यहमज्ञ 
इत्याद्यनुभवात्‌। 

आज्ञान सत्‌ या असत्‌ रूप से अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


ज्ञान का विरोधी, भावरूप कुछ है, ऐसा (वृद्धजन) कहते * चूलिका- अन्तर्जवनिकासंस्थैः सूचनार्थस्य चूलिका। 


हैं। मैं अज्ञानी हूँ इत्यादि। 
अज्ञान के लक्षण 
]- सदसद्‌्भ्यामनिर्वचनीयम्‌ 
2- त्रिगुणात्मकम्‌ 
3- ज्ञानविरोधि 
4- भावरूपम्‌ 
5- यत्किञ्चित्‌ 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि वेदान्तसार के 
अनुसार अज्ञान भावरूप है। अतः विकल्प '५' सही है। 
स्रोत - वेदान्तसार- राकेश शास्त्री, पेज 49 


, अधोलिखित में जो अर्थापक्षेपकों में परिगणित नहीं है- 


(A) विष्कम्भक (B) प्रवेशक 

(८) प्रकरी (D) चूलिका 

व्याख्या- आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्यदर्पण के षष्ठपरिच्छेद 

में अर्थोपक्षेपक का लक्षण दिया गया है- 

अर्थोपक्षेपकाः पञ्च विष्कम्भकप्रवेशको। 

चूलिकाङ्कऽवतारोऽथ स्यादङ्कमुखमित्यपि।।54।। 

अर्थोपक्षेपक पाँच होते हैं- 

]. विष्कम्भक 2. प्रवेशक 3. चूलिका 4. अङ्कावतार 

5. अङ्कमुख 

विषकम्भक - 

वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः 

संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दर्शितः। 

मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजितः। 

शुद्धः स्यात्‌ स तु संकीर्णो नीचमध्यमकल्पितः॥ 
(सा.द.6/55,56) 

भूत और भविष्यत्‌ कथाओं का सूचक, कथा को संक्षेप करने 

वाला, अंक के आदि में रहने वाला 'विष्कम्भक' कहलाता 

है। जब एक ही मध्यमपात्र या दो मध्यमपात्र प्रयोग करते हैं 

तब इसे शुद्धविष्कम्भक कहते हैं। यदि नीच तथा मध्यम 

पात्रों द्वारा किया जाय तो इसे मिश्र विष्कम्भक कहते हैं। 

प्रबेशक- प्रवेशकोऽनुदात्तोकत्या नीचपात्रप्रयोजितः 

अंकस्यान्तर्विज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा। (सा.द.6/57) 

प्रवेशक भी विष्कम्भक के सदृश होता है किन्तु इसका प्रयोग 

नीचपात्रों के द्वारा कराया जाता है और इसमें उक्तियाँ उदात्त 

नहीं होतीं। यह दूसरे अंक के आगे किया जाता है, पहले अङ्क 

में नहीं। 


जवनिका (पर्दे) के भीतर स्थित पात्रों के द्वारा की हुई वस्तु 
की सूचना को चूलिका कहते हैं। 

प्रकरी- प्रासंगिकं प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता (सा.द.6/ 
68) 

प्रसङ्गगत तथा एकदेशस्थित चरित्र को प्रकरी कहते हैं। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि पाँच अर्थोपक्षेपक 
हैं- विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अङ्कस्य, अङ्कावतार है। 
बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी कार्य ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ हैं, 
अतः विकल्प ' € ' सही है। 

स्त्रोत - दशरूपक (।/58)- रमाशंकर त्रिपाठी, पेज 99 


. सांख्यमत में आधिभौतिक दुःख है- 
(A) ज्वरातिसार से उत्पन्न दुःख 


(8) स्वजन वियोग जन्य दुःख 

(८) सर्पादि से उत्पन्न दुःख 

(0) भूतप्रेतादि जन्य दुःख 

व्याख्या- सांख्यदर्शन के प्रकरणग्रन्थ सांख्यकारिका में 
दुःखत्रय की मीमांसा करते हुए ईश्वरकृष्ण कहते हैं- 
इुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। 

दृष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌॥ 

दुःखत्रय अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक 
इन त्रिविध दुःखों से पञ्चविंशति पदार्थों के ज्ञान से जीव 
छुटकारा प्राप्त कर लेता है। सांख्य ने त्रिविध दुःखों के 
विनाश का कारण विवेकज्ञान को स्वीकार किया है। 
सांख्य का दुःखत्रय 

।. आध्यात्मिक दुःख - वह दुःख, जिसका आन्तरिक 
तत्त्वों से सम्बन्ध है। जो दो प्रकार का होता है- (।) 
शारीरिक- जो शरीर के प्रमुख तत्त्व वात, पित्त व कफ की 
विषमता के कारण उत्पन्न होता है शारीरिक दुःख कहलाता हे। 
यथा- बुखारादि। यह भी दो प्रकार का होता है- 

(अ) नैसर्गिक (भूखादि) 

(ब) त्रिदोषजन्य (ज्वरादि) 

(¡¡) काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और ईर्ष्या आदि भावों 
के कारण उत्पन्न होने वाला दुःख मानसिक कहलाता है। 
2. आधिभौतिक- बाह्मकारणों अथवा पदार्थों, जिन्हें हम 
देख सकते हैं, से उत्पन्न होने वाला दुःख आधिभौतिक कहलाता 
है। जैसे- पशु,पक्षी, सर्प, मनुष्यादि पदार्थों से उत्पन्न दुःख 
अथवा कष्ट। 


3. आधिदैविक- प्रत्यक्ष दिखायी न देने वाली देवयोनियों 
जैसे- यक्ष, राक्षस, किन्नर, ग्रहादि के दुष्प्रभाव से होने वाला 
कष्ट, आधिदैविक कहलाता है। 
दुःखत्रय-() -आध्यात्मिक 
शारीरिक- नैसर्गिक (भूखादि), त्रिदोषजन्य (ज्वरादि) 
मानसिक- काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भयादि से 
उत्पन्न। 
(7 )आधिभौतिक- मनुष्य, पशु, सर्प, मृगादि से होने वाला कष्ट 
( ॥ ) आधिदैविक- यक्ष, राक्षस, किन्नर, भूत, प्रेत आदि से 
होने वाला कष्ट । 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आधिभौतिक 
दुःख के अन्तर्गत सर्पादि से उत्पन्न दुःख आता है। 
अतः विकल्प ' € ' सही है। 
स्त्रोत - साख्यकारिका (7/7 )- रमेशचन्द्र पाण्डेय, पेज -2 
. “स्वधर्मे निधनं श्रेयः' यह श्रीमदभगवद्गीता के किस 
अध्याय में है- 
(A) द्वितीय में (B) तृतीय में 
(९) चतुर्थ में (D) पञ्चम में 
व्याख्या- श्रीमदभगवद्गीता के तीसरे अध्याय में धर्म के 
विषय में कहा गया है- 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥ (गीता 3/35) 
अच्छी प्रकार आचरण में लाये हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित 
भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी 
कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि “स्वधर्मे 
निधनं श्रेयः? श्रीमदभगवद्गीता के तृतीय अध्याय से है। 
अतः विकल्प (3) सही है। 

स्त्रोत - श्रीमदभगवद्गीता (3/3 5)-गीताप्रेस, पेज 58 


97, काव्यप्रकाश की संकेत टीका के प्रणेता हैं- 


(A) माणिक्यचन्द्र (B) वामन 

(©) मम्मट (D) मल्लिनाथ 
व्याख्या- कमलाकरभट्ट ने काव्यप्रकाश का टव 

लिखा है- 

काव्यप्रकाशस्य टिप्पण्यः सहस्रं सन्ति यद्यपि। 
ताभ्यस्त्वस्या विशेषो यः पण्डितैः सोऽवधार्यताम्‌॥ 
काव्यप्रकाश की गुरुता को स्पष्ट किया गया है। 


UP PGT (प्रवक्ता ) संस्कृत - 20 6 363 


काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे, टीकास्तथाप्येष तथैव 


दुर्गमः। 
सुखेन विज्ञातुमिमं य ईहते, धीरः स एतां निपुणं 
विलोकताम्‌॥ 


१. काव्यप्रकाश की सबसे प्राचीन टीका रुय्यक की काव्यप्रकाश 
संकेत है। इस टीका की रचना 45 ई. के आसपास 
अर्थात १2वीं शताब्दी के मध्य में हुई है। 

2. माणिक्यचन्द्र की “संकेत टीका' (60ई.) काव्यप्रकाश 
की सबसे प्रसिद्ध टीका है। 

3. श्रीधर (सन्धिविग्रहिक उपाधि) की टीका का नाम 
काव्यप्रकाश टीका! (225ई.) है। 

4. सोमेश्वर ने 'काव्यादर्श' टीका लिखी है। 

5. सरस्वतीतीर्थं की टीका का नाम 'बालचित्तानुरञ्जिनी” है। 
6. जयन्तभट्ट की काव्यप्रकाश पर “दीपिका” टीका प्राप्त होती 


है। 


काव्यप्रकाश की प्रमुख टीकाये 
टीकाकार - टीका 
]. विश्वनाथ - दर्पण 
2. भास्कर - साहित्यदीपिका 
3. परमानन्द भट्टाचार्य - विस्तारिका 
4. गोविन्द - प्रदीपच्छाया 
5. जयराम न्यायपञ्चानन - तिलक 
6. श्रीबत्सलाञ्छन - सारबोधिनी 
7. नरसिंह ठक्कुर - नरसिंह मनीषा 
8. वैद्यनाथ रामचन्द्रभट्ट - उदाहरण चन्द्रिका, गोविन्द 
भट्ट के काव्यप्रदीप पर 
“प्रभा टीका लिखी 
9. भीमसेन दीक्षित - सुधासागर अथवा सुधोदधि 
0. बलदेव विद्याभूषण - साहित्य कौमुदी 
]. नागेश भट्ट - लघ्वी टीका,बृहती टीका 


2. वामनाचार्य झलकीकर - बालबोधिनी वामनाचार्य ने 
बालबोधिनी में 27-टीकाओं 
का उपयोग किया है। 

मल्लिनाथ की सुप्रसिद्ध संस्कृत टीकाएँ 


. रघुवंशमहाकाव्यम्‌ (कालिदास) - सञ्जीवनी टीका 
2. कुमारसम्भवम्‌ (कालिदास) - सञ्जीवनी 
3. मेघदूतम्‌ (कालिदास) - सञ्जीवनी 


98. नाटक में इतिवृत्त होता है- 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


4. किरातार्जुनीयम्‌ (भारवि) - घण्टापथ 
5. शिशुपालवधम्‌ (माघ) - सर्वङ्कषा 
6. रावणवध (भट्टि) - जीवातु 
7. नैषधीयचरितम्‌ (श्रीहर्ष) - जीवातु 


इसके अतिरिक्त तार्किकरक्षा, नलोदयकाव्य, प्रशस्तपादभाष्य 
तथा लघुशब्देन्दुशेखर पर भी मल्लिनाथ ने टीका लिखी है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि काव्यप्रकाश की 
संकेत टीका के प्रणेता माणिक्यचन्द्र हैं। अतः विकल्प '&' 
सही है। 


स्त्रोत - काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज भू. 72 


(A) कल्पित (B) अप्रसिद्ध 
(0) प्रसिद्ध (D) मिश्र 
व्याख्या- विश्वनाथकृत साहित्यदर्पण नाटक का लक्षण इस 
प्रकार है- 

नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌। 
विलासद्धर्यादिगुणवद्युक्तं नानाविभूतिभिः॥ ( 677) 
सुखदुःखसमुद्भूतिः नानारसनिरन्तरम्‌। 

पञ्चादिका दशपरास्तत्राङ्काः परिकीर्तिताः। 
प्रख्यातवंशो राजर्षिर्धीरोदात्तः प्रतापवान्‌। 

दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायको मतः 

एक एव भवेदङ्गी शृङ्गारो वीर एव वा। 

अङ्गमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वहणेऽद्भुतः॥ ( 6/।0 ) 
चत्वारः पञ्च वा मुख्याः कार्यव्यापृतपूरुषाः। 
गोपुच्छाग्रसमाग्रं तु बन्धनं तस्य कीर्तितम्‌॥ 

ख्यात अर्थात्‌ रामायणादि प्रसिद्ध वृत्त (चरित) 

जैसे- श्री रामचन्द्र जी की कथा। नानाविभूतिभिः अर्थात्‌ 
बड़े-बड़े सहायकों से युक्त हो। वह मुख, प्रतिमुख, गर्भ, 
विमर्श, निर्वहण-इन पाँच सन्धियों से युक्त होना चाहिए। 
रचना गोपुच्छ के आग्रभाग के समान होनी चाहिए। 5-0 
अंक होने चाहिए। नायक कुलीन राजा, धीरोदात्त, प्रतापी 
दिव्य, दिव्यादिव्य क्षत्रिय या क्षत्रिय भिन्न होना चाहिए। 
श्रृंगार या वीर रस प्रधान रूप में तथा अन्य रस गौण रूप 
में होने चाहिए। 

साहित्यदर्पणकार प्रकरण का लक्षण इस प्रकार करते हैं- 
भवेत्प्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितम्‌। (6/224) 


व्याख्यास्मि 


शृंगारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌॥ 
सापायधर्मकामार्थपरो धीरप्रशान्तकः। (6/225) 
नायिका कुलजा क्वापि, वेश्या क्वापि, दयं क्वचित्‌ 
तेन भेदास्त्रयस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयकः॥ 
कितवबद्ूतकारादिविटचेटसंकुलः। 

अर्थात्‌ प्रकरण में कथावस्तु लौकिक एवं कविकल्पित होती 
है। शृंगार रस मुख्य होता है। नायक ब्राह्मण, मन्त्री या वैश्य 
होता है,जो विघ्नपूर्ण धर्म,काम और अर्थ में आसक्त धीर- 
प्रशान्त होता है। जैसे- मृच्छकटिक में ब्राह्मण नायक, 
मालतीमाधवम्‌ में मन्त्री नायक तथा 'पुष्पभूषितम्‌ में वैश्य 
नायक मिलता है। प्रकरण में कुलीन स्त्र, कहीं वेश्या और 
कहीं कुलीन तथा वेश्या दोनों प्रकार की नायिकाएँ होती हैं। 
इस प्रकरण में जुआरी चोर आदि होते हैं। इसप्रकार नायिका 
भेद से प्रकरण के तीन भेद होते हैं। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नाटक में 
प्रसिद्ध इतिवृत्त होता है। अतः विकल्प 'C' सही है। 
स्त्रोत - साहित्यदर्पण (6/7 )-शालिग्राम शास्त्री, पेज 775 


(A) अनुप्रास का (उ) श्लेष का 
(0) सन्देह का (D) भ्रान्तिमान्‌ का 
व्याख्या- कविराज विश्वनाथ कृत 
परिच्छेद में श्लेष अलंकार का वर्णन इसप्रकार किया गया 
है- 

श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। 
वर्णप्रत्ययलिङ्कानां प्रकृत्योः पदयोरपि॥ 
शलेषाद्विभक्तिवचनभाषाणामष्टधा च सः 

अर्थात्‌ -श्लिष्ट पदों से अनेक अथां का अभिधान होने पर 
श्लेषालंकार होता है। वर्ण, प्रत्यय, लिङ्ग, विभक्ति, प्रकृति, 
पद, वचन और भाषा इनके श्लिष्ट होने के कारण वर्णश्लेष, 
प्रत्ययश्लेष आदि भेदों से यह श्लेष अलंकार आठ प्रकार का 
होता है। 

वाग्देवतावतार मम्मट श्लेष अलंकार का लक्षण इस प्रकार 
करते हैं- 

वाच्यभेदेन भिन्ना यद्‌ युगपद्भाषणस्पृशः। 
श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषोऽसावक्षरादिभिरष्टधा॥ 


=> विश्वनाथ अनुप्रास अलंकार को इसप्रकार परिभाषित करते 


हैं- 


अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌ । 

छेको व्यञ्जनसंघस्य सकृत्साम्यमनेकधा॥ 

अर्थात्‌ स्वर की विषमता होने पर भी शब्द अर्थात्‌ पद, 
पदांश के साम्य (सादृश्य) को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। 
व्यञ्जनों के समुदाय की एक ही बार अनेक प्रकार की 
समानता होने को छेक अर्थात्‌ छेकानुप्रास कहते हैं। 

यह 7. अनेकपदों की आवृत्तिरूप 2. एक पद की आवृत्तिरूप 
3. एक समास में आवृत्ति रूप 4. भिन्न समास में आवृत्तिरूप, 
5. समास तथा असमास वृत्ति रूप दोनों में इस तरह पाँच 
प्रकार का होता है। 

आचार्य विश्वनाथ संदेह अलंकार को निरूपित करते हैं- 
संदेहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोत्थितः। 

शुद्धो निश्चयगर्भोऽसौ निश्चयान्त इति त्रिधा 

प्रकृत अर्थात्‌ उपमेय में अन्य अर्थात्‌ उपमान के संशय को 
संदेहालंकार कहते हैं। संशय ही संदेह अलंकार कहलाता है। यह 
शुद्ध, निश्चयगर्भ, व निश्चयान्त भेद से तीन प्रकार का होता-है। 
विश्वनाथ भ्रान्तिमान्‌ अलंकार को इसप्रकार परिभाषित-करते 
हैं- 

*साम्यादतस्मिंस्तदबुद्धिर्भान्तिमान्‌ प्रतिभोत्थितः ' 
अर्थात्‌ सादृश्य के कारण अन्य वस्तु में अन्य बस्तु>के 
निश्चयात्मक ज्ञान को-यदि वह कवि की प्रतिभा से उत्पन्न 
हो, भ्रान्तिमान्‌ अलंकार कहलाता है। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'श्लिष्टैपदैरने- 
कार्थाभिधाने' यह लक्षण श्लेष अलंकार का है। 

अतः विकल्प 'B' सही है। 


स्त्रोत - साहित्यदर्पण (१/7 )- शालिग्राम शास्त्री, पेज 282 


॥00. 'सुमद्रम्‌' में 'सु' उपसर्ग का अर्थ है- 


(A) समीप (8) शोभन 

(6) समृद्धि (0) युगपत्‌ 
व्याख्या-' प्रायेण पूर्वपदार्थाऽव्ययीभावः'- जिस समास में 
पूर्वपद का अर्थ प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते 
हैं। इस समास में पूर्वपद प्रायः अव्यय होता है। 

जैसे- मद्राणां समृद्धिः = सुमद्रम्‌ 

अव्ययीभाव समास होने पर सामासिक पद अव्यय बन 
जाता है, तथा नपुंसकलिंग एकवचन में प्रयोग किया जाता 


है। 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत -20 6 365 


अव्यय, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्युद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, 
असम्प्रति, शब्दप्रादुर्भाव, पश्चात्‌, यथा, आनुपूर्व्य, यौगपद्य, 
सादृश्य, सम्पत्ति, साकल्य, अन्त इन १6 अर्थों में विद्यमान 
अव्यय का समर्थ सुबन्त पदों के साथ नित्य समास होता है। 
अव्ययं विभक्ति-समीप-समृद्धि-व्यृद्धि-अर्थाभाव-अत्यय- 
असम्प्रति- शब्द प्रादुर्भाव- पश्चात्‌-यथा-आनुपूर्व्य-यौगपद्य- 
सादृश्य- सम्पत्ति-साकल्य-अन्तवचनेषु (अष्टाध्यायी 2..6) 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मद्राणां 
समृद्धिः = सुमद्रम्‌ में 'सु' उपसर्ग का अर्थ समृद्धि! है। 
अतः विकल्प ' € ' सही है। 

स्त्रोत - लघुसिद्धान्तकोमुदी (भाग 4) भैमी व्याख्या, पेज 28 


रूप होता है- 
(A) एधेय (B) एधिषीय 
(८) एधिताहे (D) एधिषि 
व्याख्या- 
एध्‌ धातु आशीर्लिङ्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
एधिषीष्ट एधिषीयास्ताम्‌ एधिषीरन्‌ 
एधिषीष्ठाः एधिषीयास्थाम्‌ एधिषीध्वम्‌ 
एधिषीय एधिषीवहि एधिषीमहि 
लुङ्‌ लकार 
ऐधिष्ट ऐधिषाताम्‌ ऐधिषत 
ऐधिष्ठाः ऐधिषाथाम्‌ ऐधिढ्वम्‌ 
ऐधिषि ऐधिष्वहि ऐधिष्महि 
लङ लकार 
ऐधिष्यत ऐधिष्येताम्‌ ऐधिष्यन्त 
ऐधिष्यथाः ऐधिष्येथाम्‌ एऐधिष्यध्वम्‌ 
ऐधिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि 
विधिलिडः लकार 
एधेत एधेयाताम्‌ एधेरन्‌ 
एथेथाः एथेयाथाम्‌ एधेध्वम्‌ 
एधेय एधेवहि एधेमहि 
लक लकार 
एधेत ऐधेताम्‌ ऐधन्त 
ऐधथाः ऐधेथाम्‌ ऐधध्वम्‌ 
ऐधे ऐधावहि ऐधामहि 


366 


लोटलकार 
एधताम्‌ एथेताम्‌ एधन्ताम्‌ 
एधस्व एधेथाम्‌ एधध्वम्‌ 
एधै एधावहै एधामहै 
लट्लकार 
एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यन्ते 
एधिष्यसे एधिष्येथे एधिष्यध्वे 
एधिष्ये एधिष्यावहे एधिष्यामहे 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'एध्‌' धातु के 
आशीर्लिङ्‌ उत्तमपुरुष एकवचन में “एधिषीय' रूप बनता है। 
अतः विकल्प B सही है। 

स्त्रोत - लघुसिद्धान्तकौमुदी- गोविन्दाचार्य, पेज- 495 


02. 'वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः' यह लक्षण है- 
(A) प्रवेशक का 


(उ) अङ्कावतार का 
(९) अङ्कास्य का (D) विष्कम्भक का 
व्याख्या- धनञ्जय विरचित दशरूपक के प्रथम प्रकाश में 
नीरस तथा अनुचित कथावस्तु के सूच्यार्थ पाँच अर्थोपक्षेपक 
का उल्लेख किया गया है- 
अर्थापक्षेपकैः सूच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयेत्‌। 
विष्कम्भचूलिकाङ्कास्याङ्कावतारप्रवेशकैः। (/58) 
विष्कम्भक- 
वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः। 
संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः (/59) 
एकानेककृतः शुद्धः सङ्कीर्णो नीचमध्यमैः॥ 
अर्थात्‌ भूत और भविष्य के कथांशों का सूचक, एक या दो 
मध्यम पात्रों द्वारा प्रयुक्त शुद्ध विष्कम्भक होता है। एक या 
अनेक मध्यम पात्रों द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक तथा मध्यम व 
नीच पात्रों द्वारा प्रयोजित सङ्कीर्ण विष्कम्भक कहलाता है। 
प्रवेशक- तद्ठदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः। 
प्रवेशोऽङ्कद्वयस्यान्तः शेषार्थस्योपसूचकः॥ (।/60) 
अर्थात्‌- भूत और भविष्य के अर्थ की सूचना एक अथवा 
अनेक निम्न पात्रों द्वारा दो अंको के मध्य प्रवेशक होता है। 
चूलिका- ' अन्तर्जवनिकासंस्थैश्चूलिकार्थस्य सूचना ' 
जवनिका अर्थात्‌ पर्दे के अन्दर स्थित पात्रों द्वारा किसी भी 
अर्थ की सूचना देना चूलिका है। 
अङ्कास्य- ' अङ्कान्तपात्रैरङ्कास्यं छिन्नाङ्कस्यार्थसूचनात्‌' 
यदि किसी अंक के अन्त में पात्रों द्वारा किसी ऐसे वृत्त की 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


सूचना दी जाती है, जिससे आगामी अंक की सूचना दी 
जाती है। उसे अंकास्य या अंकमुख कहते हैं। 
अङ्कावतार- अङ्कावतारस्तु अङ्कान्ते पातोऽङ्कस्याविभा- 
गतः (/62) 

जहाँ प्रथम अंक की वस्तु के विच्छेद के बिना ही द्वितीय 
अंक की वस्तु आरम्भ हो जाती है, वहाँ अंकावतार होता है। 
अर्थोपक्षेपक - विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, 
अंकास्य,अङ्कावतार 

उत्तम पात्र- राजा, आदि जो संस्कृत भाषा बोलते हैं 
मध्यम पात्र- अमात्य, सेनापति आदि संस्कृत भाषा बोलते हैं। 
नीच पात्र- दास, चेट, विट आदि प्राकृत भाषा बोलते हैं। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, 
'वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः? यह लक्षण विष्कम्भक 
का है,। अतः विकल्प ') ' सही है। 

स्त्रोत - दशरूपक (/59)- रमाशंकर त्रिपाठी, पेज 99 


॥03. अधोलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है- 
(A) कृष्णम्‌ अभितः गोपाः सन्ति। 


(B) कृष्णेन अभितः गोपाः सन्ति। 

(©) कृष्णाद्‌ अभितः गोपाः सन्ति। 

(D) कृष्णस्य अभितः गोपाः सन्ति। 

व्याख्या- 

अभितः = दोनों ओर = कृष्णम्‌ अभितः गोपाः सन्ति। 
परितः= चारों ओर- ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। 

समया= समीप- वनं समया नदी अस्ति। 

निकषा (समीप)- गङ्गां निकषा संस्कृतगङ्गा अस्ति। 
हा-(खेद) हा दुर्जनम्‌। 

प्रति-(की ओर) विद्यालयं प्रति गच्छति। 

अनु-(के पीछे) रामम्‌ अनु गच्छति। 

अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, 

प्रति, अनु, उभयतः, सर्वतः, अध्यधि, अधोऽधः, उपर्युपरि, 
धिक्‌ शब्दों के साथ द्वितीया विभक्ति होती है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'अभितः' के 
योग में द्वितीया विभक्ति होने से “कृष्णम्‌ अभितः गोपाः 
सन्ति’ वाक्य शुद्ध है। अतः विकल्प “^ ' सही है। 
स्त्रोत- सिद्धान्तकोमुदी - राममुनि पाण्डेय, पेज 46 


]04. बृहत्कथा किस भाषा शैली में लिखी गयी रचना है? 


(8) पैशाची 
(0) गौड़ी 


(A) मागधी 
(0) वेदर्भी 
व्याख्या- बृहत्कथा- 

लोककथाओं का प्राचीनतम संग्रह गुणाढ्य के द्वारा बृहत्कथा 
में किया गया था। 

यह पैशाची प्राकृत में लिखी गयी थी। 

इसका रचनाकाल पाश्चात्त्य विद्वानों के अनुसार प्रथम या 
द्वितीय शताब्दी ई. है। 

इसके एक संस्करण कथासरित्सागर के आरम्भ में इसकी 
रचना की परिस्थितयों का विस्तृत वर्णन है कि सातवाहन 
नरेश की राजसभा में संस्कृत भाषा सिखाने की एक बाजी 
में हार जाने के कारण गुणाढ्य को संस्कृत बोलना छोड़ देना 
पड़ा एवं विषण्ण हृदय होकर वे विन्ध्याटवी में पशु-पक्षियों 
को पैशाची भाषा में कथायें सुनाने लगे। उन्हीं कथाओं में 
कुछ कथाएँ बच गयीं और एक लाख पद्यों की बृहत्कथा 
कहलायी। 

सातवाहन राजाओं के काल के आधार पर ब्यूलर ने उक्त 
काल का निर्धारण किया। 

कीथ ने कहा कि इस ग्रन्थ का काल चतुर्थ शताब्दी ई--के 
पूर्व ही होगा । 

संस्कृत कवियों ने बृहत्कथा की प्रशंसा की थी। जैसे- 
सुबन्धु, बाण, त्रिविक्रमभट्ट, धनपाल, गोवर्धनाचार्य इत्यादि | 
कवियों ने रामायण और महाभारत के समान बृहत्कथा को 
उपजीव्य बनाकर अनेक संस्कृत रचनाएँ की थीं। 
बृहत्कथा की तीन वाचनाएँ इस समय उपलब्ध हैं जो पृथक्‌ 
पृथक्‌ चार ग्रन्थों के रूप में हैं- 

॥. नेपालीवाचना बुधस्वामी कृत बृहत्कथाश्लोकसंग्रह के 
रूप में। 

2. प्राकृतवाचना संघदासगणि कृत वसुदेवहिण्डी के रूप में 
3. कश्मीरी वाचना क्षेमेन्द्रकृत बृहत्कथामञ्जरी और सोमदेव 
कृत कथासरित्सागर के रूप में। 

बृहत्कथाश्लोकसंग्रह- बृहत्कथा की नेपाली वाचना का 
एकमात्र प्रतिनिधि यही ग्रन्थ है। इसे नेपाल से हरप्रसाद 
शास्त्री ने 893 इई. में प्राप्त किया था। इसका विभाजन 
सर्गो में हुआ है, 28 सर्ग प्राप्त हुए हैं।जिनमें 4539 
एलोक हैं। ग्रन्थ अपूर्ण ही रह गया। 

बृहत्कथामञ्जरी - संस्कृत वाङ्मय को अपनी 40 कृतियों 


UP PGT (प्रवक्ता ) संस्कृत - 20]6 


* 


॥05. “ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमली 
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से भरने वाले कश्मीरी कवि क्षेमेन्द्र ने बृहत्कथा की काश्मीरी 
वाचना को अपनी इस महती कृति में प्रकट किया है। 
बृहत्कथामञ्जरी अठारह लम्बकों में विभक्त प्रायः सात हजार 
पद्यों का ग्रन्थ है। 

कथासरित्सागर- बृहत्कथा का यह अर्वाचीनतम और 
विशालतम संस्कृत संस्करण है। इसकी रचना कश्मीरी 
पण्डित सोमदेव ने कश्मीरनरेश अनन्त की पत्नी सूर्यवती के 
मनोविनोदार्थं 064 से 08 ई. के बीच की थी। 
बृहत्कथा मञ्जरी के समान 8 लम्बकों में विभक्त है। ये 
पुनः १24 तरङ्गों में भी विभक्त है। इसमें 2388 श्लोक 
हैं जिसमें 76 पद्य बड़े छन्दों में है शेष सरल, प्रवाहपूर्ण 
भाषा शैली के परिचायक अनुष्टुप्‌ छन्द में हैं। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि बृहत्कथा 
पैशाची भाषा में लिखा गया है। अतः विकल्प (8) सही 
है। 


स्रोत-संस्कृत साहित्य का इतिहास- उमाशंकर शर्मा ऋषि, पेज-423-425 


मसं नभः' यह उक्ति है? 
(A) किरातार्जुनीयम्‌ की 
(८) शिशुपालवधम्‌ की 
व्याख्या- 
शिशुपालवध नामक महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ 
हैं। इन्हें विद्वानों ने श्रेष्ठ महाकाव्य का प्रणेता माना है- 
“काव्येषु माघः कवि कालिदासः ' 

माघ के पितामह सुप्रभदेव थे जो राजा वर्मलात के 
सर्वाधिकारी अर्थात्‌ दीवान थे। वे पुण्यात्मा, अनासक्त तथा 
सात्त्विक वृत्ति के पुरुष थे- 
सर्वाधिकारी सुकृताधिकारी श्रीवर्मलाख्यस्य बभूव राज्ञः। 
असक्तदृष्टिर्विरजाः सदैव देवोऽपरः सुप्रभदेवनामा॥ 
सुप्रभदेव के पुत्र का नाम दत्तक था जो अत्यन्त उदार, 
क्षमाशील कोमल स्वभाव के कारण 'सर्वाश्रय' नाम से भी 
जाने जाते थे। 

माघ का निवासस्थान राजस्थान के श्रीमाल या भिन्नमाल 
नामक नगर में माना जाता है। 

माघ का समय विद्वान्‌ 700 ई. के आसपास स्वीकार 
करते हैं। 

माघ की एकमात्र कृति शिशुपालवधम्‌ 20 सर्गो के 
महाकाव्य के रूप में है। 


(B) रघुवंशम्‌ की 
(D) नैषधीयचरितम्‌ की 
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रे 


श्र 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


इसमें 7645 पद्य हैं, पन्द्रहवें सर्ग में 34 प्रक्षिप्त श्लोक 
हैं जिनकी व्याख्या मल्लिनाथ ने नहीं की है। 

पाँच पद्य कविवंश वर्णन के हैं उन्हें मिलाकर माघ की रचना 
650 पद्यों की है। 

शिशुपालवध की सूक्तियाँ- 

ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमसं 
नभः। (/38 ) 

अर्थ - मुनि नारद कहते हैं- आप ही कंसादि मदोन्मत्त 


राजाओं से पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। जैसे सूर्य को छोड़कर 


कोई 


06. 


और रात्रि के अन्धकार को दूर करने में समर्थ नहीं होता। 
> भवन्ति नापुण्यकृतां मनीषिणः। (7/4) 
क्योंकि महात्मा लोग अपुण्यात्माओं के घर पर प्रेम से जाना 
नहीं चाहते हैं। 

हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः 
शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभ्ैः। 
शरीरभाजां भवदीयदर्शनं 
व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌॥ (/26) 
आपका दर्शन त्रिकाल में शरीरधारियों की योग्यता को 
प्रकट करता है, क्योंकि वर्तमानकाल में पाप नष्ट करता है, 
भविष्यकाल में आने वाले शुभ का कारण है तथा भूतकाले 
में पहले किये गये पुण्यों का परिणाम है। 

श्रेयसि केन तृप्यते (/29) 
मङ्गल के विषय में कौन सन्तुष्ट होता है? अर्थात्‌ कोई नहीं। 
सदाभिमानैकधना हि मानिनः (।/67) 
नारद कृष्ण जी से कहते हैं कि- मानी लोगों का सर्वदा 
एकमात्र अभिमान ही धन होता है। 

सतीव योषित्प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसमभ्येति 
भवान्तरेष्वपि। (]/72) 
पतिव्रता स्त्री जिस प्रकार जन्मान्तर में भी पूर्वजन्म के पति 
को प्राप्त करती है, उसी प्रकार सुनिश्चल स्वभाव भी जन्मान्तर 
में पुरुष को प्राप्त करता है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि “ऋते रवेः 
क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः’ यह उक्ति 
शिशुपालवधम्‌ से है। अतः विकल्प € सही है। 

स्त्रोत - शिशुपालवधम्‌ - हरगोविन्द शास्त्री, पेज 27 


शिशुपालवध का अङ्गीरस है- 
(A) हास्यरस (उ) शृङ्गाररस 
(D) वीररस 


(0) रौद्ररस 


व्याख्यास्मि 


व्याख्या- शिशुपालवधम्‌- लेखक माघ, 20सर्ग, वीर 
रस, प्रथमसर्ग में 75 श्लोक, उपजीव्य महाभारत का 
सभापर्व, कथानक- युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण द्वारा 
शिशुपाल का वध होने के कारण वीररस। 

रामायण- लेखक- महर्षि वाल्मीकि, 7 काण्ड, करुण 
रस, अनुष्टुप्‌ छन्द, उपमा-रूपक-उत्प्रेक्षा- अर्थान्तरन्यास 
आदि अलंकार, अध्यात्म रामायण, अद्‌भुत रामायण, अगस्त्य 
रामायण आदि आश्रित ग्रन्थ। 

महाभारत- लेखक- व्यास, 8पर्व, पाञ्चाली शैली, 
शान्त रस, महाभारताश्रित ग्रन्थ- किरातार्जुनीयम्‌, 
शिशुपालवधम्‌, भारतमंजरी, नैषधीयचरित, नलाभ्युदय, 
दूतवाक्य, कर्णभार, मध्यमव्यायोग, नलचम्पू, पञ्चरात्र, 
ऊरुभंग, अभिज्ञानशाकुन्तल, वेणीसंहार इत्यादि। 
कुमारसम्भवम्‌- लेखक- कालिदास, 77सर्ग, मल्लिनाथ 
की सञ्जीवनी टीका, श्रृंगार रस, उपजाति छन्द, प्रथम 
सर्गान्त में मालिनी छन्द। 

रघुबंशम्‌- लेखक- कालिदास, 79सर्ग, वीररस, 
किरातार्जुनीयम्‌- लेखक- भारवि, 8सर्ग, वीररस उपजीव्य- 
महाभारत का वनपर्व। 

नैषधीयचरितम्‌- लेखक-श्रीहर्ष, 22सर्ग, नल नायक व 
नायिका दमयन्ती का प्रेम प्रसंग होने से श्रृंगार रस। 
स्पष्टीकरण- इससे स्पष्ट है कि शिशुपालवधम्‌ का अंगीरस 
वीररस है। अतः विकल्प 'D' सही है। 


स्त्रोत शिशुपालवधम्‌ - हरगोविन्द शास्त्री, पेज भू. 06 


(8) मारीच 

(ट) दुष्यन्त (0) शार्ङ्गरव 

व्याख्या- महाभारत के आदिपर्व में श्रंगाररस प्रधान, 
सप्त अंक समन्वित, वैदर्भी शैली के कवि कालिदास विरचित 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ एक अद्वितीय नाट्यकृति है। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के पञ्चम अंक के चौबीसहवें श्लोक 
में कण्व-शिष्य शाङ्गरव, शकुन्तला द्वारा किए गए गान्धर्व 
विवाह के विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं- 

अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात्‌ संगतं रहः। 
अज्ञातहदयेष्वेव वैरीभवति सौहदम्‌॥ 

अर्थात्‌ किसी भी प्रकार की मित्रता परीक्षा करके ही करनी 
चाहिए। जैसे- गुप्त मैत्री गुप्त विवाह सम्बन्ध गान्धर्व विवाह 
आदि विशेष रूप से परीक्षा करके ही करना चाहिए। 


(A) कण्व 


UP PGT (प्रवक्ता ) संस्कृत - 206 369 


> आश्रम के कुलाधिपति ऋषि कण्व धर्मपुत्री शकुन्तला को 
लौकिक व्यवहार का ज्ञान देते हुए कहते हैं- 
शुश्रूषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने, 
भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः। (अभि.4.) 

> द्वितीय अंक में राजा दुष्यन्त आत्मगत विचार से परिचय कराते हैं- 
अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते॥ 
(अभि.2.) 

> सप्तम अंक में ऋषि मातलि माननीय कण्व के प्रति यह शुभ 
समाचार प्रेषित करते हैं- 
पुत्रवती शकुन्तला तच्छापनिवृत्तौ 
स्मृतिमता दुष्यन्तेन प्रतिगृहीता इति। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि “अतः 
परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात्‌ संगतं रहः’ यह उक्ति शार्ङ्गरव की है। 
अतः विकल्प '))' सही है। 

स्त्रोत - अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (5/24)- कपिलदेव द्विवेदी, पेज 29 

08. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में दुष्यन्त की मनःस्थिति 

के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? 
(A) सानुमती (B) उर्वशी 
(0) रम्भा (D) तिलोत्तमा 
व्याख्या- महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत | वाला 
सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के षष्ठ अङ्क में मेनका 
अपनी सखी सानुमती को दुष्यन्त की मनःस्थिति को जानने 
के लिए भेजती है- 

भ ततः प्रविशत्याकाशयानेन सानुमती नामाप्सराः। 
तदनन्तर विमान से सानुमती नामक अप्सरा का प्रवेश। 

भ मेनकासम्बन्धेन शरीरभूता मे शकुन्तला 
तया च दुहितूनिमित्तमादिष्टपूर्वाऽस्मि। 
Pr अनयोरेवोद्यानपालिकयोस्तिरस्करिणीप्रतिच्छिन्ना 
पार्श्ववर्तिनी भूत्वोपलप्स्ये। 
मेनका से उसका (शकुन्तला) का सम्बन्ध होने के कारण 
शकुन्तला मेरे शरीर के एक भाग के तुल्य है और उसने 
अपनी पुत्री के लिए मुझसे पहले से कहा हुआ है (कि मैं 
उसके लिए कुछ करूँ) क्या बात है कि वसन्त ऋतु का 
उत्सव उपस्थित होने पर भी राजपरिवार में उत्सव का प्रारम्भ 
दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे अपनी सखी की प्रार्थना का 
आदर करना चाहिए। 

न सानुमती के कथन- उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः। 
मनुष्य उत्सवप्रिय होते हैं। 


स्थाने खलु प्रत्यादेशविमानिताऽप्यस्य कृते शकुन्तला 
क्लाम्यतीति। 

(राजा को देखकर) परित्याग के द्वारा अपमानित भी शकुन्तला 
इसके लिए दुःखित रहती है, यह उचित ही है। 

सानुमती - लतासंश्रिता द्रक्ष्यामि तावत्‌ सख्याः प्रतिकृतिम्‌। 
ततोऽस्या भर्तुर्बहुमुखमनुरागं निवेदयिष्यामि॥ 

मैं लता का सहारा लेकर अपनी सखी का चित्र देखती हुँ 
तत्पश्चात्‌ उसके पति के विविध प्रकार से प्रकट हुए प्रेम को 
उसे बताऊंगी। 

सानुमती- अहो, ईदूशी स्वकार्यपरता। अस्य सन्तापेनाहं 
रमे। 

ओह अपने स्वार्थ के प्रति प्रेम ऐसा ही होता है कि मैं उसके 
(दुष्यन्त) दुःख से प्रसन्न हो रही हूँ। 

सानुमती - सम्मोहः खलु विस्मयनीयो न प्रतिबोधः। 
(इस राजा का शकुन्तला को) भूलना ही आश्चर्य की बात हे, 
स्मरण करना नहीं। 

सानुमती- यद्यन्यहस्तगतं भवेत्‌ सत्यमेव शोचनीयं 
भवेत्‌। 

यदि यह किसी और के हाथ पड़ जाती तो वस्तुतः शोक की 
बात हो जाती। 

सानुमती- रमणीयः खल्ववधिर्विधिना विसंवादितः। 
यह बहुत सुन्दर अवधि थी परन्तु भाग्य ने इसे बिगाड़ 
दिया। 

सानुमती- आत एव तपस्विन्याः शकुन्तलाया 
अधर्मभीरोरस्य राजर्षेः परिणये सन्देह आसीत्‌ । 
अथवेदृशोऽनुरागोऽभिज्ञानमपेक्षते। कथमिवैतत्‌? 
इस अधर्म भीरु राजर्षि को बेचारी शकुन्तला के साथ विवाह 
के विषय में सन्देह हो गया था। अथवा, इस प्रकार का प्रेम 
अभिज्ञान की अपेक्षा करता है, यह कहाँ तक ठीक है? 
सानुमती- सदूशमेतत्‌ पश्चात्तापगुरोः स्नेहस्यानवलेपस्य च। 
पश्चात्ताप के कारण बढ़े हुए स्नेह और निरभिमान के योग्य 
ही यह वक्तव्य है। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
में दुष्यन्त की मनःस्थिति जानने के लिए मेनका ने सानुमती 
को भेजा था। अतः विकल्प 4 सही है। 

स्त्रोत - अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ - कपिलदेव द्विवेदी, पेज 38 


॥09. वेदान्तसार के अनुसार प्रमाता विशेषण है? 


(A) ईश्वर का (उ) जीवन्मुक्त का 

(९) विषय का (0) अधिकारी का 
व्याख्या- सदानन्द प्रणीत वेदान्तसार यह एक प्रकरणग्रन्थ 
है। जिसमें अनुबन्धचतुष्ट्य की चर्चा करते हुए कहते हैं- 
तत्रानुबन्धो नामाधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि। 
अनुबन्धचतुष्टय- अधिकारी, विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन | 
() अधिकारी- अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाङ्गत्वेनापाततो- 
ऽधिगताखिलवेदार्थाऽस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा 
काम्यनिषिद्धवर्जनपुरः सरं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन 
निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्तनिर्मलस्वान्तः 
साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता। 

अधिकारी तो वस्तुतः वह जिज्ञासु प्रमाता है जिसने वेद 
वेदाङ्गों का विधिपूर्वक अध्ययन करके सम्पूर्ण वेदों के 
अभिप्राय को भली प्रकार जान लिया है। इस जन्म में 
अथवा पूर्वजन्म में कामनाओं को पूर्ण करने वाले काम्य कर्म 
तथा शास्त्रों द्वारा निषेध किए गए कर्मो को छोड़ने के साथः 
साथ, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त और उपासना कर्मो के 
अनुष्ठान से सम्पूर्ण पापों से मुक्त अत्यधिक निर्मल अन्तःकरण 
वाला होकर साधनचतुष्टय को अपना लिया है। वही अधिकारी 
है। 

(॥)विषय- विषयो जीवब्रह्मक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं तत्रैव 
वेदान्तानां तात्पर्यात्‌ । 

वेदान्तसार में जीव और ब्रह्म दोनों की एकता प्रतिपादित की 
गयी है। यही विषय है। 

(।)सम्बन्ध- सम्बन्धस्तु तदैक्यप्रमेयस्य 
तत्प्रतिपादकोपनिषत्प्र-माणस्य च बोध्यबोधकभावः। 
जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय और उसका प्रतिपादन 
करने वाले उपनिषद्‌ वाक्यरूप प्रमाण का परस्पर 
बोध्यबोधकभाव ही इस शास्त्र का सम्बन्ध है। 
(४)प्रयोजन- प्रयोजनं तु तदैक्यप्रमेयगताज्ञाननिवृत्तिः 
स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्च तरति शोकमात्मविद्‌ इत्यादि 
श्रुतेः ब्रह्मविद्‌ ब्रहौव भवति इत्यादि श्रृतेश्च। 

जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय के विषय में वर्तमान 
आज्ञान की निवृत्ति तथा जीव को वस्तुतः ब्रह्म रूप में जानने 
वाला ब्रह्म ही हो जाता है- इस मुण्डक श्रुति के अनुसार 
अपने वास्तविक स्वरूप आनन्द की प्राप्ति इस शास्त्र का 
प्रयोजन है। 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वेदान्तसार के 

अनुसार प्रमाता विशेषण है अधिकारी का। अतः विकल्प ]) 

सही है। 
स्त्रोत - वेदान्तसार- राकेश शास्त्री, पेज 22 

, प्रायश्चित्त कर्म क्या है? 

(A) सन्ध्यावन्दनादि 

(८) चान्द्रायणत्रत (D) शाण्डिल्य विद्या 
व्याख्या- सदानन्द काम्य, , 
नित्य-नैमित्तिक कर्मा के माध्यम से अधिकारी की योग्यता 
को स्पष्ट किया गया हे- 

भ काम्य कर्म- फल विशेष की प्राप्ति की कामना से किया 
गया कर्म काम्य कहलाता हे जैसे- ज्योतिष्टोम आदि। यथा- 
काम्यानि स्वर्गादीष्टज्योतिष्टोमादीनि 

$ निषिद्ध कर्म- स्वर्गादि नरक जैसी अनिष्ट स्थितियों में 
डालने वाले कर्मो को वेदान्तदर्शन में निषिद्ध कर्म कहा 
गया है। जैसे- ब्राह्मणहत्या आदि। 
निषिद्धानि नरकाद्यनिष्टसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि। 

अनित्य कर्म- ऐसे कर्म, जिनके न करने पर हानि अवश्य 
ही होती है। जैसे- सन्ध्यावन्दन आदि। यथा- नित्यानि 
अकरणे प्रत्यवायसाधनानि सन्ध्यावन्दनादीनि। 

# . नैमित्तिक कर्म- कारण विशेष से शास्त्र द्वारा अनुमोदित 
कर्म ही नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। जैसे- जातेष्टि आदि। 
यथा- नैमित्तिकानि पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि जातेष्टयादीनि। 

* प्रायश्चित्त कर्म- आज्ञानवश परिस्थिति विशेष में निषिद्ध 
कर्मो के पाप निवारणार्थ प्रायश्चित्त कर्म किए जाते हैं। जैसे- 
चान्द्रायण व्रत आदि। यथा- 'प्रायश्चित्तानि पापक्षयसाधनानि 
चान्द्रायणादीनि'। 

+ उपासना कर्म- सगुण ब्रह्म में चिन्तनपूर्वक मन को स्थिर 
करना ही उपासना कर्म है। यथा- उपासनानि 
सगुणब्रह्मविषयमानसव्यापाररूपाणि शाण्डिल्यविद्यादीनि। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रायश्चित्त 
कर्म चान्द्रायण व्रत हैं। अतः विकल्प 'C'' सही है। 

स्त्रोत - वेदान्तसार- राकेश शास्त्री, पेज ।27 


(उ) जातेष्टि आदि 


(A) आवेग सिद्धान्त 


(B) वेग सिद्धान्त 
(८) सङ्गीत सिद्धान्त (D) रणन सिद्धान्त 
व्याख्या- भाषा | अ 
सिद्धान्तों को निर्दिष्ट किया है। 


या 


]0. 


]]. 
2., 


दिव्योत्पत्ति सिद्धान्त- प्राचीन मत, दिव्य शक्ति की सत्ता 

से उत्पन्न होने के कारण दिव्योत्पत्ति सिद्धान्त, वेद, उपनिषद्‌, 

दर्शन ग्रन्थ, स्मृतियाँ, अ इ उ ण्‌ आदि १4 माहेश्चरसूत्र। 

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। 

अर्थात्‌ वाग्देवी (भाषा) को देवों ने उत्पन्न किया और उसे 

सभी प्राणी बोलते हैं। 

संकेत सिद्धान्त- अन्य नाम निर्णयवाद, निर्णय सिद्धान्त, 

स्वीकारवाद। 

प्रवर्तक- १8वीं शती के प्रसिद्ध फ्रेंच विचारक रूसो हैं। 

रणन सिद्धान्त- अन्य नाम धातुसिद्धान्त, अनुरणन 

सिद्धान्त, अनुरणनमूलकतावाद, अनुरणात्मक अनुकरण, 

डिंग डाँग वाद। 

प्रवर्तक- प्लेटो, संवर्धन-हेस व मैक्समूलर। 

ध्वन्यनुकरण सिद्धान्त- अन्य नाम-अनुकरण सिद्धान्त, 

ध्वन्यात्मकानुकरण सिद्धान्त, अनुकरणमूलकतावाद, 

शब्दानुकरणवाद, भां-भों वाद। मूल नाम- ओनोमेटोपोइक 

थ्योरी। 

आवेग सिद्धान्त- अन्य नाम- मनोभावाभिव्यञ्ञकतावाद, 

मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोरागव्यंजक शब्दमूलकत्रावाद, 

पूँह-पूहवाद, 

श्रमध्वनि सिद्धान्त- अन्य नाम- श्रमापहारमूलकतावाद 
यो-हे -हो-वाद,। प्रतिपादक-न्वारे। 

इंगित सिद्धान्त- प्रस्तावक- डॉ. राये, 7930 ई. के 

लगभग प्रो. रिचार्ड ने अपनी पुस्तक Hएn..S०९०॥ में 

“मौखिक इंगित सिद्धान्त” नाम से प्रस्तुत किया है। 

संपर्क सिद्धान्त- प्रवर्तक-जी. रेवेज। 

संगीत सिद्धान्त- समर्थकडार्विन, स्पेन्सर व 

येम्पर्सन। 

प्रतीक सिद्धान्त- प्रो. स्वीट। प्रारम्भिक भाषा में ऐसे 

शब्दों को नर्सरी शब्द कहते हैं। 

समन्वय सिद्धान्त- अन्य नाम-सर्वसिद्धान्त संकलन | 

प्रतिभा सिद्धान्त - संस्थापक- आचार्य भर्तृहरि। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवेग 

सिद्धान्त, संगीत सिद्धान्त तथा रणनसिद्धान्त भाषा के उद्भव 

सिद्धान्त हैं, जबकि वेग सिद्धान्त नहीं है। अतः विकल्प 

'B' सही है। 


स्त्रोत - भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र-कपिलदेव , पेज 65, 78 
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।2. योगदर्शन में पदार्थो की संख्या है? 


(A) 25 
(0) 24 
व्याख्या- महर्षि पतञ्जलि कृत पै श्वर 
सांख्य' कहा जाता हे। सांख्य के 25तत्त्वो के अतिरिक्त 
ईश्वर को क्लेश, कर्म, कर्मों के फल और वासनाओं से 
सम्बन्धरहित बताया गया हे। समाधिपाद, साधनपाद, 
विभूतिपाद तथा कैवल्यपाद में विभाजित योगदर्शन पर 
वाचस्पति मिश्र की तत्त्ववैशारदी नामक टीका प्राप्त होती 
हे। इस प्रकार योगदर्शन सांख्य के 25 तत्त्वो के साथ 26 
वाँ तत्त्व ईश्वर को स्वीकार करता हे- 

यथा- *क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष-विशेष 
ईश्वरः' योगदर्शन। (24) 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि योगदर्शन 
26 तत्त्वों को स्वीकार करता है। 

अतः विकल्प '३उ” सही है। 

स्त्रोत- सर्वदर्शनसंग्रह - उमाशङ्कर शर्मा ऋषि, पेज 558 


(B) 26 


, “शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ' यह परिभाषा 


किसकी है? 

(A) दण्डी की (उ) भामह को 

(©) मम्मट की (D) आनन्दवर्धन की 
व्याख्या- * काव्यादर्श- लेखक- दण्डी, समय-सातवीं 
शताब्दी काव्यलक्षण-“शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली।' 
काव्यालंकार- लेखक- भामह, समय- 500ई., 
काव्यलक्षण- “शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌।' 

काव्यप्रकाश- लेखक- मम्मट, समय- 050ई., 
काव्यलक्षण- 'तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि' । 
ध्वन्यालोक- लेखक- आनन्दवर्धन, समय- नवम शताब्दी 
का उत्तराद्ध, काव्यलक्षण- “काव्यस्यात्मा ध्वनिः। 
साहित्यदर्पण- लेखक- आचार्य विश्वनाथ, समय-॥4वीं 
शताब्दी, काव्यलक्षण- “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' 
रसगंगाधर- लेखक- पण्डितराज जगन्नाथ, समय-47वीं 
शताब्दी का मध्यभाग, काव्यलक्षण-रमणीयार्थप्रतिपादकः 
शब्दः काव्यम्‌। 

वक्रोक्तिजीवितम्‌- लेखक-कुन्तक, समय- एकादश शताब्दी 
का पूर्वार्द्ध, काव्यलक्षण- “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌’ 
काव्यालंकारसूत्र- लेखक- वामन, समय- 800-850. 
लगभग, काव्यलक्षण-रीतिरात्मा काव्यस्य'। 


372 
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संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


औचित्यविचारचर्चा- लेखक- क्षेमेन्द्र,समय-एकादश- 
शताब्दी का उत्तरार्थ, काव्यलक्षण-'औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं 
काव्यस्य जीवितम्‌'। 
अग्निपुराण- लेखक- व्यास, काव्यलक्षण- 
'संक्षेपाद्वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली'/काव्यं स्फुटदलंकारं 
गुणवद्दोषवर्जितम्‌ ।। 
शृद्घारप्रकाश- लेखक- भोज-, समय- एकादश शताब्दी 
050 ई. लगभग, काव्यलक्षण-अदोषं गुणवद्काव्य- 
मलंकारैरलंकृतं रसान्वितः कविः कुर्वन्‌ कीर्ति प्रीतिं च 
विन्दति। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि “शरीरं 
तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली? यह परिभाषा दण्डी की है। 
अतः विकल्प '«' सही है। 

स्त्रोत - काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज 24 


॥।4. बोधव्यवैशिष्ट्य पर आधारित है- 
(A) आर्थींव्यञ्जना 


(उ) शाब्दीव्यञ्जना 
(0) उपादान लक्षणा (D) गौणी लक्षणा 
व्याख्या- वाग्देवतावतार आचार्य मम्मट कृत दश उल्लास 
युक्त काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास के विषय निम्नलिखित 
हैं- 

त्रिविध शब्द- वाचक, लक्षक, व्यञ्जक। 

त्रिविध अर्थ- वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। 

त्रिविध शक्तियाँ- अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना। 
काव्यप्रकाशकार ने वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य रूप त्रिविध अर्थो 
की व्यञ्जकता स्वीकार की है- 

“सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जकत्वमपीष्यते’। (का.प्र.) 
व्यञ्जना- व्यञ्जना शक्ति दो प्रकार की होती है - 
शाब्दी व्यञ्जना तथा आर्थी व्यञ्जना 

शाब्दी व्यञ्जना के भी दो भेद हैं - 

(१) अभिधामूला व्यञ्जना (2) लक्षणामूला व्यञ्जना 

. संयोग-सशंखचक्रो हरिः = विष्णु 

. विप्रयोग-अशंखचक्रो हरिः= विष्णु 

. साहचर्य- रामलक्ष्मणौ = दशरथपुत्र राम 

. विरोधिता-रामार्जुनगतिस्तयोः = परशुराम, कार्तवीर्य 
. अर्थ- स्थाणुं भज भवच्छिदे= शिव 

. प्रकरण- सर्वं जानाति देवः= राजा 

. लिंग- कुपितो मकरध्वजः = कामदेव 
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व्याख्यास्मि 


8. अन्यशब्द की सन्निधि- देवस्य पुरारातेः > शिव 
9. सामर्थ्य-मधुना मत्तः कोकिलः = वसन्त ऋतु 

0. औचित्य-पातु वो दयितामुखम्‌ = साम्मुख्य 

]. देश- भात्यत्र परमेश्वरः = यहाँ परमेश्वर शोभित 
होते हैं इसमें राजधानी रूप देश के कारण 'राजा' अर्थ में 
नियन्त्रित हो जाता है। 

2. काल- चित्रभानुर्विभाति = दिन में सूर्य, रात में अग्नि 
73. व्यक्ति- मित्रं भाति = सुहृद्‌ /मित्रः = सूर्य। 

4. स्वर आदि- उदात्त, अनुदात्तादि स्वर तथा अभिनय 
आदि 


आर्थी व्यञ्जना 
१. वक्तृ वैशिष्ट्य 2. बोद्धव्य वैशिष्ट्य 
3. काकु वैशिष्ट्य 4. वाक्य वैशिष्ट्य 
5. वाच्य वैशिष्ट्य 6. अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य 
7. प्रस्ताव वैशिष्ट्य 8. देश वैशिष्ट्य 
9. काल वैशिष्ट्य 70. चेष्टा वैशिष्ट्य 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वक्तृ, 
बोद्धव्य, काकु आदि वैशिष्ट्य पर आर्थी व्यञ्जना आधारित है। 
अतः विकल्प “७? सही है। 

स्त्रोत - काव्यप्रकाश- आचार्य विश्वेश्वर, पेज 82 


॥5. आचार्य मम्मट ने विरोधाभास अलङ्कार के प्रकार 
माने हैं? 


(A) 8 
(0) ॥4 


(उ) १0 
(0) १2 


विरुद्धत्वेन यद्वचः (0.66) 

अर्थात्‌ जहाँ विरोध न होने पर भी (दो वस्तुओं का) विरुद्ध 
रूप से जो वर्णन किया जाता है, वह विरोध अलंकार है। 
भेद- 'जातिश्चतुभिर्जात्याद्यर्विरद्धा स्याद्‌ गुणस्त्रिभिः (0. 67) 
यह विरोध अलंकार दस प्रकार का होता है। 

. जाति का जाति के साथ विरोध वर्णन में। 

. जाति का गुण के साथ विरोध वर्णन में। 

. जाति का क्रिया के साथ विरोध वर्णन में। 

. जाति का द्रव्य के साथ विरोध वर्णन में। 

. गुण का गुण के साथ विरोध होने पर। 

. गुण का क्रिया के साथ विरोध होने पर। 

. गुण का द्रव्य के साथ विरोध होने पर। 
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8. क्रिया का क्रिया के साथ विरोध होने पर। 
9. क्रिया का द्रव्य के साथ विरोध होने पर। 
॥0. द्रव्य का द्रव्य के साथ विरोध वर्णन में। 
विशेषोक्ति अलंकार- विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः । 
भेद- १. अनुक्तनिमित्ता 

2. उक्तनिमित्ता 

3. अचिन्त्यनिमित्ता 
व्यतिरेक अलंकार- 'उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स 
एव सः।' (0.458) अर्थात्‌ उपमान से उपमेय का जो 
व्यतिरेक (आधिक्य) बताया जाता है, वह व्यतिरेक अलंकार 
है। 
भेद- हेत्वोरुक्तावनुक्तीनां त्रये साम्ये निवेदिते। 
शब्दार्थाभ्यामथाक्षिप्ते श्लिष्टे तद्वत्‌ त्रिरष्ट ततू॥ 
व्यतिरेक अलंकार के 24 भेद निम्नवत्‌ हैं- 
]. उपमान से उपमेय का आधिक्य वर्णन है, उसमें उपमेय 
के आधिक्य के हेतु तथा उपमान के अपकर्ष के हेतु इन 
दोनों का वर्णन होने से यह प्रथम भेद है। 
2. दोनों के अनुक्त होने पर। 
3. उत्कर्ष हेतु के अनुक्त होने पर। 
4. आपकर्ष हेतु के अनुक्त होने पर। 
शब्द, अर्थ व आक्षिप्त होने से प्रत्येक के 3 भेद 4%3 
52 हो जाते हैं। ये बारह भेद श्लेषमूलक या अश्लेषमूलक 
होने से दो प्रकार के होकर व्यतिरेक के कुल 2 > 2 = 24 
भेद बन जाते हैं। 
अपह्वृति अलंकार- प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा तु 
अपह्ृतिः'। (का.प्र. 0.45) 
भेद- (7) शाब्दी अपहुतिः । 

(2) आर्थी अपहृतिः। 
रूपक अलंकार- तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः ।' 
उपमान और उपमेय का जो अभेद वर्णन होता है, वह 
रूपक अलङ्कार है। 
उपमा अलंकार- “साधर्म्यमुपमा भेदे'। (का.प्र.]0. 
उपमा के 25 प्रकार ही आचार्य मम्मट को अभीष्ट है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विरोधाभास 
अलंकार के १0 प्रकार माने गए हैं। अतः विकल्प ' उ” 
सही हैत 


स्त्रोत - काव्यप्रकाश-आचार्य विश्वेश्वर, पेज 502 
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]6. 'पंगोश्च' सूत्र से किस स्त्री प्रत्यय का विधान होता है- 


(A) ऊङ्‌ 
(6) डीष्‌ 
व्याख्या- 

॥- ऊङुतः- (4..66) ऊङ्‌ प्रत्यय, उदाहरण - कुरूः। 
2- ऊरूत्तरपदादौपम्ये (4..69) ऊङ्‌ प्रत्यय, उदाहरण- 
करभोरूः 

3- संहितशफलक्षणवामादेश्च- (4.।.70) ऊङ्‌ प्रत्यय, 
उदाहरण- संहितोरूः शफोरूः, वामोरूः, लक्षणोरूः 

4- 'पंगोश्च' (4.।.68) ऊङ्‌ प्रत्यय, पङ्गूः । 

5- 'उगितश्च'- डीप्‌ प्रत्यय, उदाहरण- भवती/भवन्ती/ 
पचन्ती। दीव्यन्ती । 


(छ) डीप्‌ 
(0) डीन्‌ 


6- टिड्ढाणज्द्वयसज्दघ्नञ्मात्रच्तयपूठकठञ्क्ञजूक्वरपः '- 


डीप्‌ प्रत्यय,उदाहरण- 

टित्‌ - कुरुचरी,नदी, 

ढ - सौपर्णेयी, 

अण - ऐन्द्री, अञ्‌ - औत्सी, द्यस्‌ - ऊरुद्वयसी, 
द्वयसच्‌ - ऊरुद्वयसी, दघ्नच्‌ - ऊरुदध्नी 

मात्रच्‌- ऊरुमात्री, तयप्‌ - पञ्चतयी। 

ठक्‌- आक्षिकी, ठज्‌- प्रास्थिकी, लावणिकी, 

कञ्‌- यादृशी, क्वरपू- इत्वरी 

7- वयसि प्रथमे- डीप्‌ प्रत्यय, उदाहरण- कुमारी 

8- द्विगोः- डीप्‌ प्रत्यय, उदाहरण- त्रिलोकी, 

9- वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तोः नः- डीप्‌ प्रत्यय, 
उदाहरण- एनी, रोहिणी 

]0- इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमूडहिमारण्ययवयवनमातुला- 
चार्याणामानुक्‌ (4.7.49) डीष्‌ प्रत्यय, उदाहरण- इन्द्राणी, 
वरुणानी, हिमानी, अरण्यानी, यवानी, यवनानी, मातुलानी, 
उपाध्यायानी, आचार्यानी, 

- क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ ( 4.7.50 ) 

डीप्‌ प्रत्यय, उदाहरण- वस्त्रक्रीती 

2- स्वाङ्काच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ (4.7.54) 
डीष्‌ प्रत्यय, उदाहरण- अतिकेशी, चन्द्रमुखी 

3- इतो मनुष्यजातेः (4..65) 

डीष्‌ प्रत्यय, उदाहरण- दाक्षी 

4- षिद्गौरादिभ्यश्च (4.].47) 

डीष्‌ प्रत्यय, उदाहरण- गार्ग्यायणी, नर्तकी, गौरी 
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5- शार्ङ्गरवाद्यञो ङीन्‌ (4.7.73) 

डीन्‌ प्रत्यय, उदाहरण- नारी, बैदी, ब्राह्मणी, शार्ङ्गरवी 
6- यूनस्तिः (4..77) 

ति प्रत्यय, उदाहरण- युवतिः। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'पंगोश्च' यह सूत्र 
'ऊङ्‌' स्त्री प्रत्यय का विधान करता है। अतः विकल्प ' A? 
सही है। 

स्त्रोत - लघुसिद्धान्तकौमुदी - आद्याप्रसाद मिश्र, पेज 47 


(A) रघुवंश की (B) मेघदूत की 

(८) अभिज्ञानशाकुन्तल की (9) कुमारसम्भव की 
व्याख्या- महाकवि कालिदास कृत 9 , वीररस 
युक्त 'रघुवंशम्‌' महाकाव्य के प्रथम सर्ग में राजा दिलीप के 
जीवन की गुणवत्ता को सूर्य के सदृश बताया है- 
प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌। 
सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः॥॥॥/8॥ 
अर्थात्‌ प्रजा की भलाई के लिए ही वह राजा दिलीप उन 
सभी (प्रजाओं) से कर लेता था, जैसे कि सहस्रगुणा बरसाने 
के लिए ही सूर्य जल लेता है। 

अभिज्ञानशाकुन्तल- 

सप्त अंक युक्त, श्रृंगार रस प्रधान, वैदर्भी रीत्यात्मक, 
'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' नाट्यकृति के धीरोदात्त नायक दुष्यन्त 
षष्ठ अङ्क में अंगूठी से कहते हैं- 

' अचेतनं नाम गुणं न लक्षयेत्‌।' ( 6/।3 ) 

षष्ठ अङ्क में राजा दुष्यन्त अगूँठी को देखकर कहते हैं कि- 
हे अगूँठी, सुन्दर और कोमल अगुँलियों वाले उस हाथ को 
छोड़कर तुम कैसे जल में गिर पड़ी? अथवा अचेतन वस्तु 
गुणों की ओर ध्यान नहीं देते, किन्तु मैंने ही क्यों प्रिया का 
अपमान किया? 

मेघदूतम्‌ - 

विप्रलम्भश्रृगार युक्त, खण्डकाव्य मेघदूत में कवि कालिदास 
कहते हैं- कि अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गयी याचना 
फलवती न होने पर भी उत्तम है, नीच व्यक्ति से फलवती 
याचना भी अच्छी नहीं है- “याच्ञा मोघा वरमधिगुणे 
नाधमे लब्धकामा" (पूर्वमेघ) 

कुमारसम्भव- 

सप्तदश (१7) सर्गात्मक कुमारसम्भव महाकाव्य में ब्रह्मचारी 
का कथन है- “शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ 


संस्कृतगङ्घा, दारागञ्ज, प्रथागराज 


व्याख्यास्मि 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
'सहम्नगुणमुत्क्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः’ यह सूक्ति रघुवंशम्‌ में 
राजा दिलीप के लिए है। अतः विकल्प “A? सही है। 


]8. 'त्रमीमयाय त्रिगुणात्मने नमः' यह पद्यांश उद्धृत है- 


(A) नलचम्पू से (8) कादम्बरी कथामुख से 
(©) शिशुपालवध से (0) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ से 
व्याख्या- 

ग्रन्थ मंगलाचरण विधा मङ्गलाचरण 


कादम्बरी - नमस्कारात्मक, वंशस्थ छन्द रजोजुषे जन्मनि सत्त्व 
वृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थिति-नाशहेतवे 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ - अष्टमूर्ति शिव जी या सृष्टिः स्रष्टुराद्या 
की उपासना, स्रग्धरा छन्द वहति विधिहुतं या -हविर्या च होत्री,.. 
प्रत्यक्षाभिःप्रपन्नस्त- नुभिरवतु वस्ताभि-रष्टाभिरीशः।। 
शिशुपालवधम्‌, वस्तुनिर्दशात्मक, वंशस्थ छन्द, 

श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्नि-वासो वसुदेवसद्मनि। 
वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात्‌ हिरण्य-गर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः।। 
नलचम्पूः ,-वस्तुनिर्दशात्मक तथा नमस्कारात्मक 


वाग्विलासः (]/ ) 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'त्रमीमयाय 
त्रिगुणात्मने नमः” यह पद्यांश कादम्बरी कथामुख से अवतरित 
है। अतः विकल्प 'B' सही है। 


स्त्रोत- कादम्बरी कथामुख (/) - तारिणीश झा, पेज 0] 


।9. 'त्रिविक्रमभट्ट' का बंश था- 


(A) भट्टवंश (उ) शाण्डिल्यवंश 
(0) भरद्वाजवंश (D) गर्गवंश 
व्याख्या- 
ग्रन्थ ग्रन्थकार वंश 
नलचम्पू - त्रिविक्रमभट्ट॒ - शाण्डिल्य 
कादम्बरी - बाणभट्ट - वत्स/वात्स्यायन 
उत्तररामचरितम्‌ - भवभूति - काश्यप 
किरातार्जुनीयम्‌ - भारवि - कुशिक 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ - कालिदास - ब्राह्मण वंश 


पराशर गोत्रीय यजुर्वेदी 
ब्राह्मण त्रिप्रवर 'भीड़ा' 
वंश 


शिवराजविजय - अम्बिकादत्तव्यास - 
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स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि त्रिविक्रमभट्ट का 
वंश शाण्डिल्यवंश है। अतः विकल्प 'B? सही है। 

स्त्रोत - नलचम्पू - तारिणीश झा, पेज 2]-26 


स्त्री की प्राप्ति का सूचक माना गया है दुष्यन्त का विचार है 
कि वन में इसकी प्राप्ति कैसे सम्भव है? अथवा भावी 
(होनहार) घटनाओं के लिए सर्वत्र ही द्वार (मार्ग) हो जाते 
हैं। यथा- 
शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य 
अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। (]/76।।) 
=> माघकृत शिशुपालवध के प्रथम अंक में नारदमुनि के आगमन 
पर श्रीकृष्ण द्वारा उनका स्वागत करते हुए कहा गया है- 


में लोग अपुण्य आत्माओं के घर पर आना नहीं 
पद्यात्मक वीररस युक्त शिशुपालवधम्‌ के प्रथम सर्ग में नारद हि लोग अपु न र fs i के घर र से आना वा 
चच - ग् प्रणयाद्‌ न 
श्रीकृष्ण की पखह्मता तथा अध्यात्मज्ञेयता को निरूपित गह. अपान आहाचु तु प्रणयादभीप्सबो भवन्ति 
करते हैं- नापुण्यकृतां मनीषिणः ।- /4 


=> कादम्बरी ( शुकनासोपदेश ) में शुकनास युवराज चन्द्रापीड 
को युवावस्था में उत्पन्न होने वाला (अज्ञानरूप) अन्धकार से 
सावधान रहने की शिक्षा दी है। यथा- 'अतिगहनं तपो 
यौवनप्रभवम्‌' 


॥20. बहिर्विकारं प्रकृतेः पृथग्‌ विदुः। 


पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः॥ यह पद्यांश उद्धृत है- 
(A) सांख्यकारिका से (8) शिशुपालवध से 
(0) नलचम्पू से (D) मृच्छकटिक से 
व्याख्या- सूर्यपूजक माघ की कृति 20 सर्गात्मक, 650 


उदासितारं निगृहीतमानसैर्गृहीतमध्यात्मदूशा कथञ्चन 
बहिर्विकारं प्रकृतेः पृथग्विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः॥ 
(॥/33) 

अर्थात्‌ प्राचीन तत्त्व को जानने वाले विद्वान्‌ योगियों द्वारा ति 
अन्तर्दृष्टि से किसी तरह दर्शन किए गए आपको संसार से ? त्रिविक्रमभट्ट कृत नलचम्पू में बताया गया है कि काव्य और 

बाण को मर्मस्पर्शी होना चाहिए- 

कि कवेस्तेन काव्येन किं काण्डेन धनुष्मतः। 

प्रस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः॥। /5॥ 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ' भवितव्यानां 

द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र' यह सूक्ति अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 

की है। अतः विकल्प “4? सही है। 

स्त्रोत = अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (/6)- कपिलदेव, पेज 38 


उदासीन, त्रिगुणात्मक कारणरूप मूलप्रकृति से पृथक परमपुरुष 
ऐसा कहते हैं। 

अल्पक्लेशं मरणं दारिद्र्यमनन्तकं दुःखम्‌। (मृच्छ,।/१7) 
चारुदत्त विदूषक के पूछने पर कहता है- मृत्यु कम कष्ट 
वाली होती है, किन्तु दरिद्रता कभी न समाप्त होने वाला 
दुःख है। 

' अप्रगल्भाः पदन्यासे जननीरागहेतवः ' (नलचम्पू .6) 
अर्थात्‌ समुचित शब्द प्रयोग में असमर्थ, सारहीन बातों को |22. “अनाघ्रातं पुष्यं किसलयमलूनं कररुहैः '-यह उक्ति हैः 


कहने के कारण कतिपय कवि अत्यधिक आलाप करने वाले 
बच्चों के समान होते हैं। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बहिर्विकारं 
प्रकृतेः पृथग्‌ विदुः। पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः।।' यह 
पद्यांश 'शिशुपालवधम्‌' का है। अतः विकल्प 'B? सही 
है। 


स्रोत - शिशुपालवधम्‌ (/33)- हरगोविन्द शास्त्री, पेज 23 


27. ' भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र'- यह सूक्ति 


उदधृत है- 


(A) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ से (उ) नलचम्पू से 


(0) कादम्बरी से (0) शिशुपालवधम्‌ से 
व्याख्या- कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के प्रथम 
अंक में राजा दुष्यन्त की दाहिनी भुजा का फड़कना सुन्दर 


(A) शकुन्तला की (B) दुष्यन्त की 

(८) विदूषक की (D) प्रियंवदा को 

व्याख्या- चत अ कुन्तलम्‌' 

के द्वितीय अंक में राजा दुष्यन्त शकुन्तला के विषय में 

अपना विचार व्यक्त करते हैं- 

अनाघातं पुष्पं किसलयमलूनं कररूहै- 

रनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम्‌। 

अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं , 

न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः॥ 
(2/१0) 

अर्थात्‌ अनाप्रात, अलून, अनाविद्ध इत्यादि गुणों से युक्त 

शकुन्तला दुष्यन्त को प्रतीत होती है। 


=> द्वितीय अंक का प्रारम्भ विदूषक के कथन से होता है। 
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व्याख्यास्मि 


दुर्भाग्य से विदूषक शिकार के व्यसनी राजा की मित्रता से -> भगवद्गीता के ज्ञानकर्मसंन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय 


खिन्न हो गया है। यथा (' भोः दिष्टम्‌ ! एतस्य 
मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्यभावेन निर्विण्णोऽस्मि'। ) 
=> तृतीय अंक में प्रियंवदा अपनी सखी अनसूया से शकुन्तला 
के विषय में वार्ता करती है कि शकुन्तला की आसक्ति 
पुरुवंशियों में श्रेष्ठ दुष्यन्त पर है। बड़ी नदी समुद्र को 
छोड़कर और कहाँ उतरती हैं- यथा- 'सागरमुञ्झित्वा कुत्र 
वा महानद्यवतरति" 
=> कालिदास रचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में शकुन्तला का 
कथन है- हला, पश्य। नलिनी पत्रान्तरितमपि 
सहचरमपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्यारटति, दुष्करमहं 
करोमीति। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ' अनाघ्रातं 
पुष्पं किसलयमलूनं कररुहैः ' यह उक्ति दुष्यन्त की शकुन्तला 
के प्रति है। अतः विकल्प “8? सही है। 
स्त्रोत - अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (2/ 0)-कपिलदेव, पेज ]5 


23. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं 
क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस पद्य में ' एनम्‌' 


शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 

(A) आत्मा के लिए (B) ब्रह्म के लिए 

(0) जगत्‌ के लिए (D) चित्त के लिए 

व्याख्या- महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत के भीष्म 
पर्वान्तर्गत 8 अध्याय युक्त, 700 श्लोक समन्वित 
श्रीमद्भगवद्गीता के सांख्ययोग नामक द्वितीय अध्याय के 
23 वें श्लोक में आत्मा को परिभाषित किया गया है- 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥ (2/23) 
अर्थात्‌ एनम्‌ = इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, 
अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता तथा वायु 
सुखा नहीं सकती। 

=> श्रीमद्भगवद्गीता के ध्यानयोग नामक षष्ठ अध्याय में चित्त 
की चञ्चलता के बारे में अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं- 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌॥ (6/34) 


के चौबीसवें श्लोक में ब्रह्म अर्थात्‌ आध्यात्मिक कर्मों द्वारा 
भगवद्‌ धाम की प्राप्ति होती है- 

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥ (4/24) 


=> भगवद्गीता के राजविद्याराजगुह्ययोग नामक नवम अध्याय 


के चतुर्थ श्लोक में सम्पूर्ण जगत्‌ को अव्यक्त रूप से भगवान्‌ 
के अधीन बताया गया है- 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना। 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥ (9/4) 
अर्थात्‌ समस्त दृश्य जगत्‌ अव्यक्त रूप से भगवान्‌ (श्रीकृष्ण) 
में व्याप्त है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि "नैनं छिन्दन्ति 
शस्त्राणि’ इस श्लोक में एनं शब्द आत्मा के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। अतः विकल्प “4? सही है। 

स्त्रोत - श्रीमद्भगवद्गीता (2/23)-गीताप्रेस, पेज 32 


24. “ मखशतपरिपूतं गोत्रमुट्भासितं यद्‌'' यह कथन है- 


(A) शर्विलक का (8) शकार का 

(€) चारुदत्त का (D) विदूषक का 
व्याख्या- महाकवि शूद्रक प्रणीत सामाजिक रूपक दश 
अङ्कात्मक प्रकरण मृच्छकटिकम्‌’ के दशम अंक में मालिनी 
छन्द में चारुदत्त का कथन है- 

मखशतपरिपूतं गोत्रमुद्‌भासितं मे, 

सदसि निविडचैत्यब्रह्मघोषैः पुरस्तात्‌। 

मम मरणदशायां वर्तमानस्य पापै- 
स्तदसदृशमनुष्यैर्घुष्यते घोषणायाम्‌॥ 0/ 2 ।। 
अर्थात्‌ सैकड़ों यज्ञों से पवित्र मेरा कुल यज्ञसभा में तथा भरे 
हुए पूजा आदि के स्थानों में वेदपाठों से उज्ज्वल रहता था। 
(वहीं मेरा कुल) मरणदशा में मेरे विद्यमान होने पर इन 
पापी तथा अयोग्य जनों के द्वारा घोषणा के स्थान पर घोषित 
किया जा रहा है। 


-> चतुर्थ अंक में शर्विलक, मदनिका से कहता है- 


“साहसे श्रीः प्रतिबसति'॥ अर्थात्‌ साहस में लक्ष्मी निवास करती 
है। 


अर्थात्‌ हे कृष्ण! यह मन चञ्चल, हठीला तथा बलवान्‌ => प्रथम अंक में विदूषक चारुदत्त से कहता है- (मृच्छ. /55) 


होने के कारण वायु के समान वश में करना अत्यन्त कठिन 


है। 


' अलं परकलत्रदर्शनम्‌' अर्थात्‌ परायी स्त्री के दर्शन की 
शंका से मत करो। 


॥25. तर्कभाषा में कारणों की संख्या है- 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
“मखशतपरिपूतं गोत्रमुद्भासितं यद्‌’ यह कथन चारुदत्त 
का है। अतः विकल्प “(” सही है। 

स्त्रोत - मृच्छकटिकम्‌ (70/ 2) - श्रीनिवास शास्त्री, पेज 304 


(A) पाँच 
(C) तीन 
व्याख्या- कारण 'यस्य 
सिद्धश्च तत्कारणम्‌'। अर्थात्‌ जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व 
निश्चित हो और जो अन्यथासिद्ध न हो, उसे कारण कहते 
हैं। जैसे तन्तु, वेमा आदि पट के कारण हैं। 

तर्कभाषा में तीन कारण बताये गए हैं- 


(उ) नव 
(D) सात 


ऽन्यथा- 


UP PGT ( प्रवक्ता ) संस्कृत -20]6 377 


(0) समवायिकारण 
(४) असमवायिकारण 
(ए॥) निमित्त कारण 
षोड़श पदार्थ- प्रमाण-प्रमेय- संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त- 
सिद्धान्त-अवयव- तर्क- निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास- 
छल- जाति- निग्रहस्थान। 
द्वादश प्रमेय- आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, 
प्रवृत्ति,दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख, अपवर्ग। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तर्कभाषा में 
कारण तीन होते हैं। अतः विकल्प “€? सही है। 

स्त्रोत - तर्कभाषा-आचार्य विश्वेश्वर, पेज 25 
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